1 i 



KOnstliche Hohlen 



f\* 



AUS ALTER ZEIT. 



VON 



P. LAMBERT JCARNER 

BENEDIKTINER VON GOTTWEIO 
DERZEIT PFARRVERWESER ZU ST. VEIT AN DER OOLSEN IN N1EDEROSTERREICH. 



MIT EINEM VORWORTE VON D* M. MUCH, K. K. REG1ERUNOSRATH, 

CONSERVATOR DER K. K. CENTRAL- COMMISSI ON FUR ERFORSCHUNG 

UND ERHALTUNG DER KUNST- UND HISTORISCHEN DENKMALE. 



WIEN 1003. 

IM COMMISSIONS-VEHLAGE BEI R. LECHNER (W. MULLER), K. U. K. HOE- UND UNIVERSITATS-BUCHH ANDLL'NG. 

— AUS DER K. K. GRAPH1SCHEN LEHR- UND VERSUCHSANSTALT IN WIEN. 



W 600j 









' 



KONSTLICHE HOHLEN 



AUS ALTER ZEIT. 



DIE HERSTELLUNG DIESES WERKES ERFOLGTE AUSSCHLIESSLICH 
DURCH DIE K. K. GRAPHISCHE LEHR- UND VERSUCHSANSTALT IN 
WIEN. ES GELANGTEN FOLGENDE TECHNIKEN ZUR ANWENDUNG: 
HELIOGRAVURE, AUTOTYPIE, LITHOGRAPHIE, PHOTOZINKOTYPIE, 
LICHTDRUCK, STEINDRUCK, KUPFERDRUCK UND BUCHDRUCK. 



■ 



INHALTSVERZEICHNIS. 



Verzeichnis der IMustrafionen . 

Verzeichnis der Heliogravure-Tafeln 

Verzeichnis der Hohlenplane . 

Ortsverzeichnis . 

Vorwort 

Allgemetne Obersicht 

Besonderer Theil 

Schlussbemerkungen 



Seile 

VII 

IX 

XI 

XIII 

XVII 

1 

16 
219 



Cf? V 9Q 



VERZEICHNIS DER ILLUSTRATIONEN. 



Seile 

Fig. 1. Hohle zu Erdberg in Mahren (Auto- Fig. 23 

typte in Kupfer) 5 

„ 2,, 3. Hohle zu Munzkirchen (Autotypien 

in Kupfer) 6 

„ 4. Bild von Meidling im Thai (Auto- „ 38. 

typie in Kupfer) ...... 7 

„ 5. Hohle von Klein -Weikersdorf (Auto- 

typie in Zink) 10 „ 39, 

„ 6. Einstieg in die Hohle zu Aschbach 

(Autotypie in Zink) 12 

„ 7. Langsschnitt der Hohle von Nieder- „ 42, 

Unterstotten (Photo- Xylograph ie) . 14 

„ 8. Quadenfestung von Stillfried, Blick „ 44. 

gegen Suden (Lichtdruck) . . .18 

„ 9. Hohlenplan von Ringelsdorf (Auto- 
typie in Zink) 24 ,,45. 

„ 10. Hohle zu Erdberg in Niederosterreich 

(Autotypie in Zink) 38 

„ 11, 12, 13. Eingekratzte Zeichen in der „ 46. 

Hohle von Pottenhofen (Photo-Zinko- 
typien) 47 „ 47. 

„ 14. Eingekratzte Zeichnung in der Hohle 

von Stronsdorf (Photo-Zinkotypie) . 48 „ 48. 

„ 15. Grundriss des Hausberges von Stron- 

egg (Photo-Zinkotypie) .... 48 „ 49. 

„ 16. Der Hausberg von Stronegg (Photo- 
Zinkotypie) . . . . .49 „ 50, 

„ 17. Eingekratzte Schriftzeichen in der 
Hohle von Patzmannsdorf (Photo- 
Zinkotypie) 50 ,,52. 

„ 18 bis 21. Eingekratzte Zeichnungen in 

der Hohle von Patzmannsdorf (Photo- „ 53. 

Zinkotypien) 50, 51 

„ 22. Hohlenplan von Klein -Weikersdorf „ 54. 

(Photo-Zinkotypie) ..... 55 

en VH 9G 



Seite 

bis 37. lnschriffen in der Hohle von 
Klein -Weikersdorf (Holzschnitte aus 
den «Mittheilungen der Anthropologi- 
schen Geseilschaft», Bd. XI, 1880) 58, 59 
Eingekratzte Zeichnung in der Hohle 
von Klein -Weikersdorf (Photo-Zinko- 
typie) 60 

40, 41. Inschriften in der H5hle von 
Ober-Stinkenbrunn (Photo -Zinkoty- 
pien) 63 

43. Hohle im «Kohlgraben» bei Ober- 
Thern (Autotypien in Zink) . . 92, 93 
Eingekratztes Zeichen in der Hohle 
zu Neudegg, «Im Weichselgraben^ 

(Photo-Zinkotypie) 98 

Senkrechter Aufstieg mit rechtsseitiger 
Wachternische in der Hohle zu Neu- 
degg (Lichtdruck) ..... 99 
Der Hausberg von Hippersdorf (Licht- 
druck) . 102 

Hohle im Wagram bei Hippersdorf 

(Autotypie in Zink) 103 

Der Hausberg von Mitter-Stockstall 

(Lichtdruck) 104 

Skizze der Decke in der Hohle von 
Gosing (Photo-Zinkotypie) . . .114 
51. Eingekratzte Schriftzuge in der 
Hohle von Gosing (Photo-Zinkoty- 

pien) 114 

Hohle zu Hohenwarth (Autotypie in 

Zink) 121 

Eingekratzte Zeichnung in der Hohle 
zu Hohenwarth (Photo-Zinkotypie) . 122 
Hohle zu Hohenwarth (Autotypie in 
Zink) 122 



Seite 

Fig. 55. Eingekratzte Figur in der Hohle zu 

Roschitz (Photo -Zinkotypie) . .134 

56. «Halterberg» von Unter- Gansern- 
dorf (Lichtdruck) 140 

57. Eingekratzte Schriftzeichen in der 
Hohle bei Priel (Photo-Zinkotypie) 145 

58. Rundgang der Hohle zu Watzendorf 
(Autotypie in Zink) . . . . 169 

59. Hasendorf bei Watzendorf (Licht- 
druck) 170 

60. Senkrechter Abstieg in der Hohle 
zu Aschbach (Autotypie in Zink) . 177 

61. Wagrechter Schlupfgang in der Hohle 
zu Reichering (Autotypie in Zink) . 191 

62. Reiterschwert aus der Hohle zu 
Reichering (Photo-Zinkotypie) . . 192 

63. 64, 65. Hohle zu Erdberg in Mahren 
(Autotypien in Zink) . . 199, 200 



Seite 

Fig. 66. Pfeiler mit Guckloch zu Erdberg in 

Mahren (Autotypie in Zink) . . 200 

„ 67. Hohlenplan von Dupence Tesarske 

(Autotypie in Zink) 209 

„ 68. Hohlenplan von Maszt (Autotypie 

in Zink) 210 

„ 69. Hohlenplan der «Schlupflocher auf 
dem Schanzberge» im Gebirge von 
Unter - Szent - Ivdny (Autotypie in 
Zink) 211 

„ 70. Graviiren in der Hohle von Uber- 

Hngen (Photo-Zinkotypie) . .213 

„ 71. Eingekratzte Buchstaben in den 
«HeidenI6chern» zu Zizenhausen 
(Photo-Zinkotypie) 215 

„ 72. Langsschnitt einer Zufluchtshohle 
zu Ufiomi in Afrika (Autotypie in 
Kupfer) 228 



cn VIII 9n 



VERZEICHNIS DER HELIOORAVURE-TAFELN. 



Tafel I. Combinierte Schlupfgange der H6hle 

zu Watzendorf. 
„ II. Senkrechter Aufstieg in der Hohle zu 

Miinzkirchen. 
„ III. Die Quadenfestung Stillfried (Blick 

gegen Norden). 
„ IV. Hohle zu Zistersdorf. 
„ V. Der Hausberg bei Stronegg. 

„ VI. Deckenkreuz in der Inschriftenkammer 

zu Klein -Weikersdorf. 
„ VII. Der «Tennberg» bei Haslach. 
„ VIII. Zugang zu den kttnstlichen Hdhlen 

in der Losschlucht bei Neudegg. 
„ IX. Hohlenfragmente bei Engelmanns- 

brunn. 
„ X. Kammer mil Pyramide und Sockel zu 

Hohenwarth. 
„ XI. Nischenkammer zu Rdschitz. 



Tafel XII. Wandnische in einer Hohlenkammer 

zu Aschbach. 
„ XIII. Dreitheiliges Oangende: mit Nischen 

in der Hohle zu Miinzkirchen. 
„ XIV. Kammer mit Sitzbanken und Einmun- 

dung von drei Schlupfgangen zu 

Reichering. 
„ XV. Eingang zu der Nischen- und Saulen- 

kammer zu Erdberg. 
„ XVI. Sauienkammer zu Erdberg. 
„ XVII. Nischenkammer zu Erdberg. 
„ XVIII. Kammer mit arabeskenartigen Ver- 

zierungen zu Erdberg. 
„ XIX. Thongefasse aus kiinstlichen Hohlen. 
„ XX. Sonnenrader auf Gefassboden aus 

der Hohle zu Huhnergeschrei. 
„ XXI. Sculptur aus den «Heidenlochern» in 

Oberlingen. 



cr? ix ra 



VERZEICHNIS DER HOHLENPLANE. 

(Die romischen Zahlen zeigen die Nummer des Hohlenplanes, die arabischen Ziffern die der Figur an.) 



Alt-H6flein 1-2 
Aschbach VIII-6 
«Ausseren F6rthgraben» bei 
Ober-Thern, Im VI -1 

B 

Baumgarten bei Mautern VIII -2 
Baumgarten, Klein- II -6 
Bermatingen IX-10 
Biberbach V1II-9 



Csejthe XII-4 



D 



Diepolz VI -7 

Dobersberg X-4 

«Dornergraben» bei Fels V-10 

Drosing V-7, 8 

Dupence Tesarske, Seite 209 



Eberhardts, Gross- X-2 
Ebersbrunn IV-1, 2 
Engelmannsbrunn V-17 
Erdberg XI -1 bis 6 



Fellabrunn, Ober- II -1 
Fels, «Dornergraben» bei V-10 
Feuersbrunn III -3 
Freundorf V1II-8 



Gaubitsch II-2 
Glaubendorf VI -8 
Gosing -111-1,5, V-16 
Gross -Eberhardts X-2 
Gross -Meiseldorf IV- 8, 9 
Gross -Nonndorf, «In der Lindau» 

bei IV- 4 
Gross -Riedenthal V-12 
Gross -Weikersdorf II -3, 10 
Gross -Tajax XII -3 
«Grubgraben» bei Kammern, Im 

V-13 
Grunbach X-7, 8, 9 

H 

«Heidenl6cher» bei Zizenhausen 

IX-15 
Hippersdorf, Im Wagram bei 

II -8 
Hoflein, Alt- 1-2 
Hohatzenheim IX-6 
Hohenberg IX-7 

Hohenruppersdorf 1-7, 8, 9, V-15 
Hohenwarth IV- 3, V-ll 
Huhnergeschrei, Mayrhof bei 

IX- 9 

K 

Kammern, Im «Grubgraben» bei 

V-13 
Katzenberg VIII -11 
Klein -Baumgarten II-6 



Klein -Weikersdorf, Seite 55 
«Kohlgraben» bei Ober-Thern, Im 

VI-3 
Koth VIII -5, 10 



Langenlois III -2, 6, 7, V-19, 20 

M 

Maszt, Seite 210 
Mayrhof bei Huhnergeschrei IX-9 
Meidling im Thai VIII-1 
Meiseldorf, Gross- IV- 8, 9 
Munzkirchen IX-8, 13 

N 

Neudegg II -4, 7 
Neukirchen am Walde IX-5 
Neu-Ruppersdorf V-l bis 5 
Neusiedl V1I1-4 
Nieder-Unterstotten 1X-4 
Nonndorf, Gross-, «In der Lind- 
au» bei IV- 4 

O 

Ober- Fellabrunn II -1 
Ober-Grunbach X-7, 8, 9 
Ober-Schwand IX-12 
Ober-Stinkenbrunn VI -9 
Oberstotten IX-1,2 
Ober-Sulz 1-6, V-6 
Ober-Thern, Im «Ausseren Forth- 
graben» bei VI -1, 2 



est xi 9Q 



Ober-Thern, Im 

bei VI -3 
Olbersdorf FV-5 



Kohlgraben; 



Patzmannsdorf XI -7, 8 
Possitz XII-1,2 
Pottenhofen II -5 
Poysdorf V-18 
Priel III -4 
Pulkau VI -5 

R 

Radlbrunn VI -6 
«Rainberg» bei Salzburg IX-11 
Reichering IX- 3 
Retzbach, Unter- VI -4 
Riedenthal, Gross- V-12 
Ringelsdorf 1-4, Seite 9 
Ronthal IV-7 
Roschitz VIl-1 bis 11 
Ruppersdorf, Neu- V-l bis 5 
Ruppersthal II -9 



Salzburg, «Rainberg» bei IX-11 

Schlagles X-6 

Schmiedbach VIII -7 

Schrick 1-5 

Sen wand, Ober- IX- 12 

«Seidenberg» bei Wiedendorf 

III-8 
Stillfried 1-1, la 
Siinkenbrunn, Ober- VI-9 
Straning IV- 6 
Stronsdorf V-9 
Sulz, Ober- 1-6, V-6 
Szebell6b XII -5 bis 8 
Szent-Ivany, Unter-, Seite 211 



Tajax, Gross- XII -3 
Tallesbrunn V-l 4 
Taya X-3 

Thern, Ober-, Im « Ausseren Forth- 
graben* bei VI -1 



Thern, Ober-, Im «Kohlgraben» 
bei VI -3 

U 

Unter- Retzbach VI -4 
Unterstotten, Nieder- IX-4 
Unter- Szent-Ivany, Seite 211 

W 

Wagram bei Hippersdorf, Im H-8 
Watzendorf VIII -3 
Weikersdorf, Gross- 11-3, 10 
Weikersdorf, Klein-, Seite 55 
Weinern X-5 
Wiedendorf, «Seidenberg» bei 

III-8 
Wimpassing IX-14 



Zeiselberg X-l 
Zistersdorf 1-3 

Zizenhausen, «Heidenlocher» bei 
IX-15 



en XII sn 



ORTSVERZEICHNIS. 



Absdorf, Nieder- 25, 101 

Aichet 184. 

Allmanns 40 

Altenhof 185 

Altenmarkt bei Enzersdorf im 

Thai 51 
Altenmarkt bei Gaubitsch 43 
Althegnenberg 15 
Alt-Hoflein 34, 64 
Ameisthal 68 
Andorf 186 
Archleban 205 
Aschbach 4, 11, 12, 176, 177, 179, 

185, 191, 232, 233, 235 
Aspach 189 

Asparn an der Zaya 39 
Atschenreut 179 
Auersthal 3 
«Ausserer F6rthgraben» bei Ober- 

Thern 84,89,92 

B 

Bambergen 217 

Baumgarten bei Gross -Weikers- 

dorf 3, 94 
Baumgarten bei Mautern 172 
Baumgarten, Klein-, bei Gaubitsch 

42,130,151,215,226 
Bergau 66 
Bermatingen 15, 215, 216, 217, 

234 
Biberbach bei Seitenstetten 2, 4, 

164, 177, 185, 223, 224, 232, 233 
Breitenwaida 67 
Buch 68 



Csejthe 205, 208, 224 



Dambofcitz 205 
Diepolz 25, 53, 58, 90, 122 
Dittensheim 185 
Dobersberg 5,130, 158,217 
Domehaza 208 
«Dornergraben» bei Fels am 

Wagram 107 
Drosing 13,21,23,50, 164 
Dupence Tesarske 208, 209 
Dflrnkrut an der March 20, 47 
Diirnleis 51 



Ebenthal 21 

Eberhardts, Gross- 155 

Ebersbrunn 98, 124, 151, 232 

Ebersdorf, Gross- 141 

Edelspitz 205 

Edlitz, Ober- 157 

Eibesthal 40 

Eichenbrunn 40 

Eich, Heiligen- 165 

Eichhorn 26 

Eitzersthal 68 

Elsarn 109 

Elsenreith 163 

Engeimannsbrunn 105, 119 

Enzersdorf im Thai 51 

Erdberg in Mahren 5, 9, 10, 11, 
13, 14, 15,29,32, 118,150, 161, 
167, 176, 180, 197 bis 203, 205, 
208, 210, 224, 229, 230,234, 235 



Erdberg in Niederosterreich 38, 

180 
Erdberg in Wien, III. Bezirk 180 
Erdpress 180 
Ering 212 
Ernstbrunn 141 
Ettsdorf 108 
Etzen 173 
Euratsfeld 179 



Fahndorf 69 

Fallbach 44 

Fellabrunn, Ober- 68 

Fels am Wagram 106 

Fels am Wagram, «Dornergraben> 

bei 107 
Fernitz 143, 152, 198 
Feuersbrunn 107 
Fistritz 154 
Franzhausen 165 
Frauendorf 69, 202 
Freischling 152 
Freundorf 164 
Friedingerthal 217 



Gainberg 189, 221 

Ganserndorf, Unter- 140, 141 

Gasteinerthal 197 

Gastern 143, 157, 158, 194 

Gaubitsch 40, 44, 226 

Gaunersdorf 141 

Glaubendorf, 39, 76, 78, 97, 110, 

153 
Gleichenbach 2 



cr? XHI re* 



Goldbach 213 

Gollarn 164 

Gollersdorf 68 

Golling 197 

Goppingen 217 

Gosing 10, 14, 80, 113 bis 119, 

123, 139, 167, 230 
Gottersdorf 229 
Grillowitz 204 
Gross 70 
Grossarlthal 197 
Gross -Eberharts 155 
Gross -Ebersdorf 141 
Gross- Harras 52 
Gross -Meiseldorf 27,80 
Gross -Mugl 66 
Gross-Nonndorf, «In derLindau» 

bei 70 
Gross- Riedenthal 97, 101 
Gross -Stelzendorf 67 
Gross-Tajax 32, 119, 204, 205 
Gross-Teinitz 205 
Gross- Weikersdorf 8, 83, 84, 85, 

87, 102, 222 
«Grubgraben» bei Kammern 108, 

109 
Grub, Ober- 141 
GrCinbach, Ober- 160,221 
Gunersdorf 170, 171 
Gunichheim 217 
Gurein 205 

H 

Habrowan 205 
Hagelholz 185 
Hanfthal 44 
Harras, Gross- 52 
Haslach iii Oberosterreich 194, 21 7 
Hauptmannsberg 179 
,Hausleiten 101 
Heidenheim 217 
Heidenreichstein 163 
Heiligen-Eich 165 
Hengersberg 212 
Herrenbaumgarten 37 
Hinterbuchl 7 
Hippersdorf, Wagram bei 101, 

102, 103 
Hobersbrunn 141 
Hoflein, Alt- 34, 64 
Hofmanning 185 



Hohatzenheim 3, 217 
Hohenberg in Niederosterreich 95 
Hohenberg in Oberosterreich 183 
Hohenruppersdorf 22, 30, 69, 136, 

139,164,202,204 
Hohenwarth 13, 110, 119 bis 124, 

127, 157, 166, 226 
Hollabrunn, Ober- 51, 65, 66, 67 
Hollerberg 194 
Holzheim, Ober- 193, 227 
HoStic 205 
Huhnergeschrei, Mayrhof bei 193, 

194,222,232,233 
Hum 212 
Huttendorf 40 
Hyaka-ana in Japan 228 

I 

«!n der Lindau» bei Gross-Nonn- 
dorf 70 
Inzersdorf 165 

Inzersdorf bei Zistersdorf 141 
Iregh 205 
Ivan, St. 205 



J 



Jeutendorf 171 
Johann, St. 197 
Joslowitz 205 

K 

Kahlenberg bei Wien 180 

Kainading 212 

Kammern, «Grubgraben» bei 108, 

109 
Kapellendorf 217 
Karlstein 160 
Katzelsried 13 
Katzenberg 168, 176 
Kautendorf 47 
Kematen 182 
K6mend 15 
Kiblitz 68 
Kindlbach 212, 224 
Kirchberg am Wagram 105 
Kissing 15, 62 
Klattau 205 
Kleedorf 68 
Klein -Baumgarten bei Gaubitsch 

42, 130, 151,215,226 
Klein -Meiseldorf 153 



Klein -Rotz 140 

Klein -Stadteldorf 66 

Klein-Steizendorf 67 

Klein- Urbau 205 

Klein -Weikersdorf 10, 11, 13, 54, 

55,61,77,87, 175,216,221,234 
Klein -Zwettl 158, 194 
Klobauk 12, 205 
Kobyli 205 
«Kohlgraben» bei Ober-Thern 

77, 90 bis 93, 96 
Konigsbrunn 102, 104 
Konigsfeld 205 
Korpona 208 
Koth 173, 174 
Kottschalling 163 
Krems 109, 143 
Kremsmunster 182 
Krizanovic 205 



Lam bach 193 

«Langer Graben» bei Ober-Thern 

91 
Langenlois 98, 106, 149,232 
Lang-Mannersdorf 167 
Lechwitz 205 
Leipheim 15 
Lhanitz 205 

Lindet bei Taiskirchen 186 
Lisso 209 
Loschitz 205 

M 

Maidorf 182 

Maigen 39, 110, 143, 153, 195 

Mannersdorf, Lang- 167 

Maszt 209,210,221,227 

Matzen 141 

Mautern 51, 94,224 

Mayrhof bei Huhnergeschrei 193, 

194, 222, 232, 233 
Meidling im Thai 7,8, 171 
Meiseldorf, Gross- 27, 80 
Meiseldorf, Klein- 153 
Migelsbach 189 
Misslitz 205 
Mistelbach 39 
Mitter-Stockstall 104 
Mollmannsdorf 140 
Mugl, Gross- 66 



CR XIV T£> 



Muhlbach 120 

Munzkirchen 4, 5, 6, 14, 35, 186, 
187,233 

N 

Nackl 205 

Nalautschan 205 

Nannhofen 13 

Nappersdorf 45, 61 

Nenkowitz 205 

Neudegg, «WeichseIgraben» 97, 

99, 101, 122, 145, 166, 227 
Neukirchen am Walde 4, 176, 185, 

232, 233, 235 
Neu-Ruppersdorf 44,45 
Neusiedl bei Nussdorf 10, 166, 

227 
Nieder-Absdorf 25, 101 
Nieder-Russbach 25, 86, 198 
Nieder-Schleinz 71 
Nieder-Sulz 180 
Nieder- Unterstotten 14, 183 
Nonndorf, Gross-, « In der Lindau » 

bei 70 

O 

Ober-Edlitz 157 
Ober-Fellabrunn 68 
Ober-Grub 141 
Ober-Grunbach 160,221 
Ober-Hollabrunn 51, 65, 66, 67 
Ober-Holzheim 193,227 
Obernberg 189 
Oberndorf 165 

Oberndorf bei Weikartsschlag 162 
Ober-Schwand 14, 141, 190,223, 

224 
Ober-Siebenbrunn 142 
Ober-Stinkenbrunn 2, 62, 64, 65, 

69, 86, 202 
Ober-Stockstall 104 
Oberstotten 184 

Ober-Sulz 29,30, 32, 126, 141, 199 
Ober-Thern 89, 91, 110, 128 
Ober-Thern, «Ausserer Forth- 

graben » bei 84, 89, 92 
Ober-Thern, «Kohlgraben» bei 77, 

90 bis 93, 96 
Ober-Thern, «LangerGraben» bei 

91 
Oberweiden 142 



Ober-Westerbach 212 

Oed 179 

Oetz bei Jeging 189 

Olbersdorf 10, 111, 120, 205, 229 

Ottakring in Wien 180 

Ottenthal 46 



Padochau 11,205 

Palasi 205 

Patzenthal 54 

Patzmannsdorf 19, 49 

Peter, St. 195 

Pettenau 212 

Pfaffenschlag 163 

Pfaffstadt 189 

Pfaffstetten 126 

Pfarrkirchen 182 

Pillersdorf 72 

Pillichsdorf 141 

Pixendorf 165 

Plankenau bei St. Johann i. P. 196 

Pleising 143, 163 

«Plovergraben» bei Glaubendorf 

78 
Possitz 203, 205 
Pottenhofen 44, 45, 232 
Poysdorf 36 
Priel 144 
Prottes 141 
Puch 196 
Pulkau 75 

R 

Radlbrunn 81 

«Rainberg» bei Salzburg 195 

Raschala 66 

Ravel sbach 126 

Reibers 163 

Reichering 4, 147, 185, 186, 191, 

205, 232 bis 235 
Reichersdorf 13 
Reitling 194 
Retz 72 

Retzbach, Unter- 72, 75 
Riedau 186 

Riedenthal, Gross- 97, 104 
Riegers 163 

Ringelsdorf 12, 23, 24, 25 
Ringendorf 141 
Roggendorf 64,65, 119 



Roggen stein 2 

Ronthal 112 

Roschitz 10, 14, 22, 43, 47, 48, 89, 
106, 111, 112, 113, 124, 127 bis 
139, 147, 158, 162, 204, 209, 227, 
229 

Roseldorf 141 

Rositschka 205 

Rdtz, Klein- 140 

Rozna 205 

Riickersdorf 140 

Rudersberggut bei St. Peter 194 

Ruppersdorf, Neu- 44, 45 

Ruppersthal 94, 223, 232 

Russbach, Nieder- 25, 86, 198 



Salzburg 195,224 

Salzburg, «Rainberg» bei 195 

St. Ivan 205 

St. Johann 197 

St. Peter 195 

Schalbach 185 

Schambach 212 

Scharfling 197 

Schiltern 153 

Schlagles 154 

Schlappanitz 205 

Schlatten 173, 174 

Schleinbach 141 

Schleinz, Nieder- 71 

Schletz 40 

Schmiedbach 11, 172 

Schollschitz 205 

Schonbrunn in Bohmen 3, 205 

Schfick t4, 28, 95 

Schwand, Ober- 14, 141, 190,223, 

224 
Schwarzach 229, 231 
«Seidenberg» bei Wiedendorf 110, 

123 
Siebenbrunn, Ober- und Unter- 

142 
Sirning in Niederosterreich 172 
Sirning in Oberosterreich 181, 

205, 226 
Sitzenberg 165 
Sitzendorf 70 
Sitzleinsdorf 182 
Skyn 205 
Sonnberg 66, 89 



csi XV ra 



Spock 190,224,231 

Stadteldorf, Klein- 66 

Stangendorf 205 

Steinitz 205 

Stelzendorf, Gross- und Klein- 67 

Stetteldorf 101 

Stierberg 193, 194, 222, 232, 233 

Stiffern 153 

Stillfried 6, 7, 14, 15, 17, 18, 50, 

119 
Stinkenbrunn, Ober- 2, 62, 64, 65 

69,86,202 
Stockstall, Mitter- 104 
Stockstall, Ober- 104 
Stockstall, Unter- 104, 122 
Stollhofen 165 
Straning 126 
Strass 109 
Stratzing 144, 146 
Stfibrnitz 205 
Stronegg 48, 49, 226 
Stronsdorf 47, 48, 50, 133 
Sulz, Nieder- 180 
Sulz, Ober- 29, 30, 32, 126, 141, 199 
Syrovin 205 

Szebelleb 14, 207, 221, 224 
Szent-lvany, Unter- 211 
Szud 209 



Thiergarten 217 
Thurnthal 106 
Timelkam 193 
Traismauer 165 
Trasdorf 165 
Trpin 205 

U 

Oberlingen am Bodensee 196,213, 

216,226 
Ufiomi in Afrika 227, 228 
Ujhely, Vag- 207 
Ulrichschlag 155 
Unter-Oanserndorf 140, 141 
Unternalb 72 
Unter- Retzbach 72, 75 
Unter- Siebenbrunn 142 
Unter- Stockstall 104, 122 
Unterstotten, Nieder- 14, 183 
Unter- Szent-lvany 211 
Unter-Thern 69, 77, 89, 94 
Unter- Westerbach 212 
Urach 217 
Urban, Klein- 205 



Vag- Ujhely 207 
Vorchdorf 182 



Weikersdorf, Gross- 8, 83, 84, 85, 

87, 102, 222 
Weikersdorf, Klein- 10, 11, 13, 54, 

55, 61, 77, 87, 175, 216, 221, 234 
Weikertsschlag 143 
Weinern 162 
Weissenkirchen an der Perschling 

167 
Weitersdorf 163 

Westerbach, Ober- und Unter- 212 
Wetzdorf, Wald bei 79 
Weyer 181 
Wiedendorf, «Seidenberg» bei 

110,123 
Wien 179, 180 
Wien-Erdberg 180 
Wien-Kahlenberg 180 
Wien-Ottakring 180 
Wieselbruck 167 
Wildendiirnbach 44, 46, 47 
Wilfersdorf 38 
Wimpassing 189,221 
Winzendorf 3 
Wischathal 68 
Wrahowitz 205 
Wrbitz 205 
Wullersdorf 62, 65 
Wurting 186 



Tajax, Gross- 32, 119, 204, 205 

Tallesbrunn 141 

Tamasy 205,211 

Teinitz, Gross- 205 

Thalheim 170, 171 

Thaya 156, 176 

Thern, Ober- 89, 91, 110, 128 

Thern, Ober-, «Ausserer Forth- 

graben» bei 84, 89, 92 
TJiern, Ober-, «KohIgraben» bei 

77, 90 bis 93, 96 
Thern, Ober-, «Langer Graben» 

bei 91 
Thern, Unter- 69, 77, 89, 94 



W 

Wachtendorf 205 

Wagram bei Hippersdorf 101, 102, 

103 
Wagram bei Hollenburg 165 
Waidhofen an der Thaya 163 
Waitzendorf 72 
Wald bei Wetzdorf 79 
Waldkirchen 162 
Watzendorf 11, 13, 100, 154, 164, 

168,169,227 
«Weichselgraben», Neudegg 97, 

99, 122, 145, 166 
Weikendorf 141 



Ybbsitz 179 



Zaun 185 

Zechleiten 189 

Zeiselberg 113, 129, 147, 162 

Zell an der Pram 186 

Ziersdorf 79 

Zistersdorf 26,36, 111 

Zizenhausen 9, 11, 15,43, 130, 196, 

214, 226, 230 
Zogelsdorf 126 
Zwentendorf 40 
Zwettl, Klein- 158, 194 



er? XVI <ns 



VO RWO RT. 




93 

r AS sind das doch fur sonderbare Menschenwerke, diese kunstlichen 
Hohlen, iiber die der Verfasser in seinem Buche berichtet, so nah unserer 
Wahrnehmung und doch so fern unserer Erkenntnis, so wenig beachtet 
und doch so wert, Denken und Schaffen einer langst vergangenen Zeit 
aus ihnen zu erschliessen I Diese, in wunderlichen Windungen und iiber- 
raschendem Zickzack tief in die Erde eindringenden Gange, die mehr einer Rohre gleichen, 
durch die man sich, oft nur wie ein Wurm, durchzuzwangen vermag, an die sich dann 
Kammer an Kammer reiht, aber audi nicht grosser, als dass sechs oder acht Menschen 
Raum finden und sich eben noch aufrichten konnen! Wir finden sie in erstaunlicher Zahl 
in so vielen Dorfern der Heimat, und dort, wo sie fehlen, hat kaum die Sitte gefehlt, 
auch hier sie herzustellen, sondern die Oelegenheit dazu, indem der, den Untergrund bildende 
Fels mit den Mitteln ihrer Zeit nicht bewaltigt werden konnte, oder Orundwasser jeden 
Versuch, in den Boden einzudringen, vereitelte, oder uns unbekannte Umstande, etwa 
besondere Abgelegenheit im Gebirge oder im Gegentheil ausnahmsweise zahlreiche und 
dicht zusammengedrangte Bevolkerung an einem Orte sie entbehrlich machten. 

Dort wo sie vorkommen, weiss jeder Bauer von ihnen zu erzahlen; die einen 
nennen diesen, die anderen jenen Zweck fur sie, sicher ist nur, dass sie jetzt selten iiberhaupt 
einem, gewiss aber keinem gemeinsamen Zwecke dienen und wahrend die einen den 
Zutritt ohne Zogern gewahren, verweigern ihn die anderen mit Angstlichkeit und Beharrlich- 
keit und liessen lieber das ganze Haus durchstobern, ehe sie den Zugang zu «ihrem Erd- 
stalle» offneten. 

Die kunstlichen Hohlen sind sicher keine dauernden Wohnraume gewesen, weil 
langeres Verweilen von Menschen in grosserer Zahl trotz der Luftrohren, wegen der sich 
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ansammelnden Stickluft unmoglich gewesen ware, abgesehen davon, dass kaum einiger 
Hausrath dan'n noch Piatz gefunden hatte; well sie den in die Erde gegrabenen Wohnungen, 
die wir aus friiheren Zeiten kennen gelernt haben, durchaus nicht gleichen und weii sie 
von Abfallen der Mahlzeit, von Topfscherben, Arbeitsgerath und sonstigen eingebrachten 
Dingen zweifellose Uberbleibsel enthalten miissten. In keiner dieser zahllosen Kammern 
ist ein Feuerherd wie in den nachweisbaren vor- oder friihgeschichtlichen Wohngruben 
gefunden worden; sie sind alle wie sauberlich ausgekehrt und die ausserst sparlichen 
Oberreste in ihnen sind sicher nicht absichtlich durch Menschenhand, sondern zufallig in 
sie getangt. 

Wir fragen uns, wenn wir an Wohnraume denken, vergebens, warum wir in einem 
Falle nur eine Kammer, in sehr vielen anderen deren zehn und mehr in einer zusammen- 
hangenden, in sich geschlossenen Gruppe oder in einem Systeme, wie es der Verfasser 
nennt, beisammen finden? Wurde in dem einen Falle die eine Kammer fur die Aufnahme 
etwa einer Familie geniigend erachtet, wozu dienten dann in den vielen anderen Fallen die 
zehn iibrigen Kammern? Warum leitet uns der Gang in der einen Hohlengruppe kurz und 
gerade in die Kammer und warum fiihrt er uns in den anderen in der wunderlichsten 
Weise bald rechts bald links, bald uber bald unter dem Wege, den wir schon einmal 
zuriickgelegt haben, von Kammer zu Kammer? Auch dass manche zum Brunnen gehen, 
bekraftigt die Annahme von Wohnungszwecken nicht, denn die weitaus grosste Mehrzahl 
entbehrt der Brunnen. 

Die kunstlichen Hohlen sind auch nicht, wie von anderer Seite vermuthet wurde, 
vorbereitete Graber gewesen, etwa wie man jetzt Griifte auf den Friedhofen zur Aufnahme 
von Leichen vorbereitet halt; denn wir sind, trotzdem nun schon so viele einzelne Graber 
und Graberfelder aufgedeckt worden sind, noch nie auf Graber gestossen, die so tief in 
der Erde lagen und unter sich und mit der Aussenwelt in so sonderbarer Weise durch 
Schliefgange und Schachte in Verbindung stehen, nach oben hin aber nicht von aufge- 
schutteter Erde, sondern vom gewachsenen Boden iiberdeckt werden. 

Ebenso wenig konnen wir sagen, dass diese Hohlen als Vorrathskammern gedient 
haben, denn es fehlen, von den ausserst selten damit in Verbindung stehenden, vielleicht 
gar erst in viel spaterer Zeit gemachten Getreidegruben abgesehen, Facher oder ander- 
weitige Vorrichtungen zum Einlegen der hereingebrachten Vorrathe; grossere Gegenstande 
konnten iiberhaupt nicht hereingebracht werden. Und was soil eine Vorrathskammer, bei 
der die Absperrung, wie bei alien diesen Hohlen, nicht von der Aussenseite, sondern von 
der Innenseite vorgesehen ist? 

Eben diese Umstande muss man sich vor Augen halten, wenn man der Meinung 
begegnet, dass etwa nur in Kriegsnothen die Schatze der Ortsbewohner in unsere Hohlen 
gebracht und hier unter Aufsicht eines miteingeschlossenen Wachters gelassen wurden. 
Nun, die Schatze unserer Bauern sind wahrend des ganzen Mittelalters und der Neuzeit 
und sicher auch in friiheren Zeitaltern nicht so gross gewesen, dass ein einzelner sechs 
bis zehn Kammern bedurft hatte, dass die Unterminierung ganzer Orte nothwendig gewesen 
ware. Wir wissen, dass Weiber und Kinder und das Vieh in die Walder gebracht wurden 
und bei plotzlichen Oberfallen konnten hochstens Menschen in die kunstlichen Hohlen 
fliichten, fur das Vieh und selbst fur das Kleinvieh waren sie in den weitaus meisten 
Fallen unzuganglich, und was sonst noch im Besitze des Landvolkes gewesen, bedurfte 
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gewiss nicht solch miihevoll herzustellender Schlupfwinkel, wie es jene Kammern und sonder- 
baren Schliefwege sind. 

Es ist in diesem Werke sehr oft von Wachternischen und inneren Absperrvor- 
richtungen die Rede. Ich kann diese Zweckbestimmung nicht bestreiten, aber war einmal 
die Moglichkeit fur die Thatigkeit des Wachters in seiner Nische im Irtnern der Hohle 
gegeben, das heisst also, der Eingang in sie bekannt und frei, dann wird der Feind den 
Zutritt in eine so gefahrliche Ortlichkeit gewiss nicht mit Oewalt versucht, sondern daran 
gedacht haben, die Hohle, wie es sonst geschehen ist, auszurauchern, das ist iiber dem 
Eingange ein Kohlenfeuer anzuschuren, dessen vermoge ihrer Schwere in die tieferen Raume 
sinkenden Kohlenoxydgase alles darin Lebende vernichten und Wachter und Absperr- 
vorrichtungen wirkungslos machen mussten. 

Das leitet fast auf den Gedanken, dass die Wachter eigentlich mehr friedlichen 
als feindiichen Leuten gegenuber ihre Aufgabe zu erfullen hatten und sie und ihre Nischen- 
sitze mehr als sinnbildliche Bestandtheile gottesdienstlicher Gebrauche aufzufassen seien. 
Verfolgt man diesen Gedanken, dann kann man sich, ob man nun zunachst an Zufluchten, an 
Wohnraume, an vorbereitete Graber oder an Vorrathskammern denkt, noch weiter fragen: 
Ja, zu welehem Zwecke diente bei alien diesen Voraussetzungen die ganze, wohl bestimmten 
Grundregeln folgende, aber innerhalb ihrer in einer unerklarlichen Mannigfaltigkeit sich 
ergehende Eigenthumlichkeit der Anlage? Wozu die auf- und absteigenden, sich unterfah- 
renden Schliefwege, welche die einzelnen Theile verbinden, die auf dieselbe Stelle zuriick- 
fiihrenden Rundgange, die vielen Lichtnischen, die gerade dort, wo sie nicht nothig 
gewesen, namlich in den engen Schliefgangen, die ohnedies kein Abirren nach rechts und 
links gestatten, wo dem Wachter eine Kerze oder ein Span geniigt hatte, in grosster Zahl 
vorkommen, wogegen sie in den grossen Raumen, also in den eigentlichen Nutzraumen 
wo man sie gewiss nothiger gebraucht hatte, weitaus sparsamer zu finden sind, sehr oft 
ganz fehlen? Dabei konnte man, wenn man die vielen in den Gangen brennenden Lichtlein 
gewissermassen vor Augen hat und sodann in das Dunkel der Kammer tritt, freilich an 
etwas feierliches und geheimnisvolles denken, das an Unbegreiflichkeit zunimmt, wenn 
man die anscheinende Nutzlosigkeit und die Absonderlichkeit der Ausgestaltung dieser 
Hohlen dazuhalt, die, wie ein Blick auf die dem Werke beigegebenen Plane zeigt, zuweilen 
wie Schopfungen einer wilden ausschweifenden Einbildungskraft erscheinen. Es liegt die 
Versuchung nahe, zu glauben, dass wir Statten vor uns haben, die fiir einen geheimen 
Gotterkult geschaffen wurden, welehem Gedanken auch der Verfasser dieses Werkes Aus- 
druck gegeben hat, der durch den Hinweis an Festigkeit gewinnt, dass sich einst in Russland 
und im Oriente in derartigen unterirdischen Bauwerken Anachoreten eingenistet zu haben 
scheinen und dass wir ein ahnliches, wenngleich in spaterer Zeit etwas umgestaltetes Bau- 
werk auf dem Kahlenberg bei Wien in Verbindung mit der einst dort bestaridenen 
Kamaldulenser-Eremie sehen. 

Allein auch der Zweck fiir irgend einen religiosen Geheimdienst lasst sich nicht mit 
zwingender Uberzeugung erweisen. Es fehlen. auffalliger Weise alle religiosen Symbole, 
deren keine aussere Religionsiibung entbehrt, was umso bemerkenswerter ist, als die 
Bodenarten — Loss und Sandstein — in welchen die Hohlen ausgegraben wurden, Ein- 
ritzungen und selbst plastische Gebilde leicht zulassen und dauernd bewahren. Die wenigen 
Zeichen die der Verfasser vorgefunden hat, konnen nicht mit Sicherheit als solche gelten, 
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oder sind, wie das anscheinend byzantinische Kreuz, nicht massgebend, wenn man an den 
Bau der Hohlen in heidnischer Zeit denkt. Auch andere Vorrichtungen und Erscheinungen, 
wie zum Beispiel altarahnliche Oebilde, die mit einiger Zuverlassigkeit auf einen religiosen 
Dienst bezogen werden konnten, fehlen. Das zahlreichere Vorkommen der Lichtnrschsa 
in den Gangen lasst sich auch auf einfachere Weise erklaren, wenn man annimmt, dass 
sie nur solange Verwendung und Bedeutung hatten, als der Bau dauerte. In dem engen 
Raume eines Ganges, der oft nur ein wurmartiges Sichfoi twinden gestattet, wo der Arbeiter, 
der ihn aushohlte, liegend und nur mit Noth sein Werkzeug handhaben konnte, fehlte 
jedes Platzchen, auf das er sein unentbehrliches Licht hinstellen konnte; er war daher 
genothigt, dafur eine kleine Nische an der Seitenwand zu machen, in der es vor der Gefahr 
des Umstossens und Verloschens gesichert war, wogegen er in der breiten Kammer bald 
eine geeignete Stelle hiefur fand, weshalb denn auch hier die Lichtnischen seltener erscheinen. 
Wie anders aber ware es moglich, sich die Beschaffung des unentbehrlichen Lichtes bei 
der Arbeit in den engen Schliefgangen vorzustellen? 

Ebenso fehlt uns bei der Annahme eines religiosen Zweckes die Erklarung manch 
anderer Erscheinungen, zum Beispiel der Rundgange, der Absicht bei den wunderlichen, 
ohne erkennbare Veranlassung ausgefuhrten Krummungen und Kreuzungen der Gange und 
Schachte, die ja doch nur fur die wenigen Eingeweihten, die in den engen Raumen Zutritt 
finden konnten, nicht aber fur die grosse Menge der Glaubigen Sinn und Bedeutung 
haben konnten. 

Welchen Zweck immer wir ins Auge fassen mogen, so finden wir doch stets mehr 
Umstande, die dagegen, als solche, die dafur sprechen, und so stossen wir vor unseren 
kunstlichen Hohlen, deren Bestand seit jeher allgemein bekannt ist, deren merkwiirdige 
Erscheinung jedem, der sie betritt, in hochstem Masse auffallen muss, noch immer auf 
ein ungelostes Rathsel! Keine Sage im Volke knupft sich an sie und selbst dort, wo ein. 
Besitzer den Zugang angstlich verwehrt, wird er nur durch eine verdunkelte Uberlieferung 
geleitet; er weiss nicht, warum er es thut Keine Urkunde meldet von ihnen und was ein- 
zelne altere Schriftsteller uber sie berichten, ist nichts mehr, als eine haltlose gelehrte 
Meinung. 

Das Rathsel wird noch verworrener, wenn wir urn die Zeit der Herstellung fragen 
und die ortliche Verbreitung der Sitte, kiinstliche Hohlen zu bauen, mit in Betracht 
Ziehen. Denn wir finden sie nicht bios in unserer Heimat in so grosser Zahl und oft so 
dicht beisammen; sie kommen auch, worauf der Verfasser umstandlich aufmerksam macht, 
weiter im Norden, in England und Russland, in Vorderasien und Turkestan, ja selbst im 
fernen Japan vor, und wenn hier von vielen hunderten die Rede ist, so berichtet Belck 
(«Zeitschrift fur Ethnologie», XXXIII. Jahrgang, Seite 452 u. f.) uber das Vorhandensein 
von tausenden im alten Kappadozien, von denen viele bis auf kleine Merkmale herab den 
unsrigen in iiberraschender Weise gleichen. 

Wir werden gezwungen zu fragen, doch wir fragen vergebens: Besteht zwischen 
alien diesen, einander so ahnlichen unterirdischen Gangen und Kammern mit ihren Schlupf- 
schachten, Lichtnischen, Wachtersitzen, Innenverschlussen, ihren Verbindungen mit Brunnen 
ein geistiger und zeitlicher Zusammenhang, hat uberall in diesem ungeheueren Gebiete 
ihrer Verbreitung derselbe Gedanke zu ihrer Herstellung geleitet oder ist er uberall da, 
wo wir diese an sich so einfachen aber doch so merkwiirdigen Bauwerke auf Lander 
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beschrankt sehen, die unter sich nicht zusammenhangen, durch verwandte Umstande immer 
aufs neue erstanden und hat er audi hier die Menschen angeregt, so gleichartige Gebilde 
zu schaffen, oder ist er nur an einem einzigen Orte lebendig und dann durch Wanderungen 
der Volker oder durch den Verkehr von Volk zu Volk weiter getragen worden? Zu 
welcher Zeit, von welchen Volkern ist dieses geschehen und in welchem Zusammenhange 
mit andern Vorstellungen und Gebrauchen hat sich Oedanke und Trieb, derartige unter- 
irdische Hohlen zu bauen, uber einen so grossen Theil der Welt verbreitet? Die Rathsel 
werden zahlreicher, je tiefer wir einzudringen versuchen. 

Fragt man schliesslich, ob der Verfasser dieses Werkes die Losung des Rathsels 
gefunden habe, so muss ich nach meinem, vielleicht zu bedachtigen Dafiirhalten, doch 
wahrheitsgetreu antworten, dass es auch ihm nicht geiungen ist, Zweck und Zeit so klar 
hinzustellen und zu begriinden, dass alle Zweifel schwinden miissen. Er hat zwar diesen 
Versuch gemacht und alles, was zur Zeit zu dessen Durchfuhrung erreichbar ist, herbei- 
geschafft, aber auch er hat seine Ansichten mit allem Riickhalte dargelegt und seine 
Folgerungen aus den Thatsachen «salvo meliori» geschlossen. Es ist ihm hierbei nicht 
anders ergangen, ats vielen anderen verdienstvollen Forschern gegeniiber ihrer Aufgabe, 
die sich mit der Herbeibringung wissenschaftlichen Materiales und der dadurch gemachten 
Anregung begniigen mussten. 

Das schmalert jedoch nicht das hohe Verdienst, das sich der Verfasser durch 
seine langjahrigen und miihevollen Forschungen erworben hat und darf der Anerkennung, 
die ihm gebiihrt, keinen Abbruch thun. 

Der Grund, weshalb es trotz aller sonst so erfolgreichen Bemiihungen um die 
Erforschung der kiinstlichen Hohlen bis jetzt nicht geiungen ist, Zweck und Zeit zweifellos 
festzustellen, liegt darin, dass die Umstande uns wohl zahlreiche derartige Hohlen selbst, 
nicht aber anderweitige archaologische Urkunden bewahrt haben, welche uns die erwiinschten 
Aufschliisse zu geben im Stande waren. 

Was aber Form und Gestalt der kiinstlichen Hohlen, die Art ihrer Herstellung, ihr Vor- 
kommen, ihre Beziehung zu bewohnten Ortlichkeiten, kurz was ihr ganzes ausseres Wesen 
betrifft, so hat der Verfasser dieses Werkes alles erschopft, was sich eben erforschen lasst 
Er ist unter Uberwindung zahlloser und ganz aussergewohnlicher Schwierigkeiten in hunderte 
von kiinstlichen Hohlen eingedrungen, auf Wegen wie ein Erdwurm sich fortwindend, auf 
denen ihm zuletzt niemand mehr zu folgen wagte. Man stelle sich die seelischen Empfindungen, 
beispielsweise in einer Lage vor, in der man sich auf den niedergebrochenen Triimmern 
' des Gewolbes einer Kammer befindet, iiber sich die klaffenden, einsturzdrohenden Spalten, 
schrag unter sich die dunkle Offnung einer Schliefrohre, in die man sich, mit dem Kopfe 
nach abwarts, einzwangen und den Korper nachziehen muss, das Licht langsam vor sich 
herschiebend, das hier nicht zu leuchten scheint, sondern die unruhigen Schatten nur noch 
schwarzer werden lasst, dabei immer mit der Vorstellung im Kampfe, sich zu verirren, den 
Ruckweg nicht mehr zu finden oder durch nochmals herabbrechende Triimmer versperrt 
zu sehen. Experto crede! Und unter solchen Umstanden mass und zeichnete der Verfasser 
mit der Sicherheit und Genauigkeit eines Architekten, der den Grundriss eines Baues in 
seiner Stube auf dem Papiere festlegt; keine Lichtnische, kein Luftloch, kein Spatenstich, 
keine Einritzung ist ihm entgangen, Alles fand er der Miihe wert zu verzeichnen und 
fur die Zukunft zu bewahren. So trieb er es ein Vierteljahrhundert lang, unermiidet, begeistert 
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vom Forschungseifer, voll ruhigen Ernstes vor jeder Einfahrt, voll gliicklichen Gefiihls nach 
jeder Riickkehr zur Aussenwett und sofort wieder freudig bereit zu neuen Unternehmungen! 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen liegt nun abgeschlossen vor; mcge der Leser 
selbst sich aus der Beschreibung und den Planen von dem Muthe, der Ausdauer und 
dem Fleisse des Verfassers iiberzeugen, er wird ihm sodann die gebiihrende Anerkennung 
im vollen Masse zu Theil werden lassen. 

Die Aufzeichnungen des Verfassers wtirden in einem stillen Fache der Stiftsbibliothek 
zu Gottweig dauernd ruhen und wenige seiner Freunde wiirden Kenntnis davon erhalten, 
wenn sie nicht die Theilnahme eines Mannes erregt hatten, der vor Allen in der Lage 
und demnach berufen war, die Entdeckungen des Verfassers der allgemeinen Kenntnis und 
ihrer weiteren Verfolgung zuganglich zu machen. 

Hofrath Dr. J. M. Eder war es, dessen Aufmerksamkeit der Verfasser auf seine 
Forschungen zu lenken vermochte. Mit offenem Sinne erfasste er sofort die ganze merk- 
wiirdige Eigenthumlichkeit dieser Bauwerke und die Moglichkeit, in ihnen eine kultur- 
geschichtliche Quelle zu erschliessen. Als Director der k. k. Graphischen Lehr- und Ver- 
suchsanstalt in Wien standen ihm ihre reichen Behelfe zur Verfugung, die zunachst zur 
Herstellung vieler photographischer Aufnahmen der Innenraume dienten, von denen eine 
grosse Anzahl dem Werke beigegeben wurden; sein wesentliches Verdienst besteht aber 
darin, dass er Karners Aufschreibungen mit den zahlreichen Planen und mit der iibrigen 
Ausstattung zum Drucke durch die von ihm geleitete Anstalt beforderte. In welch hervor- 
ragender Weise das geschah, zeigt das vorliegende Prachtwerk. 

Nicht der Verfasser allein, auch die wissenschaftliche Forschung wird der k. k. Gra- 
phischen Lehr- und Versuchsanstalt und ihrem verdienstvollen Leiter daftir dankbar sein. 
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IE Alterthumskunde hat mit den Naturwissenschaften und mit der Geologie im 
besonderen vieles gemeinsam. Der gleichen Forschungsmethode folgend, dringen 
sie in die Tiefen der Erde und bringen aus ihr die Gegenstande ihrer Unter- 
suchung ans Licht; die Geologie, um an ihnen die Schopfungs- und Bildungs- 
geschichte unseres Weltkorpers zu zeigen, die Alterthumskunde, beziehungsweise 
ihr jiingster Zweig, die Urgeschichte, um den Spuren des Menschen zu folgen, ihn in seinem 
Leben und Wirken kennen zu lernen und so die Entwickelung des Menschengeschlechtes 
von den einfachsten Zustanden bis zur Hone seiner Cultur vor Augen zu fiihren. 

Der Zweig jener Forschung, dem ich einen Theil meines Lebens gewidmet, bezieht 
sich auf Hohlen, aber nicht auf nattirliche, durch die Krafte der Natur gebildete, 
sondern auf kunstliche, von Menschenhand im Schosse der Erde nach Mass und Plan 
geschaffene Hohlen. Die Durchforschung derselben ist aber, wie im Folgenden dargestellt 
wird, infolge ihrer Anlage, Natur und Beschaffenheit eine so muhevolle, dass nur verhaltnis- 
massig wenige Forscher, und auch diese nur theilweise, sich mit denselben beschaftigt 
haben. Nur das wirklich Ausserordentliche, der Anblick von ganzlich unbekannten Erschei- 
nungen im Schosse der Erde liessen mich die Schwierigkeiten aller Art iiberwinden, die mit 
dieser Forschung verknupft waren. Mit jedem Jahre erweiterte sich der Kreis meiner Beob- 
achtungen, immer mehr eroffnete sich mir der Einblick in Geheimnisse langst entschwun- 
dener Zeiten und immer lohnender wurden die Ergebnisse, besonders in den letzteren Jahren. 
Vieles von dem, was hier geschildert wird, haben nur meine Augen allein gesehen. 

Die ersten Forsciinngen auf dem Gebiete der kiinstlichen Hohlen fanden in Bayern 
statt. Dieselben wurden zusammenfassend publiciert in «Unterirdische Gange in Bayern und 
Osterre'di» von Dr. August Hartmann, ferner in «Beitrage zur Anthropologic und Urgeschichte 
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Bayerns», Band VII, Miinchen 1887. Diesen Mittheilungen zufolge brachte die erste Nachricht 
uber diese Hohlenforschungen ein Miinchner Blatt, «Der Landbote», Jahrgang 1828, unter 
der Oberschrift «Aus dem Reise-Tagebuche eines Dilettanten»; sie bezieht sich auf die Gauge 
von Roggenstein. Diese wurden 1835 und 1840 uber Veranlassung der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften naher untersucht. Hervorragend thatig waren spater Baurath 
Friedrich Panzer, Dr. Anton Steichele, nachmaliger Erzbischof von Miinchen- Freising, der 
in seinem riihmlichst bekannten musterhaften Werke «Das Bisthum Augsburg historisch 
und statistisch beschrieben», Band II (1864), Seite 418 bis 423, den unterirdischen Gangen 
besondere Aufmerksamkeit zuwendete, ferner Professor A. Thiersch, Franz Seraphin Hartmann, 
Dr. Sepp, k. Hauptmann Ludwig Auer und Dr. Johannes Ranke, welch letzterer heute noch 
den Forschungen auf diesem Gebiete seine Aufmerksamkeit zuwendet und die diesbezuglichen 
Entdeckungen in Bayern in Evidenz halt 

In Osterreich war es Dr. M. Much, der gelegentlich eines Besuches, den er mir in 
Roggendorf, Bezirk Ober-Hollabrunn, machte, in einem Keller zu Ober-Stinkenbrunn 
Gange und Kammern sah, in denen er ahnliche unterirdische Hohlen vermuthete, wie die 
von Bayern. Er publicierte seine diesbeziigliche Wahrnehmung im «Correspondenzblatte der 
deutschen Gesellschaft fur Anthropologic, Ethnologie und Urgeschichte», 1879, Nr. 5. Was 
Dr. Much vermuthet hat, wurde durch meine an diesen Kellerbesuch sich kniipfenden 
Forschungen zur Gewissheit; ich untersuchte namlich diese Gange, die Dr. Much nur eine 
kurze Strecke verfolgen konnte, in ihrem ganzen Verlaufe und der Eindruck, den diese 
geheimnisvolle Hohle auf mich machte, war ein so grosser, dass ich nach weiteren der- 
artigen Hohlen Erkundigungen einzog, die von Erfolg gekront waren. Schon im Jahrel880 
nahm Dr. Much meinen ersten Bericht uber die kiinstlichen Hohlen in den « Mittheilungen 
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien», Band IX, auf, dem im Jahre 1882, Band XI, 
ein zweiter, reichhaltiger Bericht folgte. 

Im Jahre 1884 veroffentlichte ich in den «Blattern des Vereines fur Landeskunde 
in Niederosterreich » einen Bericht uber die bisherigen Forschungen; im Jahre 1886 hatte 
ich die Ehre, im Alterthumsvereine in Wien einen Vortrag tiber kunstliche Hohlen zu 
halten, der dann in den Mittheilungen dieses Vereines erschien. Kleinere Publicationen uber 
denselben Gegenstand erschienen in den «Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft 
in Wien» und ein Bericht uber die kunstliche Hohle zu Biberbach bei Seitenstetten in 
Niederosterreich in den « Mittheilungen der k. k. Central - Commission fur Erforschung und 
Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale», XIV. Jahrgang, 1888, Seite 221. Die 
letzte, grossere Publication erschien in den «Blattern des Vereines fur Landeskunde»: «Uber 
vergleichende Resultate aus den letzten Forschungen in den kiinstlichen Hohlen Nieder- 
Osterreichs», XXIII. Jahrgang, Seite 33 und enthielt den Vortrag, den ich in Krems im 
Jahre 1889 gelegentlich des fiinfundzwanzigjahrigen Jubilaums des Vereines zu halten die 
Ehre hatte. 

Ausser meiner Person untersuchten in Niederosterreich kunstliche Hohlen Herr 
Dr. G. Riehl, der in der « Wiener Abendpost» vom 4. November 1879 einen Aufsatz uber 
«Hauslocher», das sind kunstliche Hohlen, im Dorfe Gleichenbach nachst dem Markte 
Kirchschlag im siidostlichen Theile des Viertels unter dem Wienerwald veroffentlichte, welcher 
in die «BIatter des Vereines fur Landeskunde», Jahrgang 1879, ubergieng. Herr Gustav Calliano 
erwahnt «Erdstalle» in den «Mittheilungen der Section fur Hohlenkunde des osterreichischen 
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Touristen-Club» in Nr. 4 vom Jahre 1886. Herr Militarlehrer Ignaz Hofmann entdeckte die 
kiinstliche Hohle von Winzendorf unweit Wr.- Neustadt. Der verstorbene Herr Ignaz 
SpottI, Historienmaler, besuchte an meiner Seite von mir entdeckte Hohlen, um sie bildlich 
darzustellen ; leider sind die meisten dieser Bilder zu sehr idealisiert; Herr SpottI hat auch 
mehrere Hohlen selbstandig untersucht, so die von Auersthal und jene von Baumgarten 
bei Gross -Weikersdorf in Niederosterreich. In neuerer Zeit hat Herr Ingenieur Franz X. Kiess- 
ling von Drosendorf eine Reihe von ktinstlichen Hohlen im niederosterreich ischen Waldviertel 
untersucht und seine Entdeckungen in zwei Broschuren «Denkstatten deutscher Vorzeit im 
Waldvierteb, 1891, «Denkmaler germanischer Vorzeit im niederosterreichischen Waldvierteb, 
18Q6, Wien und ferner in «Eine Wanderung im Poigreiche», 1898, Horn, Verlag Berger, 
veroffentlicht. In Mahren war es besonders der verstorbene Herr Moriz Trapp von Briinn, 
der sich um die Erforschung und Constatierung kiinstlicher Hohlen besonders verdient 
machte und seine Erfahrungen in den «Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft 
in Wien», 1886 und 1888, niederlegte. Er fiihrte 34 Ortschaften an, in denen kiinstliche 
Hohlen sich befinden, darunter auch eine zu Schonbrunn in Bohmen. 

Wie erwahnt, bildete der Vortrag in Krems im Jahre 1889 den Schluss meiner 
Publicationen. Wohl war durch dieselben die Kenntnis iiber die kiinstlichen Hohlen in weitere 
Kreise gedrungen, aber in Gelehrtenkreisen verhielt man sich gegen dieselben gewissermassen 
skeptisch und zwar insbesondere aus dem Grunde, weil ich keine Funde aufzuweisen hatte, 
die iiber Alter, Herkunft und Zweck der kiinstlichen Hohlen entscheidende Auskunft geben 
konnten. Thatsachlich hatte ich keine besonderen Funde gemacht, denn alle Hohlen, so viele 
ich deren gesehen, waren leer. Die landlaufige Meinung, dass sie als Zufluchtsstatten zur 
Schweden- und Kurutzenzeit angelegt wurden, erhielt sich, indem man auf die Landes- 
grenzen von Bohmen und Ungarn hinwies; andererseits wurde doch die Meinung aus- 
gesprochen, dass diese Hohlen vielleicht aus dem Mittelalter stammen konnten. Wenn ich 
nach zehnjahriger Forschung nichts anderes constatiert hatte, als die minutiose Gleichheit 
der charakteristischen Merkmale der kiinstlichen Hohlen in Bayern, Osterreich und Mahren, 
sowie die Gleichheit der Systeme, wenn auch die Form der Anlage variiert, so muss das 
allein jeden denkenden Forscher zur Oberzeugung bringen, dass die Bewohner genannter 
Lander unmoglich von derselben Idee erfiillt sein konnten, sich kiinstliche Hohlen nach ganz 
gleichem Systeme anzulegen, rein nur zu dem Zwecke, um sich vor den Hussiten, Schweden 
und Kurutzen zuriickzuziehen. In der Anlage der kiinstlichen Hohlen reprasentiert sich viel- 
mehr eine Idee, die nicht mehreren Volksstammen, sondern nur einem einzigen eigen sein 
konnte. Dass die kiinstlichen Hohlen iibrigens als Verstecke zur Feindeszeit vielfach beniitzt 
wurden, ist erwiesen. Ich werde dariiber spater noch weiteres erwahnen. 

Nach diesen Erfahrungen unterliess ich weitere Veroffentlichungen, setzte aber meine 
Studien fort. Seitdem sind elf Jahre vergangen wahrend welcher sich das Gebiet meiner 
Forschungen auf nahezu ganz Niederosterreich, Oberosterreich, Mahren, Salz- 
burg und auf das Grossherzogthum Baden erstreckt hat. Auch in Hohatzenheim, 
westlich von Strassburg, sah ich eine kiinstliche Hohle. 

Durch eine von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften giitigst gewahrte 
Subvention wurde es mir ermoglicht, eine zweite Reise nach Baden einerseits und nach 
Ungarn andererseits zu machen, denn letzteres, so nahe es verhaltnismassig liegt, war mir 
bis dahin nur eine Terra incognita geblieben. Und auch dort fand ich kiinstliche Hohlen! 
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In diesen letzten Jahren der Forschung habe ich aber auch wirklich Funde gemacht, die 
fur das hohe Alter der meisten der durchforschten Hohlen vollgiltiges Zeugnis geben. Was 
aber meinen Entdeckungen fehlte, war ein naturgetreues Bild. Wenngleich ich von alien 
Hohlensystemen die Plane aufgenommen, zeigen sie jedoch nur den Grundriss derselben, 
nicht aber das eigentliche Innere in seinen oft iiberraschenden Einzelheiten. Das gesprochene 
und geschriebene Wort kann zwar viel beschreiben und dadurch die Phantasie erregen; 
aber selbst die lebendigste Schilderung vermag ohne bildliche Wiedergabe des Originals 
nur eine unvollkommene Vorstellung von demselben zu geben. Und darum war es mein 
sehnlicher Wunsch, Bilder zu besitzen, um so Jedem zu vermitteln, was nur meine Augen 
allein gesehen. Und dieser Wunsch gieng endlich in Erfiillung, als durch die k. k. Graphi- 
sche Lehr- und Versuchsanstalt in Wien gelungene Versuche gemacht worden waren, die 
von mir untersuchten Hohlen bei Magnesiumlicht aufzunehmen. 

Im Folgenden gehe ich nun iiber zur Beschreibung der von mir erforschten kiinst- 
lichen Hohlen in ihrer Charakteristik und Anlage. Wohl habe ich mich bereits in meinen 
Publicationen und Vortragen daruber geaussert; doch diirften viele Leser dieses Buches 
entweder gar nicht oder nur theilweise orientiert sein und ich.halte es fur nothig, in einem 
zusammenhangenden Werke darauf zuruckzukommen. 

«~Kiifistliche Moklen» betitelt sich dieses Buch. 1st der Name berechtigt? Ja, und 
zwar in zweifacher Beziehung; erstens, weil dadurch der Gegensatz zwischen solchen von 
Natur und solchen von Menschenhand gebildeten Hohlen ausgedriickt wird und zweitens des- 
halb, weil thatsachlich in diesen Hohlen Erscheinungen sich finden, die auf einen gewissen 
Schonheits- und Kunstsinn bei der Herstellung hinweisen. Denn nicht planlos sind diese 
Hohlen angelegt, sondern sie bilden fur sich abgeschlossene Systeme, die alle, wenn schon 
nicht gleich in der Anlage, doch eine solche Regelmassigkeit in der Form der Einzelheiten 
besitzen, dass dieser Umstand schon unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. In der 
Anlage nahezu ganz gleich habe ich bis jetzt vier Hohlensysteme gesehen; es sind jene von 
Aschbach und Bieberbach in Niederosterreich, Neukirchen am Walde und Reiche- 
ring in Oberosterreich, denen eventuell noch Miinzkirchen in Oberosterreich beigezahlt 
werden kann und deren Anlage in Kreuzform nach einem bestimmten Plane erfolgte und 
jedenfalls einem bestimmten Zwecke gedient hat. 

Die kunstlichen Hohlensysteme bestehen alle ohne Ausnahme aus Gangen und 
Kamrnern. Was die Gange anbelangt, so ist dieser Ausdruck so aufzufassen, wie 
man allenfalls von Maulwurfsgangen spricht: also nicht hohe breite Raumlichkeiten, in 
welchen man wirklich gehen oder stehen kann, bilden diese Gange, sondern in der Regel 
sind sie nur so hoch und breit, dass allenfalls ein Kind aufrecht, ein Erwachsener aber 
nur gebiickt gehen oder kriechen kann; ja nicht selten verengern sich diese Gange so, 
dass man nur gestreckt liegend sich durchzuwinden vermag. Man hort, wenn man in 
solchen engen Raumen, sich etwas erholend, ruhig liegen bleibt, bei der in denselben herr- 
schenden Todtenstille deutlich die durch die Anstrengung starkeren Herzschlage. Gange, 
die so hoch sind, dass man darin aufrecht gehen kann, sind selten und ich hatte sie bei 
den Hunderten von Gangpartien, die ich passierte, wohl zahlen konnen; dagegen sind in 
der Regel die grossen Rundgange am Schlusse von Hohlensystemen wesentlich hoher. 

Wie die Hohe, so ist auch die Breite der Gange gering. Ich habe keinen Gang 
gefunden, in welchem zwei Personen nebeneinander gehen, oder besser gesagt, kriechen 
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konnten, immer ist er nur fur eine Person passierbar; dagegen finden sich Ausweich- 
stellen, das sind sackgassenartige Erweiterungen der Gangwande, und nicht selten stehen 
dieselben so zum Hauptgange, dass sie mit ihm eine Kreuzform bilden; auch Gabelstellungen 
und combinierte Schlupfgange (siehe Tafel I) finden sich vor. 

Die Verschiedenheit der Richtung der Gange ist aus den beigegebenen Planen zu 
ersehen. Trotz der Mannigfaltigkeit ist aber auch hier eine gewisse Einheit zu erkennen 
und herrscht auch hierin System. Wo der urspriingliche Eingang erhalten ist, fuhrt er in 
der Regel mehr oder weniger steil abwarts in die Tiefe und nun beginnt die Verzweigung. 
Vom Hauptgange zweigen Seitengange ab, die in Kamrnern mtinden und von dort aus 
wieder weiter fiihren, oder sie biegen plotzlich im rechten Winkel um oder munden in einen 
Quergang, senken sich dabei in die Tiefe oder steigen aufwarts, ja es kommt vor, dass 
der Gang im Winkel umbiegt und so eng und niedrig 
ist, dass man nur auf der Seite liegend ihn passieren 
kann. Auch in Schlangenwindungen oder im Halb- 
kreise fuhren die Gange weiter oder biegen wiederholt 
um die Ecke, wie zum Beispiel in dem grossen Erd- 
stalle zu Dobersberg. Ofter werden die Gange in 
ihrem Verlaufe von senkrechten Schlupfgangen unter- 
brochen. Der Gang fallt plotzlich in die Tiefe ab, 
und zwar so tief, dass es unmoglich ist, mit den 
Handen auf den Grund hinabzulangen; ein sich Hinab- 
senken mit dem Oberkorper ist da unmoglich; man 
muss sich muhsam in dem engen Raume umdrehen 
und mit den Fiissen hinablassen; und merkwiirdig! 
in den Wandungen solcher Schlauche sind Einkerbun- 
gen angebracht, um die Zehenspitzen einzusetzen und 
so zur Tiefe hinabzusteigen. Hat man endlich festen 
Boden unter den Fiissen, so ist auch hier ein Um- 
drehen nicht moglich, denn der Gang ftihrt wieder 
weiter in derselben Hohe und Breite wie oben, und 
so kniet man dann nieder, passt den Korper dem 

Winkel an, sondiert mit den Zehenspitzen den weiteren Verlauf des Ganges und kommt 
im Krebsgange in der Regel in eine Karnmer, in der man sich aufrichten und wieder 
tief Athemholen kann. Ausser diesen senkrechten Schlupfgangen in der Sohle eines 
Ganges kommen aber auch Schlupfgange vor, die von der Decke des Ganges aufwarts 
fuhren; sie fuhren entweder in ein oberes Stockwerk oder in einen Kammerraum und 
sind meist so hoch, dass man aufrecht stehend, mit dem Kopfe in die oberen Raumlich- 
keiten hineinragt; doch auch hoher reichende Schlupfgange gibt es; auch hier finden sich 
diese «Trittlocher», die Einkerbungen in den Gangwanden zum Einsetzen der Fusse. 
Man streckt die Hande uber den Kopf empor, stemmt sich dann oben an und schwingt 
sich hinauf. 

Man vergleiche dazu Hie beigegebenen Bilder. Tafel II zeigt den senkrechten Auf- 
stieg mit Trittlochern aus einem Gangende der Hohle zu Munzkirchen, wahrend in 
Fig. 1 die obere Einmundung in eine Karnmer der Hohle zu Erdberg in Mahren dar- 




Fig. 1. Hohle zu Erdberg in Mahren. 
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gestellt ist Dieser senkrechte Aufstieg in Miinzkirchen misst von der Sohle des unteren 
Ganges bis zur Decke der oberen Etage 2'1 m. 

Ausser den senkrechten gibt es aber auch wagrechte Schlupfgange, die noch viel 
schwieriger zu passieren sind a!s die senkrechten, da sie ausserst schmal und enge sind 
und immer holier liegen als die Basis der durch dieselben verbundenen Raumlichkeiten. 
Zwei Bilder aus einer andern Hohle zu Munzkirchen veranschaulichen diese Art 
der Schlupfgange; das eine zeigt den leeren Durchschlupf mit einem Durchblick in den 
inneren Raurn (siehe Fig. 2), das an de re zeigi einen Knaben, wie er eben im Begriffe ist, 
den Schlupfgang zu verlassen (siehe Fig. 3). Und welche sind die Dimensionen desselben? 
1*3 m lang, 37 cm hoch und 55 cm breit! Dann ein senkrechter Abstieg von 60 cm zur 
Stufe und von dieser 30 cm zur Basis, wohf eine der schwierigsten Partien, die ich je 





Fig. 2. Hohle zu Miinzkirchen. 



Fi». 3. Hohle zu Miinzkirchen. 



passiert habe! Ahnliche wagrechte Schlupfgange fand ich auch in Ungarn, nur mit dem 
Unterschiede, dass sie dort nicht tiber der Sohle, sondern aus Vertiefungen in derselben 
in tiefer gelegene Raumlichkeiten fuhren. 

Noch seien jene senkrechten Schlupfgange erwahnt, die den urspriinglichen Ein- 
gang zu den Hohlen bilden, denn nicht immer fuhrt der Eingang schief abfallend in 
die Tiefe. Diese Schlupfgange, entweder rund oder quadratisch, sind in der Regel 4 bis 5 m 
tief und mit Trittlochern in den Seitenwanden zum Einsetzen der Fiisse beim Auf- und 
Abstieg versehen. Ein solcher senkrechter Schlupfgang, der gewiss staunenerregend ist, 
befindet sich in der beruhmten Quadenfestung zu Stillfried in Nfederosterreich, Dort fand 
ich Erdstallkammern, die zu Tage lagen, da das Erdreich abgegraben wurde, jedoch in 
solcher Hohe, dass ich nur mittelst einer Leiter hinauf gelangen konnte. Eine dieser 
Kammern nun stand in Verbindung mit einem Schlupfgange, der 6*5 m senkrecht 
aufwarts ftihrte, also so hoch wie ein einstockiges Gebaude! Der ganze Innenraum 
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war von unten bis oben mit Rillen zum Einsetzen von Handen unci Fiissen versehen und 
miindet oben in die Endspitze eines Walles an der sudostlichen Ecke der Festung. 

Nicht minder staunenerregend ■ ist eine andere Erscheinung in St ill fried. Siidlich 
von der Quadenfestung erhebt sich,. von dieser durch einen tiefen Graben getrennt, eine 
Berglehne, und in dieser sind ebenfalls kunstliche Hohien. Hat man sich durch einen halb- 
kreisformigen Gang, der aus einem Keller am Fusse des Berges fiber 6 m lang in 
diesen hineinfiihrt, wie ein Regenwurm durchgewundcn, so befindet man sich in einer 
merkwiirdig geformten Kammer. Ein verschi'itteter Gang fuhrt gegeniiber dem Eingange 
hinein in den Schoss des Berges und in einer Ecke der Kammer lasst das Licht eine 
weitere Offnung erkennen. Ist hier der Beginn eines Ganges, der da weiterfiihrt? Den 
Dimensionen nach scheint es so zu sein. Doch welche Uberraschung! Unmittelbar iiber 
dieser Offnung steigt innerhalb derselben die Wand 
senkrecht 4 m hoch empor und ihr gegeniiber erhebt 
sich eine 70 cm breite Stiege mit massiven Stufen zu 
einer kammerartigen Raumlichkeit, aus welcher wieder 
ein niedriger Gang in die weiteren Verzweigungen des 
Erdbaues fuhrt, und zwar hinauf bis nahezu an den 
Gipfei des Berges, derm ein Gang miindet hoch oben 
in der nun abgestiirzten Losswand desGrabens und dort 
war auch einst der urspriingliche Eingang. Ein eigen- 
thiimliches Gefiihl des Staunens, ja ich mochte sagen 
einer gewissen Ehrfurcht bemachtigt sich des Gemiithes, 
wenn man diese Stiege zum erstenmale sieht und 
deren Stufen emporsteigt, Ich werde den Eindruck 
nie vergessen, den ich empfieng, ais ich allein diese 
Raume durchforschte. Eine ahnliche und sehr schon 
ausgefuhrte, im Halbkreise in die Tiefe fiihrende 
Stiege fand ich spater in Oberosterreich im Flaus- 
ruckviertel. Sie befand sich in einer feme von 
menschlichen Wohnungen im Walde gelegenen Hohle. 

Auch sind die grossen Rundgange zu er- 
wahnen, die entweder urn eine massive Saule herumfiihren oder mehrmals wiederholt im 
Winkel umbiegen und schliesslich wieder zur Eintrittstelle zuriickfuhren; in ihnen befinden 
sich Ausweichstellen und manchmal auch seitlich abweichende horizontale Schlupfgange, 
die clann durch einen senkrechten Aufstieg in eine kleine Kammer mimden. Diese Rund- 
gange sind in der Regel am Schlusse eines Hohlensystems zu finden und bilden ein 
Charakteristikon der Waldviertler Hohien, doch habe ich sie auch anderwarts gefunden. 
Auch zu Hinterbiichl be! Kaindorf in Steiermark wurde ein soldier beobachtet. 

Die Gange miinden in Kammern oder verbinden dieselben untereinander. Es sind Raum- 
lichkeiten, deren Grundriss in der Regel ein Rechteck oder ein Quadrat bildet; manchmal zeigen 
sie eine ovale oder vollstandig gerundete Form; in letzterem Falle verglcicht sie das Land- 
volk mit Backofen, und wcr einen solchen gesehen, kann sich auch eine derartige Kammer 
vorstellen. Die Hdhe der Kammern ist mit wenigen Ausnahmen 1*6, die Breite 1*2 bis F5, 
die Llnge I '5 bis zu 3 m. Nehmen wir dazu die zierlichen Spitzbogen oder sanft gewolbten 
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Fig. 4. Bild von Meidling im Thai. 
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Rundbogen an der Decke, so haben wir die durchschnittliche Form der Kammern. Das Bild 
von Meidling im Thai bei Gottweig in Niederosterreich (siehe Fig. 4 auf Seite 7) zeigt 
uns eine solche einfache Kammer. Der in derselben stehende Meterstab lasst die Hohen- 
verhaltnisse erkennen; rechts sieht man die Einmiindung des ursprunglichen Einganges, 
links einen Seitengang zu einer Kammer. Grossere Raumlichkeiten kommen seltener vor, 
viel haufiger aber kleinere; ich kenne sogar solche von nur 80 cm oder 1 m im Quadrat; 
einmal fand ich ein Octogon von angegebener Grosse, ein anderes Mai wieder Rondellen 
mit architektonischen Verzierungen. In den Kammern finden sich haufig langs der Wande 
Sitzbanke> (siehe Tafel IV), natiirlich aus der Erde herausgearbeitet, und so manche dieser 
Ratline gleichen Empfangszimmern; in einzelnen Fallen findet man formliche Lagerstatten, 
die uber der Sohle der Kammer sich erhebend zur Riickwand derselben aufwarts streben, 
im Gegensatze zu den kleinen Kammerlein, in denen nur eine Person mit ausgestreckten 
oder emporgezogenen Fiissen sitzen kann. 

Was den Kammern und Gangen, iiberhaupt den ganzen Hohlensystemen ihr eigen- 
thiimliches Geprage, ihren Charakter verleiht, das sind die Einzelerscheinungen in denselben. 
Die labyrinthartige Verzweigung der Gange habe ich schon erwiihnt; diese macht an und 
fiir sich schon auf so manche Besucher, respective Beschauer einen solch abschreckenden 
Eindruck, dass sie es — ich spreche aus Erfahrung — nicht wagen, da einzudringen in der 
Besorgnis erdriickt zu werden oder sich zu verirren. In einer ahnlichen Lage war ich selbst 
einmal, als ich bei Beginn meiner Forschungen den grossen Erdstall — so nennt man 
die kiinstliclien Hohlen in Niederosterreich — zu Gross-Weikersdorf besichtigte, in 
welchem thatsachlich ein Verirren wegen der vielen Gangabzweigungen, die eine der anderen 
gleichen, nicht zu den Unmoglichkeiten gehort Mein Begleiter, ein erwachsener Bursche, 
trat alsbald den Riickzug an; ich drang allein vor bis ans Ende, und als ich mit den Auf- 
nahmen fertig geworden und nach nahezu zwei Stunden wieder ans Tageslicht zuruckkehren 
wollte, verfehlte ich den Hauptgang. Doch fand ich mich bald wieder zurecht. Aber heute 
noch, nach Jahren, steht mir dieses Suchen nach dem Ausgange lebhaft in Erinnerung. 

Urn nun die Gefahr des Verirrens auszuschliessen, haben die Erbauer dieser Hohlen 
eigenthumliche Merkzeichen angebracht; es finden sich namlich in den Gangwanden, und 
zwar fast ausnahmslos oben, wo die Wolbung zur Decke beginnt, kleine, etwa faustgrosse 
Vertiefungen, die sehr regelmassig angebracht sind. Sie finden sich am Beginne und 
Ende eines Ganges, bei langeren Gangstrecken zahlreich in regeimassigen Abstanden, und 
wo zum Beispiel aus einem Hauptgange ein Seitengang abzweigt, sind diesem letzteren 
gegeniiber fast immer eine, ja nicht selten sogar zwei solche Nischen ubereinander in 
der Gangwand zu beobachten; ebenso regelmassig finden sie sich dort, wo der Gang im 
Winkel umbiegt, der veranderten Richtung gegeniiber. Ich beobachtete diese Erscheinung 
selbst im harten Gestein oder im Gerolle, wo grossere Steine herausgebrochen wurden und 
der Hohlraum als Nische beniitzt wurde. Wozu dienten diese Nischen? Ich kann mir ihren 
Zweck nicht anders erklaren, als dass sie zur Orientierung, respective dem in der Finsternis 
Passierenden zum Tasten dienten, und ich habe daher diese Nischen als «Tastn i schen» 
bezeichnet Aber auch andere kleine Nischen finden sich zahlreich in alien grosseren Bauten 
sowohl in den Gangen, wie in den Kammern, und zwar «Lichtnischen», kleine Ver- 
tiefungen zum Einstellen eines Beleuchtungsgegenstandes; in alien diesen Nischen findet 
man deutlich die Brandspur an der Decke, entweder roth gebrannt oder geschwarzt. 
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I :h habe wiederholt dariiber nachgedacht, welche Art der Beleuchtung die Hohlenbewohner 
vzrwendet haben, denn das Lampchen muss in der Nische gestanden sein, da ja die 
Brandspur in der Regel innen an der Decke zu beobachten ist Eine Schnabellampe, 
ahnlich den bekannten romischen, hat darin nicht Platz gefunden, da die Basis der Licht- 
nische sie nicht aufnehmen konnte. So habe ich in- Ungarn zwei Lichtnischen gemessen, 
eine war an der Mundung 15 cm breit und 10 cm tief, die zweite aber gar nur 10 cm breit 
und 5 cm\\ tief, und doch fand sich bei beiden an der Decke die Brandspur; eine Lichtnische 
ahnlicher Dimension sah ich auch in den Heidenlochern zu Zizenhausen in Baden, 
auch dort mit der Brandspur; ein Kienspan durfte wohl kaum verwendet worden sein, 
man mlisste ja die Vertiefung in der Nische sehen, in welche er, um ihn zu befestigen, 
eingefiigt wurde, auch miissten in den Nischen sich Aschenreste finden, doch von dem 
alien ist nirgends eine Spur . 

Tast- und Lichtnischen habe ich in alien kiinstlichen Hohlen mit einer einzigen 
Ausnahme gefunden; sie sind ein specifisches Charakteristikon derselben und mit solcher 
Regelmassigkeit angelegt, dass ich, wenn ich in eine mir noch unbekannte Hohle hinein- 
krieche, mit Bestimmtheit voraussagen kann, da oder dort muss eine Lichtnische sein! Nur 
einige Male fand ich von den Lichtnischen abweichende Formen zur Aufnahme des Beleuch- 
tungsgegenstandes, welche speciell beschrieben werden ; zu Erdberg in Mahren sind in 
den Ecken einer Kammer Consolen angebracht, auf welche der Beleuchtungsgegenstand zu 
stehen kam. In der Regel haben die Lichtnischen eine gerundete Decke, jedoch fand ich 
auch solche in Dreieckform; sie werden bei der Beschreibung der einzelnen Hohlen erwahnt. 

Ein anderes Merkmal sind die «Gerath nischen». Ich nenne sie so, weil sie 
gewiss zum Einstellen verschiedener Gegenstande gedient haben. Sie finden sich grossten- 
theils in Kammern, hie und da auch in den Gangen. Ihre Grosse und Form variiert, doch 
sind sie nahezu ausnahmslos schon gearbeitet und im Rund- oder Spitzbogen gewolbt. 
Manchmal sind sie so breit wie die Riickwand einer Kammer und nehmen dann den 
oberen Theil derselben ein, mit ihrer Decke in das Deckengewolbe der Kammer verlaufend. 
Doch nicht alle derartigen Nischen sind Gerathnischen; es finden sich grosse Nischen mit 
solch geringer Vertiefung und schmaler Basis, dass man in dieselben keinen Gegenstand ein- 
stellen kann; ich halte dafiir, dass diese Art Nischen symbolischen Charakter besitzen. 

Ausser den Gerathnischen, die in der Regel in dem oberen Theile der Kammer- und 
Gangwande angebracht sind, erscheinen auch «Sitznischen» in solcher Hone iiber der Sohle, 
dass man darinnen bequem sitzen kann; sie unterscheiden sich von den gewohnlichen Sitz- 

J ) Auf meine zufallige Bemerkung, dass es mir rathselhaft sei, von welcher Art der Beleuchtung die Brandspur 
in diesen kleinen Nischen herruhre, wurde mir in Ungarn die unverhoffte Antwort zu Theil: «Da haben sie einen Nuss- 
kern gebrannb. Das wiirde die Brandspur vielleicht erklaren. Nachtraglich schrieb mir iiber diesen Punkt der ruhmlicbst 
bekannte Botaniker Andreas Kmet, Pfarrer in Prenzov, Comitat Hont: «Betreffend das Leuchten mit Wallnusskern bemerke 
ich nach eigener Erfalirung, dass der Kern, auf ein spitziges Holzchen oder einen Dralit aufgespiesst, per ein Viertel des 
Kernes durch eine Viertelstunde leuchten kann. Auf eine Stunde witrden vielleicht drei ganze Kerne geniigen. In der 
Schale selbst aber kann der Kern nicht brennen. Das ist auch bei meinem Volke (Slaven) bekannK Von mir angestellte 
Versuche bestatigten obige Angabe, auch fand ich, dass ein Nusskern, wenn er hohl liegt und von unten angezundet wird, 
mit schoner Flamme brennt, doch ist die Brenndauer verhaltnismassig kurz. — Ein Freund dieser Arbeiten schrieb mir 
Folgendes: «Ich bezweifle die Anwendbarkeit der Nuss fur wirkliche Beleuchtungszwecke. Es ware zu erwagen, wann 
der Nussbaum nach Mitteleuropa gekommen ist und so zahlreiche Ernte gab, dass man damit diese, wenngleich sparliche 
Beleuchtung herstellen konnte. In den Lichtnischen der kiinstlichen Hohlen im Loss bei Samarkand (Turkestan) haben 
Ollampen gestanden («Globus», Band LII, Seite 382). In unseren Landern wird Ol kaum angewendet worden sein, 
dagegen konnte man an recht primitive Unschlitt- oder Wachskerzen denken.» 
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bilukcn und iSUzsockcln- dadurch, chtss sie in der Wand vertieft angebracht sind h wogegen 
Ranke und Sockeln aus und langs der Wand hervorstehen. 

Auf den Sitzbanken fartden mehrere Personal Plat/, ill den Sitznischen limner 
nur eine;-doch sind dieselben ofter in symmetriseher Form angebracht, wie zum Bcispiel zu 
Roschitz, GlbersdOff, Dosing in Niederosterreich, Erdberg in Mahren etc. und cs 
dientcn dicse Raumliehkeiten gewiss bestimmten Zwecken, Beao riders yerdjfetieti erwahnt zu 
wcrden die Wachternisehen •> ; es sind dies Sit?nischen 1 nur fur eine Person und so ver- 
borgen und sin n retch angelegt, dass sie erst bemcrkt werden, wenn man un mi tie! bar vor 
ihnen stelit. Kein Passant konnte vorbei, ohne gesehen, respective angefassl zu weroVn; 
unbdugt Eindringende warcn in der GtWisli des in der Niseiie verbnrgen Sitzendcn. Ein 
Bcispiel sei liter vorliiufig angefuhrl. Zu Nensiedl hei Nussdorf ob der Traisen in Nieder- 

GSterreich ist eine liohle, fn welcher der ursprimg- 

liehe Etngang von aussen in die Tieie fufrrt Der 

"P£ Mf/^J^-J^^^^ Gang, anfangs nur krlechend zn passieren, erhSht sich 

- j -■ " ' * '7 * V -t- Sfte?ZS0\ a! 1 n mhl ieh, so d ass man beq u cm aufrecht fehen Mmnn 

da erscheineu nun oben die dem Eingewcihten als 
charakterisiisch hckannten Tastnischen in regelmassigen 
Zwischenraumen. Der Gang bildel im weiteren Ver- 
iaufe eitte $>Fomi und falli dabei so stcil in die Tiefe 
ah, dass man unwillkurfffih ins Laufen kommt. hi der 
iWiitc der S-Form des Ganges ist in der Wand die 
vcrborgene Waehtenusche angebracht, man merkt sie 
erst, wenn man sich derselben nanert. Es war also 
jeder, der von oben herab, oder von unLen herauf kam, 
in dtr Gewall des liter Silzukleu und dass dieser gut 
und fest sass h beweist der Umstand, dass man zu 
Fitssen des Sit /.en den cine Art Schwelle angebracht 
bat, gegen die er seine Fusse stem men konnte. 

Dientcn nun schon die Wachternisehen dazu, 
dass der darin Sitzende eineu AnkommKng entweder 
a is Feind abwclircn konnte Oder Sber als Fry und eiiv 
fiihrte, so findet man ferner in den Gangen und vor 
den Kammern zur Sicherung derselben Absperruntfs- imd Verschlussvcrrichtungen. Die 
ersteren, hauptsachlich in den Rundgangen vorkommend, sind Passage- Hinder nisse, darin 
bestetiend, dass in den gegeniiberstchenden Gangwiinden auf der einen SesLe ein gL-bohrtes 
Loeh n auf der anderen eine Langsritie angebracbt ist. tn welclie ein Qnerbalktm eiflgeschoben 
und eiugdcgt wcrden konnte. Aftdere die Vcrstliliisse, welche sit:h fast ansnalunsios in alien 
grSsseren Hoi if en vorfinden. Wn der in die Tiefe fiiltrcndc Ein^ang horizontal zn verlanfcn 
beginni befindct sieh gewohnlicb ein Verschluss. Er besteht darin, dass in dem Gangtunnel 
ein viereckiger Faiz eingeschnitten ist, ganz geeignet, eine Thnr einzufiigen; hinter dem 
Falze findet sicb ofters eine Vorrichtung zum Emschieben eines Balkens, urn die Tliiir von 

irmen zu verse hi lessen. 

Eine solehe Versciiluss- uinl Absperruugsvorrichtung an der Einmiuidung des von 
oben in die Tiefe Uilucnden Einganges. durch den Schlamm und Erdrcich efngedrungen 
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war, zeigt deutlich Fig. 5 auf Seite 10, ein Bild aus der kiinstlichen Hohle von Klein- 
Weikersdorf in Niederosterreich. 

Offers findet man den Gang vor dem Verschlusse im Ausmasse desselben 
ebenfalls viereckig geformt, so dass man die Thur herausnehmen und seitlich in den Gang 
stellen konnte. Ich habe dieselbe Erscheinung auch in den Heidenlochern zu Zizen- 
hausen beobachtet. Aber nicht nur die Gange, auch die Kammern waren abzusperren 
und es gibt Hohlensysteme, in welchen jede Kammer ihren Verschluss hat. Ob hier Holz- 
thiiren oder Steine verwendet wurden? Vermuthlich beide. Ich fand einst in der Hohle zu 
Watzendorf iiber dem senkrechten Schlupfgange einen kreisrunden flachen Stein, ebenso 
in Schmidtbach. Mir wurde wiederholt erzahlt, dass in den Hohlen grosse Steine gefunden 
wurden; sie wurden aber herausgeholt und verwendet. Aus einem Schreiben des Herrn 
Lehrers Capek in Oslovan, durch gtitige Vermittlung des Herrn Ludwig Hans Fischer in 
Wien, erfuhr ich, dass in einem in Padochau bei Eibenschiitz in Mahren entdeckten 
Erdstalle zwei Verschlussteine gefunden wurden; ein 70 cm hoher Stein stand neben einem 
Kammereingange, ein anderer niederer Eingang war mit einem flachen Steine zugedeckt 
Solche Decksteine sah ich auch in Ungarn. Also Verschlussteine haben sich erhalten, Holz- 
thiiren aber sind verschwunden; wahrscheinlich diirften auch sie verwendet worden sein. 
Ich wurde oft gefragt, ob denn in diesen Hohlen keine Stickluft sei. Ich fand selbst in den 
tiefst gelegenen Raumen die Luft stets rein, denn zur Ventilation finden sich «LuftI6cher», 
die von der Decke der Kammern und Gange aufwarts fuhren. In Fig. 1 auf Seite 5, dem 
Bilde einer Kammereinmiindung in der Hohle zu Erdberg in Mahren, sieht man an der 
Decke ein solches Luftloch und weiter unterhalb eine Lichtnische. Der Durchmesser dieser 
Luftlocher ist durchschnittlich 10 bis 15 cm, aber auch engere Rohren finden sich vor. Sie 
sind entweder gebohrt oder ausgestochen und gerundet, nur in Ungarn fand ich den Beginn 
der Luftlocher in Viereckform ausgestochen. Ausser diesen senkrecht aufwarts fuhrenden 
Rohren kommen auch solche vor, die schief gefuhrt sind und bei solchen ist der Beginn 
derselben nischenartig erweitert, so dass es den Eindruck macht, als hatten diese Rohren 
als Sprach- oder Horrohre gedient. Ich habe auch wiederholt beobachtet, dass horizontal 
laufende Rohren die Wand zwischen zwei benachbarten Kammern durchzogen, vielleicht 
auch zu oben angegebenem Zwecke, ja selbst ein Guckloch entdeckte ich in einer «Wachter- 
kammer», durch welches man jeden Eintretenden sehen konnte. 

Eine sehr interessante Erscheinung ist die, dass die kiinstlichen Hohlen mit Brunnen in 
Verbindung stehen; es ist dies besonders im Viertel unter dem Manhartsberg der Fall. Ent- 
weder fuhrt ein Gang zum Brunnen, oder es steht eine Kammer mit ihm in Verbindung. Zu 
Erdberg in Mahren sah ich ein Hohlensystem, in welchem ein Gang einen Brunnenschacht 
durchkreuzt, so dass man ein Brett iiber denselben legen muss, urn so von einem Theile der 
Hohle zum anderen zu gelangen. Moglicherweise kann hier der Brunnen spateren Ursprunges 
sein als die Hohle, so dass man beim Brunnengraben zufalligerweise den Erdstallgang 
durchschnitt, wie solches zum Beispiel bei Klein-Wei kersdorf der Fall war, oder in 
Aschbach in Niederosterreich, wo man beim Brunnengraben auf eine Kammer stiess und 
man jezt aus dem Brunnenschachte in die Hohle einsteigt. 

Diesen Einstieg hat Herr Wrbata in einem Bilde dargestellt, in welchem er an dem 
Brunnen steht, wahrend sein Freund, Edler von Keissler, auf einer Leiter in den Brunnen 
hinabsteigt (siehe Fig. 6 auf Seite 12). 
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Auf ganz gleiche Weise stieg ich in Ringelsdorf, Niederosterreich, vom dortigen 
Brunnenmeister geleitet, aus einem Brunnenschachte in eine Hohle, die mit demselben in 
Verbindung stand. Dort passierte mir auch ein nicht ganz gefahrloses Abenteuer. Ich kroch in ein 
Hohlensystem, trotzdem mir der Besitzer widerrieth, weiter vorzudringen, weil darinnen eine 
verfallene Kammer sei, in der das Erdreich noch immer nachsturze. Und ich kam thatsachlich 

zu dieser Kammer. Grosse Blocke 
von Loss lagen am Boden, die 
Decke war zerkluftet und daher 
nicht besonders einladend, weiter 
vorzudringen. Aber ich wagte es 
doch, balancierte vorsichtig iiber 
die Blocke hiniiber und kam gliick- 
lich durch. Und nun stand ich 
wieder in einem vollendet schon 
gearbeiteten Gangstiicke mit einer 
offenen Seitenkammer und von da 
bog der Gang in einer Hohe, dass 
man nahezu aufrecht gehen konnte, 
in einer Curve weiter und zeigte 
am Ende eine im oberen Theile 
zuriicktretende Nische und rechts 
davon eine kleine Offnung. Ich eilte 
dahin, steckte den Kopf in die Off- 
nung und lehnte mich naturgemass 
an die Wand. Aber ebenso schnell 
prallte ich zuruck, denn ich hatte 
in einen tiefen Brunnen geblickt 
und nur eine Spanne Losswand 
trennte rnich vom Abgrunde. Hatte 
diese den Druck nicht ausgehalten, 
so ware ich hinabgcstitrzt und mit 
dem Hohlenforschen ware es ver- 
muthlich zu Ende gewesen! Doch 
nicht umsonst hatte ich diese Hohle 
bis zum Ende erforscht; ich hatte 
dadurch erfahren, auf welche Art 
sie mit besagtem Brunnen in Ver- 
bindung stand, dass der Brunnen zum mindesten gleichzeitig, wenn nicht fruher als diese 
Hohle ausgegraben wurde, denn der Hohlengang fiihrt ja kriapp zu demselben liin, so dass 
die Hohlenbewohner sich durch die Wandoffnung leicht mit Wasser versorgen konnten, 
indem sie bios ein Gefass an einer Schnur in den Brunnen hinabliessen und sich so das 
Wasser schopften. Hier diirfte auch die Sage erwahnt werden, die mir seinerzeit der ehemalige 
Reichsraths-Abgeordnete, Consistorialrath Wurm, erzahlte: <In Kloubouk bei Auspitz in 
Mahren verlauft eine Hohle zu einem Brunnen, namens Mijavka, das ist Waschbecken. Da 
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Fig. 6. Einstieg in die Hohle zu Asclibach. 
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ist nun einmal ein Mann urn Wasser gegangen und als er in den Brunnen hineinblickte, sah er 
eine Hand, die Wasser schopfte; darauf kam er mehrere Tage, urn weiter zu forschen und 
stets sah er die Hand. Er zeigte nun dies der Gemeinde an und es wurde aufgepasst; als die 
Hand wieder erschien, wurde sie ergriffen und die Person war gefangen. Es war ein Mann, der 
nun bekannt gab, wie man zu ihm kommen konne und so fand man nun diese Hohle; als 
man aber den Mann herausgefiihrt hatte, zerfiel er zu Staub und Asche». Audi in Bayern 
finden sich Hohlen, die mit Brunnen in Verbindung stehen, so in Reichersdorf in Ober- 
bayern die «Kreuzgruft» mit dem «WunderwiirkIichen Prunnen* und zu Katzel sried 11 . 
Eine Frage, deren Beantwortung hieher gehdrt, ist: Womit sind diese Hohlen aus- 
gegraben worden? Ebenso wie die Einheit im Bau und in den Systemen Liberal! die 
gleiche ist, so ist auch das Instrument, das zur Herstellung der Hohlen diente, augen- 
scheinlich stets von derselben Art gewesen; es lasst sich dies deutlich an den Wanden 
der zahlreichen von mir untersuchten Gange und Kammern erkennen. Uberall riihren die 
Hiebspuren von einem Pickel oder Krampen mit Spitze und Schneide her; das Instrument ist 
also ahnlich jenen gewesen, wie man es in den Handen der Fossores in den Katakomben 
abgebildet sieht. Eine «eiserne Scharre, womit die Gange stossweise ausgearbeitet wurden», 
wurde in den ktinstlichen Hohlen zu Nannhofen in Bayern gef undent Die Hiebmarken 
sind uberall gleich, nur die Breite der Schneide des Instrumentes wechselt, und zwar nach meinen 
Messungen von 5 bis 8cm t ausserst selten von geringerem Ausmasse. Spuren von Schaufel- 
stichen habe ich nirgends gefunden. Nur zu Drosingundzu Klein-Weikersdorf sah ich 
Hiebspuren von einem Hohlbeile. Womit aber sind die Luftlocher gebohrt? Wenn heutzutage 
die Weinhauer in ihren Weinkellern im Loss Locher bohren, geschieht das so, dass sie eine 
Schaufel an beiden Fliigeln, und zwar nach entgegengesetzter Richtung umbiegen und mit diesetn 
Bohrer die Locher bohren. Nun aber habe ich die Bemerkung gemacht, dass die Luftlocher in 
ihrem Verlaufe nicht immer denselben Durchmesser einhalten, auch dass sie manchmal 
, gekriimmt sind. In H oh en wart zum Beispiel sieht man deutlich bei einer nicht voliendeten 
Rohre, dass dieselbe nicht gebohrt, sondern atisgestossen wurde. Mein verstorbener Freund, 
Herr Spottl, hielt dafiir, dass diese Rohre durch Lanzenstiche ausgehohlt wurde und dass 
sich so auch die gebogene Richtung erklare, indem der Lanzenschaft bei der Arbeit sich 
krummte. Vereinzelt fand ich in Kammerwanden Bohrversuche, die in der Mitte des Kreises 
einen Zapfen hatten, ahnlich wie man sie bei Bohrungen an Steinhammern findet, die nicht 
vollendet oder misslungcn sind. ich glaube hier erwahnen zu sollen, dass ich auch Bohr- 
locher in symmetrischer Anordnung beobachtete, so in einer Kammer zu Erdberg in 
Mahren an der Decke sieben Locher in Kreuzform '•*, dann in derselben Hohle in einem 
Seitengang am Schlusse dcsselben an der Decke fiinf Locher in dieser Form V und zu 
Watzendorf in Niederosterreich, ebenfalls an der Gangdecke, Locher in Dreieckform *.' 
und zwar dort, wo der Gang im rechten Winkel umbiegt. Die Absichtlichkeit der Kreuzform 
lasst sich wohl kaum leugnen; ob die beiden anderen Figuren bloss Bohrversuche markieren, 
die infolge eines Hindernisses nicht weitergefuhrt werden konnten, oder ob sie ebenfalls 
eine symbolische Bedeutung haben, lasst sich nicht bestimmen, doch neige ich dem letzteren 
zu. Auch gewisse kleine, halbmon df ormige Kammern, die im besonderen Theile 

" 2 > < Kunstliche Hohien in Oberbayern-, Separat-Abdruck (Seite 13) aus <Beitrage zur Anthropologie, Ethnologie 
und Urgeschichte Bayerns», Miinchen 1878 (nach einem Vortrage von F. Seraphin Hartmann in der Mtinchner Antliro- 
pologischen Gesellschaft, 15. Februar 1878), 
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beschrieben werden, diirften ihren eigenen Zweck gehabt haben. Noch sind eigenthumliche 
konische Bohrungen in Zuckerhutform zu erwahnen, die ich aber bis jetzt nur sechsmal 
beobachtete, und zwar in Still fried, Gosing und Roschitz in Niederosterreich, wo 
sie horizontal, und in Sen rick in Niederosterreich, Erdberg in Mahren und in Szebelleb 
in Ungarn, wo sie vertical veflaufen ; ihre Bestimmung scheint mir bis jetzt rathselhaft 
Eigentliche «Feuerstellen», so dass man sagen kdnnte, dass hier Feuer gebrannt oder 
dass hier gekocht wurde, habe ich nirgends gefunden. Nur von Munzkirchen in Ober- 
osterreich erzahlte mir der Hausherr, dass ef, als man die Hohle gelegentlich einer Keller- 
erweiterung entdeckte, in einer Kammer so viel Asche vorfand, dass sie mehrere Fuhren 
davon auf die Felder fuhrten; und in Ober-Gschwend, ebenfalls in Oberosterrdfc&V. 
unmittelbar an der Grenze von Salzburg, sah ich eine Kammer, die in. eine Wand tief .■". 
hinein intensiv roth gebrannt war; nach eingezogenen Erkundigungen aber und.ih jiingster 

Zeit (1901) erhaltenpn Nach- 
richten diirfte diese- Brandstelle 
von einem Schadenfeuer her- 
ruhren, von dem noch die Tra- 
dition erzahlt. Ich werde darauf 
noch zuriickkommen. Wtirde in 
einer Kammer Feuer gebrannt 
worden sein, so^ miissten ja die 
Wande und Luftlocher rauch- 
geschwarzt sein; das habe ich 
nur vereinzelt in Fallen beobach- 
tet, wo nachweisbar spatere Be- 
sucher in den Hohlen Feuer 
brannten; sonst sind alle Kam- 
mern und Gange blank und 
rein erhalten. 
Dass die kunstlichen Hohlen alle nach Mass und Plan angelegt wurden, steht 
ausser Zweifel. Ein Blick auf die beigegebenen Plane bestatigt es; doch auch die Masswerke, 
welche in so vielen Fallen in iiberraschender Gleichheit wiederkehren, so der Durchmesser 
der Miindungen der Schlupfgange mit 50 cm, jener der Gangbreite mit 60 an, die Anord- 
nung der Nischen etc., das alles lasst die Vermuthung aufkommen, dass es eine eigene 
Gilde von Fossores gegeben, die diese Hohlen nur nach bestimmten Planen ausgegraben 
haben. Es ist staunens- und bewundernswert, wie das Erdmateriale aus den Kamrnern 
durch oft mehrere Meter lange Gange, die manchmal nur kriechend zu passieren sind, zu 
Tage befordert wurde; welche Miihe musste es gekostet haben, Schlusskammern mit all 
ihrer architektonischen Bestimmtheit anzulegen, die absolut keinen arideren Zugang haben, 
als den im rechten Winkel umbiegenden Aufstieg im Durchmesser von 50 cm. Man vergleiche 
diesbezilglich Fig. 7, welche den Langsschnitt der Schlusskammer aus der Hohle von Nieder- 
Unterstotten in Oberosterreich darstellt. Dieser Illustration liegt eine von Herrn Ludwig 
Hans Fischer, Maler in Wien, nach Angabe der Masse hergestellte Zeichnung zu Grunde. 
Dass die kunstlichen Hohlen trotz ihrer Schlupfgange vielfach benutzt wurden, beweist 
der Umstand, dass viele Gangpartien an ihren Wanden ganz glatt, gleichsam abgeschliffen 




Meter 



Fig. 7. Langsschnitt der Hohle von Nieder-Unterstotten, 



ffl 14 ra 



sind. Man vergleiche diesbeziiglich Fig. 1 auf Seite 5, das Bild einer Kammermundung in 
der Hohle zu Erdberg in Mahren; der Sattel des Einstieges mit seiner Riickwand ist vom 
vielen Passieren ganz glatt geworden. Dieselbe Erscheinung erwahnt auch Dr. August Hart- 
mann, wo er Schonwerth's Sagenwerk «Aus der Oberpfalz» " citiert: «Der Giebenberg, 
Gaymberg, ist seit undenklichen Zeiten Aufenthalt der Strazeln (Zwerge). Die Gange, die 
ihn durchziehen, tragen noch die Spuren von den kleinen Leuten, welche bin und wieder 
giengen; an den Stellen, wo sie mit dem Ellbogen anstreiften, ist die Wand ganz glatt» a) . 
Auf meinen Forschungsreisen habe ich wiederholt die Beobachtung gemacht, dass, 
wo kunstliche Hohlen sind, auch Hausberge sich befinden und umgekehrt, ja dass beide 
vereint sind und die Hohlen im Innern der Hausberge sich befinden, eine Erfahrung, die 
nicht bios ich in Osterreich, sondern die bayrischen Forscher auch in ihrem Lande gemacht 
haben. Ich kenne viele herrliche Hausberge in Niederosterreich, ich sah sie aber auch 
in Oberosterreich dies- und jenseits der Donau, beobachtete sie in Bayer n wahrend 
der Bahnfahrt, auf der Strecke Munchen -Augsburg- Ulm in Althegnenberg, Kissing, 
Gessertshausen und Leipheim. Der Petersberg in Kissing mit seinen anreihenden 
kiinstlichen Hiigeln erinnerte mich lebhaft an unser Stilifried. Wie man in Stillfried Tiber 
die March -Ebene und weit hinaus zur Donau blickt, so schaut das Auge in Kissing 
iiber das weite Lechfeld, beriihrt im Thale die Romerstrasse in ihrer Richtung nach Augs- 
burg und dort, wo die kiinstlich abgestuften Htigel, angefangen von Mering bis iiber 
Kissing hinaus das Lechfeld im Norden begrenzen, finden wir dieselben Formen, wie wir 
sie in Osterreich an der March, Donau, Enns und am Inn beobachten konnen. Wie in 
Stillfried, so finden sich auch am Petersberg in Kissing und in seiner Umgebung rornische und 
prahistorische Gefassreste, welche ich als Zeugen historischer Vergangenheit sammelte. Der 
Petersberg birgt auch in seinem Innern, ebenso wie die Quadenfestung in Stillfried, eine 
kunstliche Hohle. Einen prachtvoll geformten kiinstlichen Huge) sah ich an der Strecke 
Lindau-Hergatz, rechtsseitig einige Stationen ausserhalb Lindau, dann bei Stockach, 
unweit den Heidenlochern von Zizenhausen und in Bermatingen in Baden, aber 
auch in Kemend in Ungarn an der Strecke Parkany-Nana-Csata, wohl eine Bestatigung 
meiner Annahme, dass, so weit man die kiinstlichen Hugel verfolgen kann, auch das 
Gebiet der kiinstlichen Hohlen reiche. 

» «Aus der Oberpfalz=>, Band II, 1858, Seite 294. 

2 > «Unterirdische Gange in Bayern und Osterreichs von Dr. August Hartmann. Separat-Abdruck (Seite 6) aus 
KBettrage zur Anthropologic, Ethnologie und Urgescliichte Bayerns>, Band VII, Miinchen 1887. 
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JACHDEM ich im Vorausgehenden die kunstlichen Hohlen in ihren gemeinsamen 

. v h\ Merkmalen geschildert, gehe ich nun zur Beschreibung der einzelnen Hohlen uber. 

|||flj®J Da das vorliegende Werk ein Fur sich abgeschlossenes Ganzt-s bildel und einen 

AHfI Einblick in die unterirdischen Bauten gewahren soil, die sich uber einen verhaltnis- 

^°? massig nicht unbedeutenden Theil von Centraleuropa (Osterreich -Ungarn, Bayern etc.) 

erstrecken, so : fuhre ich dieselben nicht nach der Reihe ihrer Entdeckung an, sondern 

beginne bei der niederosterreichischen Landesgrenze, von Ost nach West fortschreitend; 

dann folgen die benachbarten Lander, soweit ich sie im Laufe der Jahre selbst kennen 

gelernt habe. Zur besseren Orientierung sind alien hervorragenden Hohlen Plane bei- 

gegeben; sie stellen die Grundrisse derselben dar und geben in ihrer Totalitat ein Bild 

von der eigenartigen Einheit der Hohlen in der Mannigfaltigkeit ihrer Systeme. Wohl 

mag es theilweise ermudend scin, sich durch die Angabe der Metermasse durchzuarbeiten ; 

doch ich halte sie fur nothwendig, denn das Buch soil nicht bios eine Lecture bilden, 

sondern auch wissenschaftlichen Wert besitzen und gewissermassen als Orundlage fur 

kunftige Forschungen und vergleichende Studien im In- und Auslande dienen, denn ich 

verhehle mir nicht, dass mit meinen Forschungen nur ein Theil der Hohlen durchforscht 

ist; es gilt dies nicht bios vom Viertel unter dem Manhartsberg, wo noch zahlreiche 

Hohlen der Erforschung harren, sondern auch vom Viertel unter dem Wienerwald und 

dem benachbarten Ungarn, Mahren, ja vielleicht auch Galizien, wo, wte mir einst Herr 

Ignaz Spottl mittheilte, ebenfalls kiinstliche Hohlen sein sollen. Aber auch Oberosterreich 

birgt gewiss noch so manche merkwiirdige kiinstliche Hohle im Schosse der Erde, wie ja 

auch in Bayern und den Nachbarlandern die Forschungen noch nicht abgeschlossen sein 

durften. 
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Bin ich zu sanguinisch, wenn ich annehme, dass vielleicht so Manche bei der 
Beschreibung einzeiner Hohlensysteme und ihrer Merkwiirdigkeiten wenn schon nicht an 
der Wahrheit des Gesagten zweifeln, doch zum mindesten davon uberrascht sein werden? 
Ich wenigstens war in nicht seltenen Fallen hoch erstaunt iiber so manche architektonische 
oder andere geheimnisvolle Erscheinungen, die sich meinem Auge boten. Es bleibt gewiss 
auffallend, dass diese theilweise so rnerkwiirdigen unterirdischen Bauten in unserem Vater- 
lande, die vielleicht in ihrer Art ahnlichen im Oriente nicht nachstehen, bis jetzt nicht 
erforscht und sozusagen ganz unbekannt geblieben sind ; galten und gelten sie ja vielfach 
heute noch als Zufluchtsstatten zur Schweden- und Kurutzenzeit, ahnlich wie die grossen 
Tumuli, Haus- und Purkstallberge, die doch vor aller Augen offen im Lande stehen, als 
«Schwedenhugel, Schweden- oder Turkenschanzen» galten, aber weitaus alteren Zeit- 
abschnitten angehoren, als es nach diesen Bezeichnungen scheinen konnte. . 



STILLFRIED. 

Stillfried hat in der Archaologie einen guten Klang. Durch Herrn Dr. M. Much ist 
es beriihmt geworden, denn ihm gebiihrt das unbestreitbare Verdienst, die gelehrte Welt von 
der wahrhaft colossalen Quadenfestung daselbst (siehe Fig. 8 auf Seite 18, ferner Tafel III) in 
Kenntnis gesetzt zu haben. Er schrieb dariiber in den «Blattern desVereines fur Landeskunde 
von Niederosterreich», 1875, Seite 96: «Von der ausserordentlichen Ausdehnung und von 
der Grosse des Eindruckes, den der Anblick dieser Ansiedlung macht, gibt die Angabe 
einiger Massverhaltnisse eine armahernde Vorstellung. Die Langenachse des eiformigen, mit 
seiner Spjtze gegen Stidost gerichteten Raumes misst beilaufig 720 m, die grosste Breite in 
der Richtung von Siidwest nach Nordost betragt 455 m, der Umfang etwa 1900 m oder 
eine halbe Wegstunde, seine Gesammtflache 27 ha . . .». 

«Wenn man ferner erwagt, dass dieser ganze ausgedehnte Raum zum grossten Theile 
von Wallen und Graben umschlossen ist und zwar nicht von Wallen, deren vom Pfluge 
verwischte Spuren man erst suchen muss, sondern die sich hiigelartig hinziehen, 200 bis 
400 m lang, bis zu \2 m sich erheben, dass diese Walle zwei grosse Tumuli und ein 
anderes thurmartiges Erdwerk mit einschliessen, so wird man sich leicht eine Vorstellung 
von der Grosse dieses Wohnplatzes machen konnen und ich gestehe gerne, dass ich selbst, 
der ich an den Anblick ahnlicher Erscheinungen gewohnt bin, mich des Staunens und der 
hochsten Bewunderung nicht erwehren konnte»! 

Erregte die Besichtigung dieser Festung auch mein hochstes Interesse, so geschah 
dies nicht minder durch die Entdeckung einer kiinstlichen Hohle, die in ihrer ganzen 
Anlage der Festung wiirdig zur Seite steht. Es gibt iibrigens mehrere Hohlen in Stillfried. 
Die erste, welche ich untersuchte, ist nur mehr ein Bruchstiick. In der abgegrabenen Loss- 
wand, unmittelbar hinter dem Schulhause von Ost gegen West, erblickt man eine unregel- 
massige Offnung, zu der man bei 2 m hoch hinaufsteigt. Sie bildet den Eingang zu einem 
verlassenen Keller, der in einer Breite und Hohe von 2 m bei 10 m Lange von Ost nach 
West sich hinzieht. Unmittelbar beim Eingange befindet sich eine kleine Nische in der Siid- 
wand und ein Luftloch an der Decke, ein Beweis, dass hier einst eine Kammer war, denn 
das Luftloch hatte ja sonst gar keinen Zweck. Einen Meter von der Eingangsoffnung ent- 
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fernt biegt ein 7'5 m langer Gang in einer Curve von Nord nach West urn. Am Beginne 
bei 2 m hoch, erniedrigt und verengt er sich allmahlich; die Abschliessungswand besitzt 
eine viereckige Nische. Von da zweigt wieder ein Gang, bei 6 m lang, aber nur tnehr 0*5 m 
breit und 06 m hoch, von Nord nach West ab und schliesst mit einer roh ausgearbeiteten 
Kammer, 1*2 m lang, 1*5 m breit und 1*6 m hoch, also die gewohnlichen Diinensionen 
einhaltend. Die Schneide des Grabinstrumentes misst 7'5 cm. 

Ebenso bildet eine zweite Hohle nur ein Bruchstiick. Aus einer nordwarts gelegenen 
offenen Kammer im Hofe des Hauses Nr. 9 zweigen drei Gauge ab; nach Nord und 
Slid fiihren sie, total verf alien, in eben solche Kammern; aus der Ostwand fiihrt ein ver- 
fallener Gang in aufsteigender Richtung, bei 12 m lang, in eine ebenfalls verfallene Kammer 
von gewohnlichen Dimensionen, welche an der Westwand die Spur einer Nische tragi 
Diese Hohlen durften vielleicht spateren Ursprunges sein. 




Fig. 8. Die Quadenfestniig von Stillfried in Niederosterreieli (Blick gegen Siiden), 



Bedeutend interessanter 1st die dritte Hohle. Als ich sie vor Jahren (1885) entdeckte, 
war sie nur mehr theilweise erhalten; sie ist seitdem weiter eingestiirzt, heute (1901) exi- 
stiert nur mehr ein geringer Theil des unten beschriebenen Schlupfganges. An dem steilen 
Abhange der Ostseitc der Qnadenfestung sab ich in der abgegrabenen Losswand hinter 
clem Hause Nr. 9 in ziemlicher Hohe eine offene Kammer. Nachdem ich mittelst einer Leiter 
emporgestiegen, stand ich in einer schon geformten, von Sudost nach Nordwest gerichteten 
Kammer, deren siidostlicher Theil bereits abgegraben war; vielleicht bildete sie die Schkiss- 
kammer des Erdstalles. Aus derselben fiihrte ein Gang in gewohnlichen Dimensionen, mit 
Tastnischen versehen, zuerst eine kurze Strecke gerade, dann in einer Curve nach Nord- 
west in eine zur ersten parallel gelegenen Kammer, deren Siidostecke ebenfalls bereits 
abgegraben war. Der Gang miindete in der nordostlichen Kammerecke ein, aus der siid- 
westHchen aber fiihrt wieder eine Gangstrecke in einer Curve weiter, die in der abge- 
grabenen Wand ausmiindete. Das Merkwurdige aber an diesem Hohlensysteme ist, dass aus 
der Nordwestseite der zweiten Kammer ein kurzer Verbindungsgang in eine kleine nord- 
westlich gelegene Kammer fiihrte, aus deren Hintergrunde ein 6*5 m hoher senk- 
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rechter, kreisrunder Schlupfgang zur Festung emporfuhrte. Der ganze Schlupfgang, 
07 bis 0'8 m im Durchmesser haltend, war von unten bis oben mit Trittlochern ver- 
sehen, urn den Auf- und Abstieg zu vermitteln. Ein Versuch, hinauf zu klettern, scheiterte, 
indem weder meine Turnkunst, noch meine Kraft ausreichten, dieses Vorhaben auszufuhren; 
ich rutschte immer wieder zuriick. Dieser Schlupfgang mundete oben mitten in der End- 
spitze des von West nach Ost sich hinziehenden Wailes. 

Das Hohlensystem, das ich nun zu beschreiben versuche, ist im Schosse des Hiigels, 
der sudlich von der Quadenfestung, von derseiben durch den Weg nach Ollersdorf getrennt, 
und siidwestlich vom Orte emporsteigt Die Nordseite fallt steit ab und man sah hoch 
oben die heute (1901) nicht mehr existierende Ausmundung des einstigen Einganges zur 
H6hle, denn bis da hinauf und noch weiter gelangte ich im Innern des Hiigels. 

Den Hugelabhang etwas emporsteigend, gelangt man in einen leeren, ungemauerten, 
derzeit als Keller des Hauses Nr. 6 dienenden Raum, in dessen Hintergrunde ein durch An- 
schlammung an seiner Basis bedeutend erhohter Gang in einer 6"3 m langen Curve von Ost 
nach Siidwest umbiegt und in aufsteigender Richtung in die Kammer A einmundet (siehe 
Hohlenplane, I, Fig. 1). Der Einmundung gegeni'iber fiihrt die Fortsetzung des Ganges eine 
Strecke in den Berg hinein und ist dann verschuttet Die ganze Eingangsstrecke des 0'6 m 
breiten Ganges ist nur kriechend zu passieren. Der eigentliche Kammerraum ist 1*4 m breit und 
3 m lang, die Hohe lasst sich nicht mehr constatieren. In der oberen Halfte der Siidostwand 
ist eine 0*45 m breite und hohe Nische. Abweichend gestaltet sich das Nordwestende, Die 
Seitenwande nahern sich, O'O m lang, zu 1*2 m Breite, die Decke senkt sich entsprechend und 
es befindet sich, eine Stufe fiber der Knmmersohle, eine gut erhaltene Nische, die in gleicher 
Hohe und Tiefe von 0*9 m eine Breite von 0*55 m besitzt. Uber den Zweck dieser so 
eigenthiimlich geformten und angelegten Nische kann man natiirlich nur Vermuthungen 
anstellen; dieselbe Form kehrt ubrigens in Patzmannsdorf wieder. 

Im siidwestlichen Theile der Kammer sieht man eine Offnung, ahnlich dem Beginne 
eines weiter fiihrenden Ganges; doch nicht einen Gang entdeckte ich, sondern den Eintritt 
in einen Innenraum, in welchem eine 70 cm breite Stiege (siehe Hohlenplane, I, Fig. la) mit 
massiven Stufen uber 3 m hoch emporfiihrt und die iiber dem Eingange sich senkrecht 
erhebende Wand 4*3 m emporsteigt! Also ein Stiegenhaus mit einer sehr steil empor- 
fi'ihrenden Stiege in einer Tiefe von beilaufig 12 m unter der Oberflache des Hiigels! 
Es bietet einen eigenen Reiz, solche merkwiirdig geformte Raumlichkeiten zu schauen, noch 
mehr aber, in denselben vorzudringen. Tiefe Stillc herrscht ringsum, nur nach und nach 
treten die Formen und Gestalt des Baues aus dem Dunklen hervor; das Ungewisse, wohin 
man kommt und was da komtnt, halt den Geist in gespannter Erwartung, dazu die vollige 
Abgeschiedenheit von aller Welt, lauter Dinge, die diese Art der Forschung zu einer 
ungemein interessanten gestalten. 

Ist man zur Hohe der Stiege emporgekommen, so tritt der Raum B iiber der letzten 
Stufe kammerartig, 1 m breit und hoch, zuriick; die Decke desselben ist gewolbt und der 
ganze obere Raum 3 m lang. Im oberen Drittel der senkrecht abfallenden Riickwand, der 
Einmundung der letzten Stufe gegeni'iber, befinden sich nebeneinander zwei 50 bis 60 cm 
tiefe, spitz zulaufende Bohrlocher, an der Mundung 15 cm weit Ihr Zweck ist vollig 
rathselhaft. Vom Ende der Stiege fiihrt ein Gang (a) in einer schwachen Krummung aus 
der Mitte des Stiegenraumes weiter in den im Innern des Hiigels sich verzweigenden Bau. 
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Am Beginne des Ganges ist rechtsseitig eine Tastnische und nach 2 m Lange miindet er 
in eine von Nordost nach Siidwest gelegene Querkammer (C), die 2 in lang, 1*55 m breit 
und 1*2/7? hoch ist. Rings urn die Gangeinmiindung ist die Katnmerwand circa 10 cm im 
Viereck vertieft und zeigt eine Verschlussvorrichtung. In der Kammerdecke ist in der Mitte 
ein Luftloch; zu beiden Schmalseiten befindet sich in den obereri Theilen je eine Quernische, 
30 cm tief, fast die ganze Breite der Wand einnehmend und mit ihrer Decke zur Kammer- 
decke verlaufend. Noch ist zu bemerken, dass uber der Verschlussvorrichtung 43, je 1 cm 
von einander abstehende senkrechte Striche sich vorfinden. Nun fuhrt der Hauptgang (a) 
wieder aus der Mitte der Kammer, anfangs in nordwestlicher Richtung, dann eine Curve 
bildend, 3'5 m lang, in die Kammer D; sie ist 1*6 m breit, 2*7 m lang und 1*5 m hoch, 
also recht geraumig. Langs der Nordwestwand zieht sich eine Bank hin. Ein wieder mit 
einem Verschlusse versehener Gang (b) fuhrt, mit einer Stufe beginnend, in einer Krummung 
in nordostlicher Richtung ziemlich steil aufwarts und ist nach 4 m Lange verschiittet; dieser 
Gang fuhrt nach aussen zu der eingangs erwahnten senkrecht abfallenden Losswand, Die 
Sudwestwand der Kammer ist neben dem fortfiihrenden Gange mit einer Nische versehen. 
Der Gang selbst, 0*65 m breit, ist 57 /« lang und ebenfalls, wie die vorhergehenden, nur 
kriechend zu passieren; er ftihrt, anfangs nach Siidwest, schliesslich in einer Krummung 
nach Nordwest, in eine von Nordost nach Siidwest gelegene geraurnige Querkammer (E). 
Sie ist 3*5 m lang, 1*5 m breit und hoch, Der Gangeinmiindung gegentiber ist in der Wand 
eine Lichtnische, an der Nordwand eine Sitzbank, in der Sudwand, unterhalb der Decke, 
eine Langsnische angebracht In der si'idostlichen Ecke der Decke befindet sich ein Luft- 
loch; durch dasselbe eingedrungenes Wasser hat diesen Theil der Kammer griindlich 
beschadigt Aus der siidwestlichen Ecke ftihrt ein 1 m breites und O'Q m hohes Gangstiick, 
etwas iiber 1 m lang, gerade nach West, dann zweigt der Gang wieder nach Siid ab, 
verengt sich und fuhrt in einer 2*5 m langen Krummung in die Schlusskammer F. Sie ist 
bei 3 m lang, 1*5 m hoch und 1*3 m breit; in der Langswand ist unterhalb der Decke 
eine 2*5 /// lange und 0*2 m tiefe Langsnische angebracht. Auch an den Schmalseiten be- 
findet sich in gleicher Hohe je eine Nische, 

Mein Licht gieng zu Ende und so kehrte ich, noch einmal fliichtig die interessanten 
Raumlichkeiten betrachtend und iiber die mir einen unvergesslichen Eindruck hinterlassende 
Stiege in die Tiefe steigend, zur Aussenwelt zuruck. 



DURNKRUT AN DER MARCH. 

Es war mir berichtet worden, dass in Diirnkrut ktinstliche Hohlen sich befinden. 
Diese Nachricht bewahrheitete sich, aber ich selbst sah von denselben nichts mehr, denn 
sie waren bei Hauserbauten entdeckt aber auch wieder vermauert worden. Beim Bau der 
Schule stiess man auf Gange und sollen dieselben mit einem Brunnen in Verbindung gestanden 
sein. Bei der Fundamentierung eines anderen Hauses war ebenfalls ein Gangstiick entdeckt 
worden und in demselben wurde ein Topf mit Schinderlingen 1 ' gefunden. Ein Gang zieht 
sich quer durch den Ort unter der Strasse zum herrschaftlich Coburg'schen Schlosse hin- 

*' Spottname fi'tr die unter Kaiser Friedrich IV. verschlechterte Miinze. 
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iiber und soilen auch dort Reste von Erdstallen gewesen sein. Aus dem Ganzen glaube ich 
entnehmen zu durfen, dass auch hier die Bauten uralt sind, denn die ganze Anlage, nach 
den vorhandenen Resten zu schliessen, weist darauf hin. 



EBENTHAL. 

Wie in Diirnkrut, so wurden auch in Ebenthal Erdstallkammern gelegentlich eines 
Hausbaues entdeckt. Ich verdanke diese Nachricht dem Herrn Leo Elbogen, Ingenieur, der 
mir im Jahre 1885 eine Planskizze von der entdeckten kunstlichen Hohle sandte. Es wurden 
drei Kammern gefunden, von denen die rnittlere eingesturzt war. Sie standen durch Gange 
mit einander in Verbindung, die schmal und nieder, kaum 1 m breit und hoch waren; die- 
selben konnten nur in liegender Stellung kriechend passiert werden. Die Kammern schilderte 
Herr Elbogen als grossere, langliche Hohiraume, in denen man so ziemlich aufrecht stehen 
kann. Nach der Planskizze war die Aniage von Stidost nach Nordwest und besass eine 
Kammer drei, eine zweite Langskammer gar vier Ein-, respective Ausgange und zwar in 
der Mitte der Kainmerwande. 



DROSING AN DER MARCH. 

Von Diirnkrut kam ich nach Drosing, wo, wie mir mitgetheilt wiirde, sich eben- 
falls kiinstliche Hohlen befinden sollten. 

In der «Topographie von Niederosterreich », herausgegeben vom Vereine fur Landes- 
kunde von Niederosterreich, Band II, Heft 9, Seite 354, lese ich: « Drosing gehort zu den 
altesten Orten des Landes. Der Name in seiner fruhesten urkundlichen Form (Drezing) 
zeigt eine slavische Wurzel, deren Bedeutung wahrscheinlich auf das Roden des Waldes 
weiset .... Da die Kirche dem heiligen Laurentius gewciht ist, so wird es nicht gewagt 
sein, ihre Grundiing in die zweite Halfte oder gegen das Ende des 10. Jahrhunderts zu 
setzen . . . Auf der Spitze des Rathhausthurmes will man die Jahreszahl 1111 verzeichnct 
lesen. Man bringt sie mit der Sage in Verbindung, dass zu jener Zeit der Ort wegen 
Verwiistung durch Wassernoth weiter von der Zaya weg, mithin an die Stelle gebaut 
worden sei, wo er jetzt steht. Diese Sage, vielleicht durch die spatere Verlegung der 
Ortskirche entstanden, findet in der Lage des Ortes zwischen zwei, noch heute trotz ailer 
Vorsorge nicht ganz zu bezwingenden Fliissen immerhin einen Haltpunkt>. 

Ich fuhre diese Notiz deshalb an, weil nach der Anlage der kunstlichen Hohlen 
dieselben jedenfalls alter sind, als die dariiber stehenden Hauser. Auch hier 
befinden sich die Erdbatiten, wie vielfach anderwarts, am hochst gelegenen Theile des Ortes. 
Im Hause Nr. 86, der Witwe Woschnak, fand ich den gesuchten Erdstall (siehe Hohlenplane, V, 
Fig. 8). Eine kurze Stiege fimrt in den Hauskeiler hinab und dort ist an der Sohle in 
der gemauerten" Kellerwand ein Loch offen gelassen, das, ziemlich steil abfailend, 0'6 m lang, 
in die Tiefe fuhrt. Die Offnung ist sehr enge und kaum zu passieren. Allem Anscheine 
nach wurde der Gang angeschuttet, da die schiefe Ebene sich in die nach Nord und Ost 
fCihrenden Gangstrecken ausdehnt und in beiden Gangtheilen in die Tiefe gerollte Erd- 
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stticke herumliegen. 1st man die kurze Gangstrecke (a) hindurch, so befindet man sich in 
einer Kamrner mit glockenformiger Decke (siehe Hohenruppersdorf). Der Raum, mit einem 
Luftloche im Centrum der Decke, ist zur Zeit 1*5 m hoch und misst 07/// im Dwelt- 
messer. Uber dem Eingange eines ostwarts gerichtetcn Settengangcs ist cine tasimsche auge- 
bracht. Dieser Gang fuhrt ostwarts in erne Im lange und 1-5/;/ breite Kammer (A). Die 
Hohe ist wegen Verschiittung nicht zu constatieren; die Kainmer hat Spitzbogeul'omi und 
im Hintergrunde der Decke ein Luftloch. Ein verschutteter Gang fuhrt sudwarts aus dieser 
Kamrner. Die beiden Luftlocher in der nachsten Nahe des jetzigen Liu- 
ganges und der verse htittete Gang in der Kamrner be we i sen liinliinglieli, 
dass der Keller spateren Ursprunges ist, als der Erdstall. Die weitere Fort- 
setzung des 6 m lang gerade nach Nord fiihrenden Ganges ist sehr gut erhalten, die WInde 
glatt und schon gewolbt; in der Westwand sind zwei sehr stark rauchgeschwarzte Licht- 
nischen. Der Gang bildet nun einen Halbkreis von 2 m Lange und von da fuhrt -wieder 
eine Strecke von 2 m Lange aufsteigend nach Siid; das Ende ist ebenfalls verschiittet Eine 
interessante Erscheinung bot sich meinem Auge dar. Ich erblickte zwei Lichtnischen in der- 
selben dreieckigen Form wie schon f ruber in Rosehitz. Die Basis und Tiefe betragt 
15 cm, die Hohe 20 cm. 

Aus dem Ende der Gangbiegung fuhrt eine kurze und schmale Gangstrecke, 0*5 m 
lang und 046 m breit, in eine schone, gut erhaltene, nordwarts gelegene Kamrner (B), 
welche langs der Nordwand eine Sitzbank besitzt; sie ist 1*1 m lang, 1*6 m breit und 
1'3 m hoch. 

Das Grabinstrument hat hier eine Breite von 6 cm, wetcht aber in der Form ab; 
wahrend sonst die Schneide wagrecht verlauft, ist sie hier gekriimmt, wie von einem Hohl- 
beile herriihrend. Ich sah einige solche Hiebe in der Nahe des Kammereinganges. 

Ich fand nun noch Gelegenheit, eine andere Hohle zu besichtigen (siehe Hohlenplane, V, 
Fig. 7). In einem hochgelegenen Magazins-, respective Kellerraume im Hause Nr. 1 1 des 
Herrn Johann Ditmaier befindet sich an der Sohle der Nordwand eine unregelmassige 
Offnung; lasst man sich durch dieselbe hinab, so befindet man sich in einer Kamrner (A), 
deren Ost- und Sudseite stark verfallen ist. Ich habe die Lange von 2*2 m und Breite von 
1*5 m gemessen. Eine 0*6 m lange Gangstrecke fuhrt in den gut erhaltenen, von West 
nach Ost gerichteten Quergang (a). Nach West ziemlich steil aufsteigend, besitzt er eine 
Abzweigung in eine gut erhaltene, grosse, nordwarts gelegene, 2*5 m lange, 2 m breite 
Kamrner (B). 07 m von dieser Abzweigung entfernt hat der Gang eine vorzuglich erhaltene 
Verschlussvorrichtung. Der dieselbe bildende Falz ist 20 cm tief und breit. Unmittelbar 
hinter diesem Verschlusse ist an der Gangdecke ein Luftloch. Die Fortsetzung des Ganges 
steigt nun nach West wie ein Dach steil auf und ist oben verschiittet. Von dem Ende 
biegt ein Seitengang (b) sudwestlich ab; er erweitert sich zu einer unregelmassigen Dreieck- 
form und besitzt hier in der Mitte ein Luftloch. Die Breite betragt L2/«, die Hohe 1 ///. 
Aus dieser Ausbauchung fiihren nun zwei Gangs in Halbkreisform auseinander. 

Der Gangtheil c, mit einer Tastnische, wendet sich 2 m lang nach West und hier 
theilt er sich abermals in zwei Theile. Sie fiihren beide aufwarts, sind nach einer kurzen 
Strecke verschiittet und diirften unter einem Zimmer des Hauses sich befinden. Der andere 
biegt nach Sudost um, ist 4 /// lang, besitzt eine Tastnische und vor dem zu einer Rundung 
sich erweiternden Schlusse eine Verschlussvorrichtung. 
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Der ostlich verlaufende Theil des Hauptganges (a) ist noch eine kurze Strecke abwarts 
geneigt, dann verlauft er horizontal, ist 0*7 m breit, erhoht sich zu 1*2 m und ist bis zur 
Biegung nach Siidost 3*5 m lang; in der Mitte derselben ist an der Decke ein senkrecht 
aufwarts fiihrender Schlauch, 0*6 m im Durchmesser fassend. Ob hier ein senkrechter Auf- 
stieg oder ein sogenanntes «Schopfloch» war, lasst sich nicht bestimmen. An der Biegung 
des Ganges nach Siidost ist eine Lichtnische. Der Verlauf desselben, 2*5 m lang und am 
Schlusse verschuttet, weist in seiner Richtung unter die den Ort durchlaufende Strasse 
nach der Pfarrkirche hin. 

Aus der Eintrittskammer (A) gelangt man in zwei siidwestlich gelegene Kammern 
(C und D), die in ihrer Gestalt nicht mehr erkennbar sind. Vermuthlich hat Grundwasser 
die Wande unterwaschen, so dass sie im Laufe der Zeit sich stikkweise loslosten. Selbst 
der Eingang in die Kammer C gleicht einer niedrigen, breiten Spalte, durch die man abwarts 
kriechen muss, 

Der aus der Kammer D anfangs 2 m gerade, ziemlich stark in die Tiefe abfallende, dann 
in einem 5 m langen Bogen nach Siidwest fiihrende Gang d, 0*6 m breit und 0*8 m hoch, 
ist bis zu einer kleinen Kammer (E) gut erhalten, nur die Solile war selir schlupfrig. Diese 
Kammer (E) ist 1 m hoch und lang, 1*4 m breit. Die Solile ist nur mehr am Rande 
ersichtlich, denn von hier aus ist der noch 3 m lange, in eine grosse, aber ganz ange- 
schwemmte und verfallene Schlusskammer (F) fiihrende Gang mitten in seiner Sohle ganz 
unterwaschen und bildet dieselbe ein tiefes, schlammdurchweichtes Rinnsal. Das Vordringen 
war hier sehr miihsam, kaum dass ich Raum hatte, mich umwenden und den Rikkzug 
antreten zu konnen. Am ganzen Korper mit Koth und Schlamm bedeckt kehrte ich zur 
Aussenwelt zuriick. Die Richtung des Ganges weist auf einen im Hofe des Hauses 
stehenden Brunnen hin. Moglich, dass der Bail einst mit demselben in Verbindung gestanden. 



RINOELSDORF. 

Es war Abend geworden, als ich von Drosing nach meinem beabsichtigten Ziele, 
Nieder-Absdorf, aufbrach. Ich sollte nicht mehr dorthin kommen, denn ein herannahendes 
Gewitter nothigte mich in Ringelsdorf zu bleiben und wahrlich nicht zum Schaden meiner 
Forschungen. Auch hier ziehen sich die ki'instlichen Hohlen unter den Hausern hin. Ahnlich, 
wie in Drosing, ist der gegenwartige Eingang in den Erdstall, den ich zuerst sah, in der Ecke 
des gemauerten Kellers im Hause des Josef Doch, gegenuber dem Gemeindegasthause, in 
welchcm vor zwei Jahren ein grosser Erdstall entdeckt und dann vermauert wurde. An der 
Sohie des Kellers bietet sich dem Auge eine enge, in die Tiefe fiihrende Offnung dar. Das 
steile Abf alien, wie die Enge des Schlupfes, bedingen ein Vordringen mit den Fiissen voran. 
Gliicklich passierte ich, der Lange nach gestreckt hinabrutschend, die liber 2 m lange Gang- 
strecke a (siehe Fig. 9 auf Seite 24) und befand mich nun in einer kleinen, 1 m hohen, 
0'8 m breiten, l*$ m langen Kammer (A). An der Seitenwand ist eine abgestutzte Bank 
angebracht und aus der siidostlichen Kammerecke fuhrt der Gang weiter in die total ver- 
fallenen Raumlichkeiten B und C; selbst die Dimensionen des Verbindungsganges zwischen 
beiden lassen sich nicht mehr constatieren. Das von der Decke und den Wanden gefallene 
Erdreich bildet einen machtigen Hiigel, den ich langsarn und kriechend passierte^ Die 
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Lange dieser verfallenen Strecke betragt 7 m. Nun befand ich rnich in einem gut erhaltenen, 
an den Wanden und der gewolbten Decke sorgfaltig geglatteten Gange (b), der 1 m breit 
und 1*5 m hoch in einer Strecke von 4 m das Aufrechtgehen gestattete. Eine offene 
Kammer (D), an welcher der Gang vorbeifuhrt und deren Sohle um circa 40 cm hoher 
liegt, als die des Ganges, ist ebenfalls sehr gut erhalten. Sie ist 1 m breit, 1*4 m lang 
und 1*1 in hoch. 

Uberraschend merkwiirdig ist der Schluss dieses Ganges. Die urspriingliche Hone 
innehaltend, verengt er sich zu 60 cm, indem rechtsseitig eine 40 cm breite, senkrecht 

abfallende Wand diesen Gangtheil gewissermassen abschliesst, 
wahrend die verengte Fortsetzung in einer Curve nach links weiter- 
fuhrt. Am Schlusse dieses verengten Gangstiickes fallt die Stirn- 
wand 1 m senkrecht ab und das obere Drittel tritt in Nischen- 
form, 0-5 m hoch und tief, zuruck. • In der rechten Wand der- 
selben befindet sich eine ovale, kaum 15 cm tiefe, respective lange 
Offnung. Als ich mich an die Wand lehnte und den Kopf durch 
dieselbe steckte, blickte ich hinab in einen angeblich 8 Klafter, 
das sind circa 15 m % tiefen Brunnen. Diese Offnung befindet sich 
in der oberen Halfte des 2 m im Durchmesser fuhrenden Brun- 
nens und diirften zur Wasserflache circa 8 m hinabreichen. 

Es ist wohl nicht zu zweifeln, dass der Erdstall absicht- 
lich zu dem Brunnen hingefiihrt wurde. Der so knapp an die 
Brunnenwand hinfiihrende Gang, die mit demselben communicie- 
rende Offnung, die ja keinen anderen Zweck haben konnte, als 
mittelst eines an einer Schnur in den Brunnen hinabgelassenen 
Gefasses Wasser herauf zu befordern, sprechen fiir diese An- 
nahrne. Doch noch andere wichtige Schlusse lassen sich aus der 
Anlage dieser Hohle ziehen, namlich die, dass diese, sowie auch 
alle iibrigen Hohlen nach einem bestimmten Plane angelegt wurden 
und dass mithin Diejenigen, die sie ausgegraben, nicht bios 
Kenntnisse der Architektur, sondern auch der Geometric gehabt 
haben. Die Verengung des Ganges von 1 m zu 0'6 m eine kurze 
Strecke vor dem Brunnen, das Hinfuhren des verengten Ganges 
in einer Curve zu demselben bis zu einer nur 15 cm starken 
Scheidewand und die Nische mit dem Schopfloche am Schlusse des Ganges beweisen 
es. Ob mit dem aus dem Brunnen heraufgeholten Wasser in der Hohle gekocht wurde? 
Ich kann wohl sagen: Nein! Denn nirgends findet sich eine Feuerstelle, nirgends eine Spur 
von Rauch; der Loss ist blank und rein in alien Theilen der Hohle ". 

Zwei an einander gebundene Leitern, in die Tiefe eines Brunnens riickwarts vom 
Hause der Frau Mailer hinabgelassen und an einem iiber denselben gelegten Querbalken 
in der Schwebe gehalten, ermoglichten mir das Eindringen in den auf Hohlenplane, I, Fig. 4, 
veranschaulichten Erdstall, der zur Zeit nur mehr vom Brunnen aus zuganglich ist, in dessen 




Fig. Q. Hohlenplan von 

Ringelsdorf 

in Niederosterreich. 



"' So fand ich die Hohle bei nieinem ersten Besuche um das jahr 1886. Als ich im Jahre 1901 den Erdstall 
nochmals in Augimsctiem nelimen wollte, fand ich den Brunnen verschutter, nachdem man in der Nahe einen nenen 
Brunnen gegraben hatte; dagegen ist die Hohle nodi zuganglich und in demselben Zustande, wie ich ihn oben beschrieb. 
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oberer Halfte sich die Gangmiindung befindet Und so stieg ich denn in diese Unterwelt 
hinab, begleitet von dem Brunnenmeister, der mit mir den Bau besichtigte. Ein gut erhaltener 
Erdstallgang (a), 07 m breit, 0*8 m hoch, fiihrt aus dem 2 m im Durchmesser habenden 
Brunnen, zur Zeit noch bei 7 mlang, bis zu seinem verschutteten Ende sanft aufwarts steigend. 
Eine kurze Gangabzweigung fiihrt nordwarts in die eigenthiimlich geformte Kammer A. Von 
der gerade abfallenden, 1*5 m breiten Siidwand verlaufen die beiden Seitenwande, in einer 
Schweifung auseinander strebend, zur 2 m breiten Nordwand. An die Westwand schliesst sich, 
der geschweiften Form derselben angepasst, eine vor dem Gange c abgestutzte Bank; die Ost- 
und Nordwand besitzen in ilirer oberen Halfte je eine kleine Nische. Zwei Gange, b und c, 
fuhren nordwarts. Ersterer ist 0'6 m breit und bald verschiittet; letzterer, in den man eine 
Stufe hinaufsteigt, ist 0*5 m breit, lauft in einer Hohe von 1 m, eine Schlangenwindung bildend, 
I in lang fort und ist schliesslich, aufwarts steigend, verschiittet Merkwiirdig sind hier auch 
die vielen Tastnischen. Gleich am Beginne des Ganges befinden sich deren zwei ubereinander. 
Die iibrigen sind an der Ostwand in fast regelmassigen Abstanden angebracht. Beilaufig in der 
Mitte befindet sich auch eine an der Westwand, jener an der Ostwand gerade gegenuber- 
liegend. Es wiederholt sich also hier dieselbe Erscheinung, wie in den Hohlen zu Diepolz 
und Nieder-Russbacli. Noch ist zu erwahnen, dass die Brunnen in Ringelsdorf, die mit Erd- 
stallen in Verbindung stehen und eine Tiefe von 21 bis 26 m haben, sammtlich aus dem 
Loss herausgegraben wurden und keine Spur von Mauerung besitzen. Die beiden Gang- 
dffnungen, b und c, stehen nur 50 cm von einander entfernt und weisen in ihrer Richtung, 
unter der den Ort durchziehenden Strasse, nach einem anderen grossen Erdstalle, der aber 
nach Angabe des Hausbesitzers nicht mehr zuganglich war. Die Schneide des Grabinstru- 
mentes habe ich im Erdstalle, Hohlenplane, 1, Fig. 4, mit 7 cm gemessen. 

Nach der Angabe des dortigen Brunnenmeisters Gebauer (1901) und anderer Orts- 
bewohner soli ganz Ringelsdorf durch Erdstalle unterminiert sein und theilte mir der 
Besitzer des Hauses Nr. 123, namens Schinkowitz, mit, dass vor einigen Jahren auch in 
seinem Hause ein mit einem Brunnen in Verbindung stehender Erdstall vermatiert wurde. 



NIEDER-ABSDORF 

bei Ringelsdorf wurde mir als ein Ort mit sehr grossen Hohien und lohnender Ausbeute 
bezeichnet; doch sah ich nichts von denselben, sie sollen sammtlich verbaut und vermauert 
sein {?). Ich fuhre hier an, was in der « Topograph ie von Niederosterreich», II. Band, Heft 1, 
Seite 4, iiber Absdorf zu lesen ist: «Die Griindung dieses Ortes fallt in die Zeit der carolingi- 
schen Colonisierung nach dem Siege iiber die Avaren 791 ». Der Ort ist also uralt und auch 
hier finden sich Hohlen, die zum mindesten ebenso alt sind als der Ort! Denn der Umstand, 
dass im Viertel unter dem Manhartsberg in vielen Orten die Hohlen durch in dieselben 
hineinreichende Hausmauern zerstort oder ganz unzuganglich gemacht wurden, beweist 
hinlanglich, dass die Hohlen alter sind als die Hauser und das findet man nicht bios in 
Dorfern, sondern auch in grosseren Ortschaften, wie uberhaupt die kiinstlichen Hohlen 
nirgends so zahlreich vorhanden sind, wie im Viertel unter dem Manhartsberg, wo sie nicht 
bios in den Ortschaften, sondern auch ausserhalb derselben in Hiigeln, oder uberhaupt wo 
das Terrain giinstig ist, angelegt wurden. 
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ZISTERSDORF. 

Uber Nieder-Absdorf, wo ich in meinen grossen Erwartungen mich getauscht sah, 
und Eichhorn, in welchem Dorfe ebenfalls Erdstalle sein sollen, gelangte ich nach Zisters- 
dorf im Viertel unter dem Manhartsberg. Der freundliche Ort liegt auf einem Hiigel und 
in demselben befinden sich die noch vorhandenen Erdstalle. 

Dass auch hier die kunstlichen Hohlen zahlreich gewesen sein durften, beweist der 
Umstand, dass die noch vorhandenen Reste sich so ziemiich auf das ganze am Hiigelrucken 
stehende Stadtgebiet erstrecken. So befindet sich oberhalb der Pfarrkirche und westlich 
vom Stadtplatze im Hause des Fleischhauers Magrutsch eine Hohle. Aus einer Offnung 
in der Kellerwand steigt man in einen Gang, der 0*65 m breit, O'fj m noch und 3 m lang 
sudwarts fuhrt und dort in eine runde Kammer miindet, die, 2 m im Durchmesser haltend, 
2 m hoch ist und im Centrum der gewolbten Decke ein Luftloch besitzt. Aus dieser Kammer 
fuhrt ein 1 m langes Gangstuck sudostlich in eine, ebenso wie die erste geformte Kammer, 
nur ist sie etwas kleiner, 1*5 m im Durchmesser haltend und 2 m hoch, Beide Kammer n 
sind gut erhalten und in ihrer ganzen Rundung mit Sitzbanken versehen, die nur durch 
die Gangeinmundungen durchschnitten werden. 

Eine ahnliche Hohle findet sich im Nachbarhause des Herrn Kainzmeier. Auch hier 
fuhrt aus der Kellerwand ein Gang, 5 m lang, in einer Schlangenlinie sudwarts und miindet 
in eine Langskammer, die in ihren Wandungen bei der Gangeinmundung Rechteckform 
besitzt, im riickwartigen Theile jedoch gerundet ist. Zu beiden Seiten und langs der Rundung 
sind Sitzbanke angebracht Ganz dieselbe Form besitzt eine zweite Kammer, in welche 
beilaufig aus der Mitte des Hauptganges ein 1 m langes Gangstuck nach Ost abzweigt. 
Beide Kammern sind 3 m lang, 1*5 in breit und entsprechend hoch und ist diese Hohle 
sehr gut erhalten. 

Wenden wir uns nun der Mitte der Stadt zu, so finden wir in dem Keller des 
Fleischhauers Schinhan Spuren eines Erdstalles in Form eines kurzen Gangstiiekes. In ihren 
Theilen schon stark verfallen ist eine Hohle im benachbarten Gemeinde-Gasthause des 
Herrn Prinz, ebenfalls zuganglich aus dem Keller. 

Ein Gang, der steil aufwiirts fiihrt und erst in der oberen Halfte eine regelmassige 
Gestalt von 0"5 m Breite und 0'6 m Hohe annimmt, miindet in eine stark verfallene 
Kammer von circa 2 m im Geviert. In der Westwand befindet sich eine grossere Nische. 
Aus dieser Kammer fuhren zwei Giinge weiter; der eine nordwarts, abermals steil aufwarts 
gerichtet, miindet in eine Langskammer, die noch mehr verfallen ist als die erstere und 
aus der ein kurzes Gangstuck, wieder nordwarts gerichtet weiterfuhrend, verschiittet ist. 
Der andere Gang fiihrt aus der siidostlichen Ecke, gut erhalten, 0*5 m breit und - 6 m 
hoch, bei 7 m lang, im Halbkreise in eine westwarts gelegene Kammer; er wendet sich, 
anfangs etwas in die Tiefe abfallend, nach Siidost und biegt dann, wieder aufsteigend, 
nach West um; bei der Einmundung in die Kammer ist in derselben ein Verschluss in 
Rechteckform. Sie ist ziemiich gut erhalten, 2'5 m lang, 2"2 m breit und 1*4 m hoch; auch 
aus dieser Kammer fiihrt ein Gangstuck weiter nach West, ist aber nach kurzer Strecke 
verschiittet In der Sohle der Kammer ist eine Offnung, welche aus dem Kellergewolbe 
herauffuhrt; ihr gerade gegeniiber ist auch in der Kammerdecke ein Luftloch angebracht. 
Interessant ist bei diesem Hohlensysteme, dass der im Halbkreise westwarts aufsteigende 
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Gang den aus dem Keller nordwarts fiihrenden formlich uberbrtickt In der letzteren Katnmer 
finden sich die Jahreszahlen 1690 und 1791. 

Audi ostlich vom Stadtplatze befinden sich kiinstliche Hohlen. Von Interesse durfte 
sein, dass im Fruhjahre 1901 Herr Kaufmann Schlemann im riickwartigen Theile seines 
Hauses eine Mauer auffuhren liess, die aber wahrend des Baues plotzlich einsank. Die 
Schwere derselben hatte eine unterhalb derselben befindliche Decke einer Erdstallkammer 
eingedri'ickt, von der Niemand etwas gewusst hatte. Eine andere, schon ausgefiihrte Hohle 
befindet sich auch hier in der Nachbarschaft 

Wieder ist es ein gemauerter Keller, an dessen Seitenwand zur Zeit der Eingang 
in dieselbe sich befindet So wie die zuerst beschriebenen gewiss schon iange bestanden 
haben, bevor ein Haus dariiber errichtet wurde, so auch diese; mir dient hier als 
Beweis dafur der Umstand, dass einzelne Partien dieses in seiner Ganze vortrefflich 
erhaltenen Baues mit Ziegeln untcrmauert, respective gesti'itzt sind. So ist zum Beispiel 
der Gang a an Stellen, wo die Wand und Decke sich losloste, durch ein Ziegelgewolbe 
gestiitzt; dieser Gang hat die gewohnlichen Dimensionen, seine eigenthurnlich geschweifte 
Form ist aus Hohlenplane, I, Fig. 3 ersichtlich. Man vergleiche auch Gross -Meiseldorf, 
Hohlenplane, IV, Fig. 9. In der Mitte ist eine Tastnische, an der Decke ein Luftloch 
und wo er in die einen Quergang bildende Strecke einmiindet, eine Verschlussvorrich- 
tung. Einen Bogen nach Siidwest beschreibend miindet er in die thatsachlich schon zu 
nennende, geraumige und luftige Kammer A (siehe Tafel IV). Ihre Form ist eigenthurnlich. 
Ost- und Westwand bilden Curven, doch ist die Curve der letzteren fast urn die Halite 
langer als die der ersteren (6 m zu 3-5 m)\ infolge dessen variiert auch die Breite, die- in 
ihrer grossten Ausbauchung bei 2 m betragen durfte. Auch die Hohe betragt gegen 2 m. 
Aus der Mitte der Westwand zweigt, mit der Kammersohle gleichlaufend, ein Q-5 m hoher 
und breiter und 0"65 m langer Schlupf ab; auch dieser ist mit Ziegeln untermauert Bevor 
ich noch, gestreckt liegend, mich durchgeschoben, erblickte mein Auge schon die vom 
Tageslichte erhellten Wande eines Brunnens und vollends hindurchgekonimen, blickte ich 
hinab in denselben, der ebenfalls ganz aus dem Loss herausgegraben ist. Der grunlich-blau- 
liche Schimmer des Wassers in der Tiefe, die verschiedenen Lichtnuancen im Brunnen- 
schachte, die geheimnisvolle Stille und meine Lage dazu, eingcschlossen wie in einem Sarge, 
das alles machte einen unvergesslichen Eindruck auf mein Gemuth. 

Das in den Brunnen hinabgelassene Messband ergab bis zum Wasserspiegel 7 m, 
bis zur uberdachten Offnung durften 5 bis 6 m emporfiihren. Die Halfte der Ost- und 
der Siidwand der Kammer ist mit einer 0*5 m hohen aber schmalen Bank versehen. Ihre 
Wande erstrecken sich in den in einer Krummung nach Sud fuhrenden Gang b, der in 
eine regelmassig geformte 1*5 m lange, 1'3/M breite und 1*2 m hohe Kammer (B) miindet 

Die Kammer A ist zu ihrem Beginne linksseitig ebenfalls durch eine Ziegelmauer 
gegen Einsturz gesichert und stammt diese Untermauerung aus dem Jahre 1741, zu ent- 
nehmen aus einem Ziegel, der an seiner hervorstehenden Schmalseite diese Jahreszahl ein- 
geschnitten tragt. Das Grabinstrument misst hier an seiner Schneide 7*5 cm. 

Als ich vor Jahren diese schone Kammer zum erstenmale sah, war sie vollstandig 
erhalten; seit jener Zeit ist von dem Deckengewolbe eine bei 20 em machtige Schichte 
herabgestiirzt, wie auf dem Bilde (siehe Tafel IV), welches im Jahre 1900 photographisch 
aufgenommen wurde, zu sehen ist Dasselbe zeigt auch die untermauerte Offnung, die rechts 
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in den Brunnen ausmundet; iiber derselben ist ein Loch in die Wand gebohrt, das aber 
nicht bis zum Brunnen reicht, sondern nur ein. Bohrversuch zu sein scheint Diese Hohle 
befindet sich irn Hause des Herrn Kaufmannes Frank. 



SCHR1CK. 

Schrick im Viertel unter dern Manhartsberg 1st beruhmt durch seinen dreifachen 
Ringwall, in dessen Mitte gegenwartig die Kirche steht Nach Dr. M. Much nehmen diese 
Ringwalle einen Flachenraum von etwa 3200 nf ein. Er schildert sie in den «Blattern des 
Vereines fur Landeskunde von Niederosterreich», 1870, Seite 182, wie folgt: «Die 
Scheitellinien der Walle stehen 13 bis 13*25/// von einander ab oder, was das namliche 
sagen will, die Graben haben eine diesem Masse entsprechende Breite. Aus diesen Hohen- 
verhaltnissen ergibt sich, dass der aussere Wall den inneren um 1 m, dieser wieder den 
Rand des inneren Raumes um 2 A m iiberragt und da endlich auch dieser sich sanft gegen 
den Mittelpunkt senkt, so hat das Ganze annahernd eine amphitheatralische Form. Walle und 
Graben sind mit ganz besonderer Sorgfalt und, soweit es die sanfte Abdachung der Boden- 
flache zulasst, in vollem Ebenrnasse gemacht, so dass sie auch fiir den Anblick eine ebenso 
interessante als hiibsche Erscheinung gewahren». 

Auch in Schrick fand ich kunstliche Hohlen und zwar an der Westseite des Ortes. 

Sie differieren von anderen Hohlensystemen durch die grossere Breite der Verbindungs- 

gange zwischen den Kammern. Hohlenplane, I, Fig. 5, zeigt eines von diesen Hohlensystemen. 

Der nordwarts gerichtete Gang a, l'S m lang, ist 0*9 m breit und theilt sich an seinem 

Ende zu einer Gabelung von gleicher Breite und H6he; eine kurze Strecke fiihrt nach 

Nordwest in eine oval gerundete Kammer (A), li bis 1*2 m hoch, breit und tief; nach 

Nordost fiihrt der Gang in eine nach Siidost gerichtete Kammer (B); sie steht offen in 

einer Breite vori'l'5'ffl, ist 2*2 m tief und nahern sich die Seitenwande der Riickwand bis 

zu 1*2 m Breite. Ein kurzes Gangstuck fiihrt in die Schlusskammer C, nach Nordwest 

gelegen,' fast von derselben Dimension und Form wie Kammer B, 2*1 m lang und an 

der Riickwand 1*4 m breit. In der nordostlichen Wandecke ist eine kleine Nische und der 

Kammer B mitten gegenuber, wo der Gang eine Ecke bildet, eine Lichtnische angebracht. 

Ein zweites Hohlensystem, in der Nahe des ersten, ist nur durch zwei konische 

Vertiefungen in der Gangsohle neben einander bemerkenswert. Ein kurzes Gangstuck fiihrt 

in einen bei 6 /// langen Kammerraum, der beilaufig etwas iiber 1 m breit ist. Von Siidost 

nach Nordwest gerichtet, hat er, wo der Gang einmimdet, in der Einmundungskante eine 

Tastnische; die Westwand besitzt in ihrer ganzen Breite im oberen Theile eine Nische 

und vor dem Gangende sind die zwei rathselhaften Vertiefungen angebracht. Das ostliche 

Ende biegt im rechten Winkel um und endet sackgassenartig nach kurzer Strecke; eine 

gleich lange und breite Vertiefung befindet sich in der Mitte der Siidwand der Hohle. 

In beiden Hohlen ist die Breite des Grabinstrumentes 6 cm. Sie befinden sich im Hause 

des Wirthes Togl und des Wirthschaftsbesitzers Weinmeier. 

Nach jiingst (1001) erhaltenen Nachrichten befinden sich im Gemeindegebiet von 
Schrick mehrere Erdstalle; so gibt es im Schricker Walde in dem sogenannten «Muhlwege» 
viele und grosse Erdstalle, deren Eingange jedoch nur wenigen Leuten bekannt sind. 
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OBER-SULZ. 

Ober-Sulz im Viertel unter dem Manhartsberg erscheint urspriinglich 1194 urkund- 
lich erwahnt. Es werden hier die kunstlichen Hohlen als Zufluchtsstatten vor den Kurutzen 
bezeichnet. In Ober-Sulz befindet sich ein dreitheiliger Tumulus, «Wachtberg» genannt, und 
auch diesen bringt man mit den Erdstallen in Verbindung und zwar in der Art, dass auf 
diesem Berge ein Mann Waclie gehalten und die Bewohner des Ortes vom Herannahen 
des Feindes mittelst einer Fahne verstandigt habe, worauf sich dann die Leute in die Erd- 
stalle fliichteten. Einmal hatte ein dichter Nebel das Herannahen des Feindes begiinstigt 
und sei der Wachter gefangen genommen und der Ort iiberrumpelt worden. Nach einer 
anderen Sage habe ein' von den Kurutzen gefangen genommener Knabe urn den schnoden 
Bestechungslohn von einem Kreuzer seine Eltern verrathen, die in einem Erdstalle sich 
versteckt hielten. So erklirt man sich in Ober-Sulz das Entstehen des Wachtberges und 
der kunstlichen Hohlen. 

Es ist eine fast regelmassige Erscheinung, dass die kunstlichen Hohlen in den Ort- 
schaften immer auf den hochstgelegenen Punkten, ausserhalb derselben in Hiigeln oder 
Bergriicken sich vorfinden. Westlich von Ober-Sulz zieht sich eine Anhohe von Nord 
nach Slid und in dieser befinden sich kunstliche Hohlen. Die auf Hohlenplane, V, Fig. 6, 
abgebildete Hohle soil cinst grossartig gewesen sein; 23 Kammern habe man gezahlt (nach 
Angabe des gegenwartigen Eigenthiimers derselben). Zur Zeit vermittelt die Westwand 
eines Vorkellers den Eingang. Ein iiber 5 m langer Gang (a), 0'6 m breit, 0*8 m hoch, 
fuhrt mit massiger Steigung aufwarts. Das Ende dieses Ganges biegt zweimal im rechten 
Winke! urn und zwar jedesmal mit bedeutender Steigung, verengt und erniedrigt.sich • dabei 
zusehends,-so dass das Hindurchkommen ausserordentlich miihsam ist Merkwtirdig ist die 
Mundung dieses Ganges in die Kanuner A. Sie ist mit der Sohle derselben in gleicher 
Flucht, so dass sie, von der Kammer aus betrachtet, als ein aus der Ecke derselben in die 
Tiefe abfallendes Loch erscheint (vergleiche Erdberg in Mahren etc.). In der Nordwand des 
Ganges a ist eine Tastnische angebracht. Die Kammer A ist gut erhalten, sehr gross und 
geraumig, 3*5 m lang und 2 m hoch und breit und an der Langsseite mit gut erhaltenen 
Sitzen versehen. Sie sind 0-5 m hoch, aber nur 20 cm breit. An der Decke befindet sich 
ein Luftloch. Auch alle iibrigen Kammern besitzen ein solches. Aus der siidwestlichen Ecke 
fuhrt ein Gang, 3 -5 m lang, in eine zweite, ebenfalls mit Sitzen versehene Kammer (B) 
von fast gleichen Dimensionen wic A; ein kiirzeres Gangstiick, am Beginne mit einer Tast- 
nische versehen, vermittelt, aber nur mehr gestreckt liegend zu passieren, den Zugang zu 
einer dritten Kammer (C). Diese ist total verschlammt; in einer benachbarten Kammer soil, 
wenn ich nicht irre, im Jahre 1875 ein Nussbaum bis zur Krone eingesunken sein und 
nachdringendes Wasser und Schiamm haben von den zwei aus dieser Kammer fuhrenden 
Gangen nur noch ein kleines Stuck der Decke freigelassen. 

Der aus der Kammer A nordlich abzweigende, gut erhaltene Gang a fuhrt in einer 
Schweifung iiber 6 m lang abwarts, biegt dann nach Ost urn und mi'indet, eine ziemlich 
hohe Stufe bildend, in eine grosse mit zwei Langsbanken versehene Kammer (D), welche 
dieselben Dimensionen wie die Kammer A besitzt. Aus derselben gelangt man in die ebenso 
geraumige Kammer E, die siidwestlich hinlauft Hier sind in der oberen Halfte der Nord- 
und Sudwand je eine 0'4 m breite und hohe und 0'55 in. tiefe Nische angebracht. Beide 
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Kammern sind besonders an der Decke stark verfallen und bildet die Sohle der letzteren 
einen machtigen Erdhaufen, so dass nur an der Ostwand derselben die Spuren einer Bank 
sich zeigen. Ein 3 m ianges abfallendes Gangstiick fuhrt wieder in den ersten Gang zuriick, 
der mithin, fast einen Kreis bildend, drei Kammern, A, D und E, miteinander verbindet 
Das Grabinstrument, mit dem hier gearbeitet wurde, in der Form mit den bisher beobachteten 
gleich, misst an der Schneide 7 an Breite. 

Ein ziernliches Stuck Weg sudlich von dem oben beschriebenen Erdstalle, aber in 
derselben Berglehne, befindet sich, ebenfalls am Beginne eines Kellers, der Eingang in die 
auf Hohlenplane, I, Fig. 6, abgebildete Hohle. Beilaufig 1 m iiber der Sohle des Kellers 
befinden sich die zwei Eingange a und b zu dem Baue; der Kellerhals geht in die Tiefe 
und mundet der Gang b bedeutend hoher gelegen als a, wohl ein Beweis, dass der Keller 
sparer angelegt wurde als der Erdstall. Der Gang a, 0'5 m breit, 1*2 m hoch, fiihrt hori- 
zontal 2-15 m lang zu einem Quergange, der nach Nordost aufsteigt, nach kurzer Strecke 
verschiittet und theilweise vermauert ist. In der Biegungsecke ist eine Tastnische. Uber 
3 m lang lauft der Gang b nach West, biegt nach Siidwest urn, verengt sich bei gleicher 
Hohe zu 0-45 m und mundet abfallend wieder in den Keller. Mitten vom Quergange aus 
fiihrt ein Gang (c) nordwarts in eine unregelmassige, einem Ovale ahnliche, 1*6 m hohe 
Kammer (A), die eine Licht- oder Gerathnische hat Diesern Gauge gegeniiber ist die Siid- 
wand des Ganges b muldenformig eingebuchtet und befinden sich in der oberen Halfte 
iiber einander zwei kleine Lichtnischen. Zudem befinden sich im Quergange unmittelbar 
vor dem Eingange in den Gang c zwei einander gegeniiberliegende Tastnischen. Die 
Schneide des Instrumentes misst hier 7 - 5 cm. 

Ober-Sulz ist von drei Seiten von Huge In eingeschlossen, nur die Sudseite ist offen, 
In dem den Ort beherrschenden nordlichen Hiigel befinden sich zwei Erdstalle; der eine 
soil viele Kammern besessen haben. Ich kroch durch einen fast ganz verfallenen Gang 
auf dem Bauche hinein, beseitigte, so weit es gieng, mit einer Haue die Lehmblocke, aber 
nach einer Strecke von circa 6 m war es auch mir nicht mehr moglich vorzudringen. Ich 
blieb sozusagen stecken und nur mit grosser Miihe gelang es mir, im Krebsgange wieder 
herauszukommen. Der Einblick in eine ganz verfailene Kammer war das ganze Resultat 
In einiger Entfernung von diesem Erdstalle befindet sich ein anderer; aber auch dieser ist 
grosstentheils verfallen. Aus einer Kellerwand fiihrt ein Gang in eine Kammer, aus welcher ein 
verschutteter Seitengang wieder in einen anderen Theil des Kellers miindet Der Hauptgang 
biegt gegen Nord urn und ist ebenfalls verschiittet. Eine Kammer bildet zur Zeit den Schluss 
des Kellers und ist die Westwand derselben zur Zeit nicht mehr vorhanden, ein Beweis, dass 
auch hier der Keller spater gegraben wurde als der Erdstall. Die Kammer selbst ist noch 
ziemlich gut erhalten; sie ist 3 -25 m lang, 1*8 m breit, 1*6 m hoch. Uber der Mundung des 
Ganges sind zwei geraumige Nischen und fiihrt aus letzterer ein Luftloch aufwarts. 



HOHENRUPPERSDORF. 

Uber die Entstehung von Hohenruppersdorf im Viertel unter dem Manhartsberg 
berichtet die Sage, dass zur Zeit, als noch dichter Urwald das Land bedeckte, ein Kohlen- 
brenner, namens Rupp, sich hier ansiedelte und sein Gewerbe ausiibte. Nach seinem Namen 
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soil der Ort dann den Namen Ruppersdorf erhalten haben. Urkundlich, und zwar zuerst 
1267, erscheint es unter dem Namen Ruprechtsdorf («Topographie von Niederosterreich», 
IV. Band, Heft 4 bis 6, Seite 356). 

Mit grossen Erwartungen betrat ich mitten im Orte im Hause Nr. 23 einen Keller; 
dort sollte sich, laut Angabe, ein grosser Erdstall langs des ganzen Ortes bis zum Kirchen- 
berg hinaufziehen. Was ich aber fand, waren nur einige Gangstrecken. Aus einer gemauerten 
Kellerwand fuhren knapp neben einander zwei gut erhaltene Gange, 0'5 m breit, 0*6 m hoch, 
auseinander und miinden beide in einen Quergang, der einerseits vermauert, andererseits 
verschiittet ist. 

Veriiess ich einigermassen enttauscht diese Gangreste, so fand ich reichlich Ent- 
schadigung in den iibrigen Hohlen, welche sammtlich ausserhalb des Marktes, doch im 
Ortsrayon, sich befinden. Wenngleich von Kellern aus zuganglich, so liefern die heutigen 
Zugange dennoch einen unwiderleglichen Beweis dafur, dass die Keller spateren Ursprunges 
sind als die kiinstlichen Hohlen. Am Ende eines bei 15 bis 20 m in eine massige Anhohe 
hineinfiihrenden Kellers befindet sich in Manneshohe iiber der So hie, wo die Nei- 
gung zum Kellergewolbe beginnt, eine unregelmassige Offnung bei a (Hdhlenplane, I, Fig. 7). 
Sie vermittelt den Zugang zum Gange b, der durch die zufallige Durchbrechung seiner 
Wandung blossgelegt wurde. Derselbe zieht sich in gewohnlicher Hohe und Breite ein 
Stuck gegen Nordost und ist dort verschiittet. Die Fortsetzung nach Siidwest miindet in 
die 2 m breite und 2*5 m lange Kammer A. Der Gang ist, ebenso wie die Kammer, 
angeschlammt und stark baufallig. Von Interesse sind die am Ein- und Ausgange der 
Kammer alternierenden Tastnischen. Auch in der weiteren Gangfortsetzung befindet sich 
linksseitig eine solche. In der rechten Wand aber ist eine eigenthumlich geformte Nische; 
30 cm hoch, fiihrt sie ebenso tief wagrecht in die Wand und biegt dann, 26 cm :' breit, im 
rechten Winkel um. Da die Aussenoffnung zu dieser Nische kaum 15 cm. breit und hoch 
und ganz unregelinassig ist, so erscheint dieselbe mehr als Aushohlung und sind in der- 
selben Hiebspuren eines spitzen Instrurnentes deutlich sichtbar. Die Gangfortsetzung fiihrt 
nun in die Kammer B; sie ist kreisrund und misst 1*5 /;/. im Durch tnesser. Die Hohe 
diirfte dieselbe gewesen sein; zur Zeit meines Besuches jedoch bildete aus dem Luftloche 
an der Decke herabgerieseltes Erdreich auf der Sohle einen formlichen Hi'igcl. Merkwiirdig 
ist das Deckengewolbe. Um mlch kurz und bezeichnend zu fassen: Der ganze Raum B 
hat ausgesprochene Glockenform, wohl auch ein indirecter Beweis dafur, dass die 
Anlage dieser Bauten nicht planlos gemacht wurde. Die Gangfortsetzung dem Eingange 
gegenuber fiihrt aufwarts und ist verschiittet Der Seitengang c schliesst nach einigen Metern 
ab, der Gang d fiihrt in eine unregelinassig geformte Kammer (C). Es stehen hier die 
Gange in Kreuzform zu einander. 

Im Hintergrunde eines in dieselbe Anhohe hineinfiihrenden Kellers erblickt man in 
seiner Ostwand eine unregelmassige Offnung, a (Hohlenplane, I, Fig. 8), auch hier die 
zufallige Durchbrechung der Westwand der Kammer A. Die Sohle dieser Kammer ist mit 
Lehmblocken bedeckt, welche das Eindringen in den nordwarts fiihrenden Gang b ver- 
hindern; derselbe lasst sich jedoch in seinem Verlaufe durch zwei Unterbrechungen in der 
Kellerwand verfolgen, seine Dimensionen sind jedoch nicht festzustellen. 

Ein einige Meter langes Gangstiick (c) fiihrt aus der Kammer A in einer Kriimmung 
nach Siidwest in die Kammer B. Sie ist verhaltnismassig besser erhalten als A, 1*5 m breit 
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und hoch und bei 3 m lang. In der Siid- und Ostwand befinden sich nahezu gleich grosse 
geraumige Nischen, 40 cm tief, 55 und 45 cm breit und hoch. Auch hier kehrt im Centrum 
der Decke die Glockenform wieder, wenngleich nicht so ausgepragt wie im friiheren Erd- 
stalle. Nun biegt ein aus der Kammer fuhrender Gang (d), 0'6 m breit, 0*9 m hoch, bei 
3 m lang nach Nord um und miindet in einer Breite von kaum 50 cm in die ausserst 
merkwiirdige Kammer C Sie ist schma! und langgestreckt, 3-3 m lang, 1*4 m breit, aber 
nur \'2m hoch. Sie bildet mit dem sie durchschneidenden Gang d eine Kreuzform. Im 
Kreuzungspunkte erhebt sich nun die Decke vorerst glockenformig und verengt sich zu 
einer Offnung von 0'8 m im Durchmesser. Ober derselben treten die Wande horizontal 
zuriick, um abermals nach oben in Glockenform sich zu verengen. In dieser oberen Aus- 
bauchung sind rings im Kreise herum acht nischenformige Vertiefungen angebracht; von 
der horizontalen Basis erhebt sich die Riickwand dieser Nischen bei parallel senkrecht 
stehenden Seitenwanden halbkreisformig nach oben; sie sind durchschnittfich 25 cm tief 
und 20 cm breit; der Durchmesser dieser Ausbauchung betragt 1 m und von Nische zu 
Nische 1*50 bis 1*55 m. Die obere Verengung findet noch eine kurze Fortsetzung durch 
einen senkrecht aufwarts fuhrenden kreisrunden Schacht von 45 cm Durchmesser, der oben 
mit Erdreich verstopft und geschlossen ist. Das Ganze gleicht einer Knppel und ist der 
Anblick hochst ttberraschend. Man vergleiche den Querschnitt der Kuppel zu Gross -Tajax 
in Mahren, Hohlenplane, XII, Fig. 3. s 

An die nordliche Fortsetzung des Ganges d schliesst sich die nach West zuruck- 
tretende Kammer D an; sie hat zwei Nischen und ein Luftloch; leider vergass ich infolge 
der Qberraschung, die mir die Kuppel bereitete, sie auszumessen. Der Gang e miindet 
nach 0-8 m Lange in die von demselben quer nach Siid abstehende Kammer E, die in 
ihrer sudwestlichen Ecke ein Luftloch besitzt. Der Gang e lauft eine Strecke gerade nach 
West und biegt dann nach Siid um. An der Biegung ist eine gut erhaltene Verschluss- 
vorrichtung. Unmittelbar vor dem Gangende ist in der Sohle eine 70 cm lange, 0*5 m 
breite rechteckige Vertiefung, oben mit einem Falze versehen, angebracht Ich halte dafiir, 
dass diese mit einem Brette zu verschliessende Vertiefung spiiteren Ur^prunges ist und 
vielleicht zum Verbergen von Habseligkeiten gedient hat. 

Aus der Wand eines Kellers fuhrt ein gut erhaltener, 60 cm breiter und 80 c/// 
hoher Gang, a (Hohlenplane, I, Fig. 9) in einer Curve, 7 m lang, in die Kammer A. Der 
Eintritt in dieselbe geschieht durch eine rechtwinkelig abbiegende und steil abfallende 
Wendung des Ganges (vergleiche Ober-Sulz, Erdberg in Mahren etc.). Auch die ganze 
Langsrichtung der Kammer ist schief abwarts geneigt. Sie ist auffallend schmal (nur 1*2 m 
breit), dagegen 1*5 m hoch und 3 m lang. An den beiden Langswanden angebrachte- Banke 
lassen nur einen schmalen Durchgang often. Ein 4 m langes Gangstiick fuhrt in die 
grosse, 4 m lange und 2 m breite Kammer B. Die Hohe lasst sich nicht mehr nachweisen, 
denn Giinge und Kammern sind von hier an so verfallen, dass ausser den Langendimen- 
sionen sich keine anderen genau angeben lassen. Einzelne Gangpartien sind so enge und 
niedrig, dass man sich nur miihsam durchwinden kann; auch erschwert der stellenweise 
ganz durchweichte, pfiitzenartige Boden das Vordringen; erst die letzte Kammer ist 
wieder gut erhalten und verhaltnismassig trocken. Aus der Kammer B fuhrt eine kurze 
Strecke nordwarts; ein nordwestlich abzweigender Gang fuhrt in die Kammer C. Sie ist 
zur Zeit nur mehr eine unregelmassige Aushohlung; von regelmassigen Wanden, von einer 
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wohlgeformten Decke keine Spur. Moglich, dass in dieselbe cin Gang einmiindete, durch 
welchen das Wasser eingedrungen, welches die Fortsetzung des Ganges nach Nordost in 
alien seinen Theilen unterwaschen hat Auch die Kammer D ist ganz verfallen. Nun biegt 
der Gang, das schwierigst zu passierende Stuck, nach Nord um und fuhrt in die Kammer E; 
sie ist 3 m lang und 1*5 in breit und hier konnte ich mien endlich wieder aufrichten. Langs 
der Ostwand zweigen nach Nord und Sud Gange in aufsteigender Richtung ab. Der 
Gang nach Nord ist bald verschiittet; der nach Sud fuhrende bildet, so weit er 
sich verfolgen lasst, eine Schlangenlinie und ist schliesslich auch verschiittet Aus der 
nordwestlichen Ecke der Kammer fuhrt eine kurze Gangstrecke aufwarts, biegt nach Nord- 
ost, wieder aufwarts fuhrend, um und ist nach kurzer Strecke verschiittet. Aus der Ecke, 
welche diese beiden Gangtheiie bilden, in der auch eine Tastnische sich befindet, fuhrt 
eine Stufe abwarts in das merkwurdig geformte Karnmerlein F. Der Eingang ist nur 45 an 
breit und 60 cm hoch. Die Eingangswande gehen nach innen in einer Schweifung aus- 
einander und erweitern sich zur Riickwand des Raumes zu 90 cm. Langs der ebenfalls 
geschweiften Riickwand ist an der Sohle eine nur 20 an hohe und breite Sitzleiste 
angebracht Die Hohe des Kammerleins ist 1*2 m, die Tiefe 0'8 m. Ich versuchte 
nun, mich da hineinzusetzen. Den Riicken gekrummt, die Kniee zur Brust hinaufgezogen, 
die Arme vorgestreckt, sass ich oder besser gesagt hockte ich auf der schmalen Sitzleiste; 
eine Wachterkammer scheint hier mithin ausgeschlossen zu sein. Die Wande dieses Raumes sind 
nicht geglattet, sondern iiberall sieht man die tiefen Hiebe des Instrumentes, dessen Schneide, 
wie auch bei den anderen Hohlen, 7*5 an misst Nach den beschrankten Raumverhaltnissen 
konnte das Grabinstrument nur mit einem kurzen Stiele versehen gewesen sein. Diese 
eigenthiimliche halbmondf ormige Kammerform, die jedenfalls absichtlich so gestaltet 
wurde, kommt wiederholt vor und wird sie bei den betreffenden Hohlen erwahnt werden. 
In den grosseren Kammern finden sich an der Decke Luftlocher. 

Auch am hochstgelegenen Punkte von Hohenruppersdorf fiihren an der sudlichen 
Abdachung in den Berg Keller hinein und im Hintergrunde eines solchen wurden durch 
die Anlage desselben die Enden zweier Erdstallgange (a und b) blosgelegt (Hohlen- 
plane, V, Fig. 15). Moglich, dass sie von verschiedenen Seiten in eine Kammer miindeten, 
die durch den Kellerbau zerstort wurde. Der eine Gang (a), nach Nordwest weisend, ist 
theils verschiittet, theils durch die bis hieher fuhrende Kellermauer verengt und unpassierbar. 
Der andere (b) fuhrt in nordostlicher Richtung in eine grosse Kammer (A), die fast ein 
regelmassiges Geviert von 2-47 m Breite und 2*6 m Lange bildet Die Hohe betragt 1*6 m. 
Langs der Nordostwand zieht sich eine Bank hin und aus der Nordwestwand fuhrt eine 
Rohre schief aufwarts. Aus der nordwestlichen Kammerecke fuhrt, eine Stufe iiber der 
Kammersohle erhdht, ein Gang, 0*6 m hoch und 0*8 m breit, in einem Bogen iiber Nord, 
4*3 m lang, in die westlich geiegene Kammer B, die 2 m hoch und L6 m lang ist; da die 
Seitenwande nach riickwarts auseinander streben, so ist die gerundete Nordwand breiter 
als die Siidwand. In der nordostlichen Ecke befindet sich eine 0*6 m breite, von der Sohle 
bis iiber die Mitte der Wand sich erhebende Nische. Aus der Mitte der Siidwand fuhrt 
ein 0*7 m breiter, 1*2 m hoher Gang aufwarts in eine siidlich gerichtete Langskammer mit 
einem Luftloche im siidostlichen Theile der Decke. In der Mitte der Ostwand mundet der 
eingangs erwahnte Gang a in aufsteigender Richtung ein, fiihrt dann aus der Westwand, 
in der iiber der Gangwolbung eine Lichtnische angebracht ist, mehrere Meter lang gerade 
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nach Nordwest, biegt dann im stumpfen Wtnkel abfallend nach Sudwest um und endet 
dort nach kurzer Strecke bei der Kellermauer. 

Diese von mir erforschten kunstlichen Hohlen befinden sich, ausser der schon 
erwahnten im Markte, im Keller des Herrn Karl Gindl, ferner «im Hausgarten» Nr. 70, 73 
und 1 59, sammtlich aus Kellern zuganglich, letzterer in der Richtung gegen die Kirche. 

ALT-HOFLEIN BEI BOHMISCHKRUT. 

Dr. August Hartmann erzahlt in «Unterirdische Gange in Bayern und Osterreich» 
gar wundersame Geschichten und Sagen von Hohlen, die in Hiigeln sich hinziehen; so 
zum Beispiel: «G6ttersdorf liegt auf einem kunstlichen 55 Fuss hohen Hiigel. Die unter- 
irdische Schlosskapelie mit sieben Nischen, will die Sage, sei ein Heidentempel gewesen»°. 
Das Kirchlein Stephansbergham « stent einsam auf einem Waldhugel». Im Inneren des 
Kirchleins gilt «als Hauptmerkwurdigkeit ein rechts von dem armlichen Hochaltarchen 
befindliches rundes Loch, das, 2'/a Schuh im Durchmesser, nicht gemauert (!), durch die 
lockere Erde in den Boden hinabgeht Aus dieser Offnung steigen nachts nach dem Gebet- 
lauten kleine Mannlein herauf, treiben ihr Wesen im Innern des Kirchleins und verlieren 
sich mit dem ersten Schalle der Morgenglocke wieder durch dasselbe. Man sieht auch das 
Kirchlein nachtlich ofters beleuchtet. Auch diirfe der steinerne Boden nie gefegt oder 
geputzt werden, da derselbe auf eine unerklarliche Weise immer sich'selbst rein erhalt» 2) . 
Diese und ahnliche Sagen, im Werke des bayrischen Forschers erwahnt, kamen mir in den 
Sinn, als ich die Hohlen im Schosse des Kapellenberges zu Alt-H6flein durchforschte. 

Am Ostende des Ortes erhebt sich unscheinbar der Kapellenberg, ein naturlicher, 
kiinstlich bearbeiteter Hiigel, Die verhaltnismassig grosste Abdachung ist an der Siid- 
und Westseite, wahrend er gegen Ost und Nord durch Wall und Graben von dem sich 
verflachenden Gelande getrennt ist. Den Durchmesser der kreisformigen Oberflache des 
Hiigels, auf dem die Kapelle steht, habe ich mit 30 m gemessen. Dass die Anlage pra- 
historisch ist, beweisen auch die Scherben von Gefassen, die ich von der Oberflache auf las, 
darunter ein durchlochtes Stuck einer Gefasswandung. 

In diesen Hiigel hinein warden Keller gegraben und dies fuhrte zur Entdeckung der 
kunstlichen Hohlen. So fiihrt auch ein Keller aus dem Graben sudwarts in den Hiigel hinein 
und an zwei Stellen, links in einem Seitenstollen des Hauptkellers und am Schlusse des 
letzteren, steigt man mittelst einer Leiter zu Offnungen an der Kellerdecke empor, die nun- 
mehr den Eingang zu den Hohlen vermitteln. 

Betreten wir zuerst die Hohle am siidlichen Ende des Hauptkellers (Hohlen plane, I, 
Fig. 2). Ein rundes, 0*5 m im Durchmesser haltendes Loch fiihrt senkrecht aufwarts und 
miindet in den von Nord nach Slid gerichteten Gang a und zwar gerade in der Mitte 
des Ganges, der in seiner Strecke nach Nord, wie nach Slid, 1*8 m lang ist. Die siidliche 
Strecke ist 0*6 m, die nordliche 0*8 m breit, die Hohe betragt 1*2 m. Westlich von der 
Einmiindung tritt eine Wachternische in die Wand zuriick, sie ist aber nur 0*9 m hoch und 

9 2j Separat-Abdruck (Seite 17) aus «Beitrage zur Anthropologic, Ethnologic und Urgeschichte Bayerns», Band VII, 
Miinchen 1887. 
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besitzt ruckwarts eine 0'3 m breite und 0'5 m hone Sitzbank. Daraus geht hervor, dass, 
analog anderen Hohlen, zurn Beispiel Mi'mzkirchen in Oberosterreich, der senkreclite 
Schlupfgang in eine untere Partie der Hohle gefiihrt hat, die durch die Kelleranlage zer- 
stort wurde und vermuthlich in Verbindung mit dem in einiger Entfernung befindlichen 
nordostlich gelegenen Theile der Hohle stand, in dem ich keinen eigentlichen Eingang 
entdecken konnte. 

Der Gang a miindet in den Hauptgang b. Gleich bei seiner Ausmiindung ist rechts 
in der Strecke gegen West eine Tastnische angebracht. Der Gang ist hier ebenfalls 0*6 m 
breit und miindet am westlichen Ende in die gerundete Kammer A, 1*2 m breit und lang, 
sowie hoch; in der Mitte dieser Strecke befinden sich, gegeniiberliegend, zwei Ausweich- 
nischen, die ganze Hohe des Ganges einnehmend, 0*6 und 0*5 m tief. Im weiteren Ver- 
laufe biegt der Hauptgang b in einer Schweifung nach Slid um, besitzt linksseitig eine 
0*8 m tiefe Ausweichnische und vor dem Ende rechts eine nischenartige Einbuchtung. Auf- 
fallend sind hier die schon geformten dreieckigen Lichtnischen, wie sie am Plane mar- 
kiert sind; sie sind bedeutend grosser als die gewohnlichen runden Lichtnischen, beilaufig 
15 cm hoch und an der Basis 10 c/// breit und tief. 

Zurn siidlichen Ende biegt der Gang b im scharfen Winkel nach Sudost um und 
ist an dieser Biegung die Vereinigungsstelle mit einem vom Plateau des Kapellenberges in 
die Tiefe fuhrenden Gange, der jedenfalls der urspriingliche Eingang war und schief 
abwarts geneigt in die Tiefe fuhrte; es diirfte diese Eingangsstelle so ziemlich in der Mitte 
des Plateaus gelegen sein. Zurn Beginne der siidostlichen Gangstrccke ist an der Decke 
ein Luftloch und an der Wand eine Tastnische, denen sich im Verlaufe des Ganges mehrere 
rechts und links anreihen. Nach einer kurzen Strecke gelangt man zur Kammer B. Ihr 
Eingang ist- 1 m breit und lang, die Kammer selbst 1-2 in tief und breit, 1*5 m hoch und 
ruckwarts gerundet Fast gegeniiberliegend ist der li m breite und lange Eingang zur 
Kammer C, die ebenso geformt ist wie die Kammer B; im weiteren Verlaufe ist wieder 
ein Luftloch an der Gangdecke. Der Gang erweitert sich nun etwas und wieder gelangt 
man rechtsseitig in die grossere, tonnenformige Kammer D, deren Eingang - 8 m breit 
und 1*3 in lang und ebenso hoch ist. Die Kammer selbst ist bei 2 m lang und 1*5 m 
hoch und besitzt in der Ostwand eine kleine Nische. Dieser Kammer ebenfalls nahezu 
gegenuber ist linksseitig in der Gangwand eine seichte Einbuchtung, der nach kurzer 
Strecke eine offene Kammer oder Nische in Rechteckform rechtsseitig folgt; sie ist 0*8 m 
breit, li /// tief und 1*3 m hoch in der Hohe des Ganges. An der Gangdecke bemerkt 
man wieder ein Luftloch. Dann folgt im Laufe des Ganges wieder linksseitig eine gerundete 
Ausbuchtung, 0*97 m breit, 0*6 m tief und 1*3 m hoch, und von hier biegt der Gang 
direct nach Ost um, wo er in Gabelform endet. Das sudwarts gerichtete Ende ist gerundet, 
1'7 m tief, 1 m breit und hat rechtsseitig eine Nische; das sudostliche Ende ist 1*4 m tief, 
1 m breit und besitzt zurn Schlusse eine Nische in der Breite des Gangendes, - 2 m breit 
und - 3 m hoch. Unmittelbar vor diesem zweitheiligen Gangende sieht man eine gegen 
Nordost weiterfuhrende Gangstrecke, die verschlammt und infolge dessen unpassierbar ist. 
Dies der eine Theil der Hohlen im Kapellenberg. Eine zweite Serie Gange und 
Kammern befindet sich nordwarts der eben beschriebenen und ist dieser Theil von dem- 
selben Keller aus, und zwar gleich in der Nahe des Einganges zuganglich. Abermals 
muss man mittelst einer Leiter zurn Kellergewolbe emporsteigen, wo sich eine unregel- 
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massige, durch das Kellergraben entstandene Offnung befindet, einmundend in die Sohle 
eines Erdstallganges, der oberhalb des Kellers sich hinzieht. 

Dieses Hohlensystem besteht aus zwei Oangpartien von fast gleicher Lange, die 
von ihrem Vereinigungspunkte im rechten Winkel auseinander gehen. Der eine Gang zieht 
sich, 9 m lang, gerade nach Sudwest und endet mit einer rondeauformigen Kammer, 
1*8 m tief, 1*3 m breit und 1*5 m hoch. Die riickwartige Rundung tritt in ihrer oberen 
Halfte in Nischenform 0*8 m zuruck, indem die Riickwand, 1 m vom Eingange entfernt, 
ebenso hoch senkrecht abfallt In einer Entfernung von 3-4 m von dieser Kammer eroffnet 
sich in der Westwand des Ganges der Eingang zu einer Kammer; doch ist dieser Eingang 
nicht, wie bei dem ersteren Systeme, verengt, sondern es steht die Kammer in ihrer ganzen 
Breite offen, Diese betragt 1*2 m; im Hintergrunde verengt sie sich zu 1 m Breite. Die 
ganze Kammer ist 2*4 in tief und schliesst geradlinig ab; doch auch hier steigt die 
Riickwand, 1*9 m vom Eingange entfernt, senkrecht empor und tritt im oberen Theile in 
der ganzen Breite der Kammer, 0*5 m tief, nischenformig zuruck. Hier kann man deutlich 
die oft gemachte Erscheinung beobachten, dass die Kammer nicht direct, sondern in der 
Declination nach Nord weiset. Im weiteren Verlaufe des Ganges sind zwei Lichtnischen 
an der Westwand zu beobachten und zurn Beginne eine kammerartige Vertiefung, an der 
Riickwand eingestiirzt; es mag hier einst der Zugang gewesen sein, wenn nicht vielleicht 
durch die Kelleranlage die einstige Verbindung mit dem erstbeschriebenen Hohlensysteme 
zerstort wurde. 

Im vorderen Drittheile der Ostwand ist in derselben eine offene Kammer, 1*5 m 
breit und bei 2 m tief, jedoch ohne Nische im Hintergrunde. Man kann in all diesen 
Raumlichkeiten bequem aufrecht stehen. Der nach Siidost abzweigende Gang ist ebenfalls 
9 m lang, biegt aber nach 5 '4 m Lange im Halbkreise nach Sud urn und mi'mdet in eine 
1*4 m breite und tiefe, ovale Kammer. Vor derselben bemerkt man in den Gangwanden 
eine Verschlussvorrichtung. 

In einiger: Entfernung vom Beginne dieses Ganges ist rechts ein Seitengang, einige 
Meter tief, zu beobachten. Da derselbe jedoch riickwarts abschliesst, so diirfte auch hier 
der urspriingliche Eingang nicht gewesen sein. 

Wie mir mitgetheilt wurde, sind auch in anderen Kellern, die in den Kapellenberg 
gegraben wurden, Gauge und Kammern angetroffen worden. 



POYSDORF. 

Von Alt-Hoflein fiihrt der Weg iiber Bohrnischkrut und Walterskirchen nach Poys- 
dorf im Viertel unter dem Manhartsberg. Auch in diesem schon gelegenen Markte fand 
ich Hohlen und zwar zuganglich aus einem Keller, der an der Briinnerstrasse liegt, die aus 
dem Orte neben dem Kirchenberge zurn Friedhofe emporfuhrt Der Keller gehort dem Herrn 
Mathias Haimer von Poysdorf. Es erinnert dieses Hohlensystem in seiner Anlage an die 
verfallene H6hle von Zistersdorf, indem auch hier Gange und Raumlichkeiten im Innern 
des Bergriickens iibereinander emporsteigen und auch ziemlich zerstort sind. 

Aus dem Keller fiihrt ein Gang in aufsteigender Richtung gegen Ost, biegt im 
rechten Winkel nach Slid, dann abermals nach Ost urn; nun wendet er sich wieder im rechten 
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Winkel nach Nord, beschreibt eine Curve und mundet in der sudwestlichen Ecke einer von 
Nord nach Slid gelegenen, 3 m langen Kammer, die lings der Nordwand eine Sitzbank 
besitzt. Knapp neben dieser Einmiindung fuhrt ein Gang aus der Sudwand eine Strecke 
nach Siid und biegt im Winkel nach Sudwest, wo er verschiittet ist. Ebenso fuhrt ein Gang 
aus der siidostlichen Kammerecke steil aufwarts nach Siidost, biegt zweimal im rechten 
Winkel um, ist oben verschiittet und hat an der Biegung die charaktcristischen Tastnischen; 
ich vermuthe hier den urspriinglichen Eingang von aussen. Audi aus der nordwestlichen 
Kammerecke fuhrt neben der Sitzbank ein Gang in einer Krummung in cine gegen Nord 
gelcgene Schlusskammer, die verhaltnismassig arn besten erhalten ist; sic ist 2*5 m lang, 
1*7 in breit und bei 1*5 m hoch; sie besitzt in der sudwestlichen Ecke eine Gerath nische 
und an der Decke nebeneinander zwei Luftlocher. 

Die Raumlichkeiten waren alie feucht, schmierig und infolge der Steilheit der Gange 
schwer zu passieren. 

Ausserhaib des Marktes, circa 2 km gegen Ost, in der Nahe der dorttgen Ziegel- 
werke, ist ein Hohlweg, in welchem sich ebenfalls ki'mstliche Hohlen befinden. 

Der Gang a (Hohlenplane, V, Fig. 18) fuhrt in gewohnlidien Dimensionen, 0'6 in 
breit, 6 m lang, gerade von Ost nach West und mundet in die geraumige Querkammer A, 
die von Nord nach Siid 4 m lang, 2*5 m breit und 1*5 m hoch ist Im Centrum der Decke 
ist ein Luftloch und in der Nordwand, unter der Decke, eine 0*0 /// breite und 0*2 m tiefe 
Nische; dem Eingange gegenuber befindet sich eine gegen West gerichtete Langskammer (B), 
3*7 m lang, 1*5 m breit und 1*3 in hoch, mit Sitzbanken an beiden Seiten und einer 0*7 m 
breiten und 0*3 in tiefen Nische in der Riickwand. Audi hier ist in der Mitte der 
Decke ein Luftloch; Gang und Kammern bilden hier eine Kreuzform. Dieselbe k'ehrt 
wieder in der Fortsetzung des Ganges b aus der Sudwand der Kammer; dieser fuhrt 
gerade nach Siid, ist 0*7 m breit, wird nach 0*6 m Lange rechts und links von gleich- 
geformten Ausweichnischen durchkreuzt und mundet dann nach 0*6 m Lange in eine 
Gabelung, indem der Gang nach Sudwest und Siidost sich theilt In der Ecke der Gang- 
abzweigung ist eine Lichtnische. Nach Sudwest fuhrt der Gang c, 0*6 m lang, in eine an 
der Riickwand gerundete Kammer; sie ist 2 in tief, 1*5 m breit und 1*3 m hoch. Die 
si'idostliche Gangabzweigung d fuhrt nach 0*6 in Lange zu einer in die Nordostwand des 
Ganges eingegrabenen Sitz-, respective Wachternische von 0*8 m Tiefe und 0*6 m Breite, 
mit einer Tastnische linksseitig des Einganges; von da an macht der Gang d eine Biegung 
nach Nordost und mundet nach 5 m Lange in der Nahe des Einganges ins Freie. 

Unweit von dieser Hohle fuhrt ein Gang aus der Westwand des Hohlweges eben- 
falls in die Tiefe, mundet nach 5*6 in Lange in eine 3 m lange und 1*8 in breite Kammer, 
die im Hintergrunde sich verengt und ein Stuck eines Ganges erkennen lasst, der aus der 
Westwand nach Nordwest fuhrt, aber nach kurzer Strecke verschuttet ist. Hier moge gleich 
erwahnt werden eine mir schon im Jahre 1884 zugekommene Nachricht von dem benachbarten 
Herrenbaumgarten. «Zahlreiche Erdstalle befinden sich in einem Hohlwege in einem Walde 
nachst Herrenbaumgarten im Viertel unter dem Manhartsberg. Dieselben sind noch nicht 
erforscht». 

Diese Nachricht stammt von Herrn K. Haidvogel, Mitglied des Vereines fur Landes- 
kunde in Niederosterreich. Ich fand aber leider keine Gelegenheit, diese Erdstalle kennen 
zu lernen. 
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ERDBERG. 

Von Poysdorf fiihrt die Strasse in siidlicher Richtung nach Erdberg in Niederoster- 
reich im Viertel unter dem Manhartsberg. Auch hier fand ich Hohlen und zwar im 
sogenannten «Toifweg», der alien aufgelassenen Strasse nach Poysdorf, und, wenngleich 
nur in Bruchstiicken, sind sie doch in ihrer Art interessant. Erdberg, in der altesten Schreibung 
«Ertpurch», ist ein sehr alter Ort. «Hier wird dies durch die Thatsache bestatigt, dass der 
Erdaufwurf (tumulus, Ertpurch) heute noch besteht, dessen altdeutscher Name auf den Ort 
(ibergieng». Es wird urkundlich in der Dotationsurkunde des Bischofs Altmann von Passau 
fur Gottweig 1083 und spater 1180 in einer Schenkung an Kloster Neuburg erwiihnt («Topo- 

graphie von Niederosterreich», Band II, Heft 11 
und 12, Seite 672). Im Hintergrunde eines als 
Keller benutzten Raumes, der gegenwartig dem 
Anton Wiesinger, im Hause Nr. 87, gehort, zeigt 
sich in der oberen Halfte der Riickwand desselben 
eine unregelmassige Offnung. Es ist dieselbe eine 
durch Zufall entstandene Blossiegung eines Erd- 
stallganges. Dieser verlauft in einer kleinen Curve 
von Siid nach Nord und verbindet zwei grosse, 
aber stark verfallene Kammern. Sie sind 3 m lang 
und 2 m breit. Aus der siidlichen Kammer fiihrt 
ein verschiitteter Gang siidwarts, die Decke hat ein 
Luftloch, aus der Westwand fiihrt eine Rohreschief 
aufwarts und in der Ostwand ist eine kleine Ge- 
rathnische angebracht. Auch die zweite Kammer 
hat ein Luftloch an der Decke und aus derselben 
fiihrt ein verschiitteter Gang westwarts, vermuth- 
lich auch durch eine oder mehrere Kammern, da 
die Ausmiindung dieses Ganges in einem Seiten- 
theile des Kellers erkennbar ist Diese verschiittete 
Strecke ist in gerader Linie 10 m lang. Beide 
Kammern bieten bis jetzt ein Unicum und zwar 
in der eigenthumlich symmetrisch angelegten Form 
der Gerath- und Liehtnischen in den Kammer wan den, aus den en der Gang weiter- 
fuhrt (siehe Fig. 10). Unmittelbar iiber der Rundung des Ganges, im Centrum der Wand, 
befindet sich die scharf ausgepragte Lichtnische; rechts und links oberhalb des Ganges ist je 
eine Gerathnische in Form eines Kreisausschnittes angebracht, bei dem die zur Decke ver- 
laufende Rundung der Kammer das Kreissegment bildet. Die anderen Nischenwande stehen 
im rechten Winkel zu einander. Diese regelmassige Gestaltung der Kammerwand bildet, ich 
mochte fast sagen, eine architektonische Schonheit. Es sind in Erdberg noch mehrere andere 
Erdstalle; ich sah davon nur verschiittete Gangstrecken und diese sind nicht mehr zugang- 
lich, Sie befinden sich alle in nachster Nahe der «Ertpurch», die selbst durch Keilergange 
ganz unterminiert ist. In dem benachbarten Wilfersdorf sollen auch Erdstalle sein; der 
Besitzer aber, an den ich gewiesen wurde, verweigerte mir den Eintritt in dieselben. 




Fig. 10. Hohle zu Erdberg- in Niederosterreich. 
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MISTELBACH. 

Von Wilfersdorf im Viertel unter dem Manliartsberg fiihrt die Strasse westwards 
nach Mistelbach. Dort soil einst im Westen ausserhalb der Stadt ein Erdstall rait mehreren 
Kammern bestanden haben; er ist nicbt mehr zuganglich. Dagegen fand ich im Schosse 
des die Stadt und Umgebung beherrschenden Kirchenberges, auf dessen Plateau Herr 
Dr. M. Much ein Erdwerk constatierte, ausgedehnte Oangreste. Auch hier soil sich nach 
der Oberlieferung der Hohlenbau weiter nach Siidost erstreckt haben. Zur Zeit sind an 
der Stelle desselben geraumige Kellerpartien. 

Am Fusse des erwahnten Berges steigt man in einen Keller hi nab, der den 
P. P. Barnabiten gehort, und in dessen nordlichen Ende beginnt ein Gang, der - 6 m breit 
und 1 m hoch bei 7 m lang steil aufwarts in den Schoss des Berges hineinfiihrt; in diesem 
Gangtheile ist eine Tastmsche. Nach einer 2 m langen, wieder ziemlich steil abwarts- 
fiihrenden Strecke gelangt man zu einem westwarts abzweigenden Seitengange; er ist zum 
Beginne gut erhalten, 0*55 m breit und li5 m hoch und fallt 13 m lang sanft ab. In 
dieser Strecke ist linksseitig in der Hone, wo die Wolbung beginnt, eine schmale, lang- 
gestreckte Rinne (vergleiche Maigen, Glaubendorf etc.) und ist auch hier rauchgeschwarzt, 
diente also zur Aufnahme eines Beleuchtungsgegenstandes. Nun beginnt der Gang 
immer enger und niedriger zu werden, wendet sich in einer Bogenlinie horizontal ver- 
laufend nach Nord und findet nach einer Gesammtlange von 22 ///, sein Ende. Es scheint 
hier die Arbeit eingestellt worden zu sein; doch ist auch die Moglichkeit, dass der Gang 
eingesunken, nicht ausgeschlossen. Der Hauptgang setzt sich, 1*2 m hoch, nach Nordost 
etwas abfailend, noch 7 m lang fort und ist zum Schlusse vermauert. Die Fortsetzung 
soil bis zur Hohe des Berges fiihren und dort in die Rosaliakapelle rnunden: Die Ver- 
'mauerung soli aus neuerer Zeit stammen und von der Kapelle aus geschehen sein, aus 
der man auf breiten Stufen in die Tiefe stieg. 



ASPARN AN DER ZAYA. 

Westlich von Mistelbach liegt Asparn, ein Markt mit einem Schlosse und Minoriten- 
kloster. Wenngleich ich in Asparn selbst keinen Erdstall gesehen habe, ist doch hier das 
Vorhandensein eines solchen urkundlich verbiirgt So ist, nach einer Mittheilung 
des verstorbenen Pfarrers, Herrn j. Maurer, im Urbarium von Asparn zu lesen: «1577 Hans 
Eder dient von einem halben joch Acker auf den Erdstollen, Georgi 2 dl». Was 
hier urkundlich erscheint, hat mir im Jahre 1893 der hochwiirdige Herr P. Ludwig Plassl 
von Asparn bestatigt, indem er schrieb: «Im Burgfrieden von Asparn an der Zaya lieisst 
eine Ried «Erdstalle», im Volksmunde «Erdstallen» oder « bei den Erdstall» oder «bei den 
Erdstollen » genannt. Die Benennung muss sich wohl auf Miner bestandene <Erdstallen» 
beziehen, wovon aber vorderhand keine bekannt sind. Sie sind bereits in Vergessenheit 
gerathen. Auf dem Acker des J. P. Klampfl hier wurde vor einigen Jahren ein solcher 
Erdstalleingang entdeckt, aber nicht weiter verfolgt und wieder verschilttet. Bei der hiesigen 
Burg bestand bis in die Fiinfziger -Jahre ein Tumulus, der zur Zeit bis auf den Sockel 
abgegraben ist. Ein unterirdischer Gang zeigte sich dadurch in der Nahe der Burg, 
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dass em grosses Stuck einfiel und den Gang offenlegte, welchen man aber zufullen musste 
wegen Passagehinderung. Diese Strecke befindet sich zwischen der Burg und der Pfarr- 
kirche». Die «Topographie von Niederosterreich», II. Band, Heft 2, berichtet auf Seite Q\ 
iiber «das hohe Alter des Ortes> und erwahnt: «Im IX. Jahrhundert ubte das Bisthum 
Passau hier Missionsthatigkeit ;>. 

Herr P. Plassl berichtete aber noch iiber andere kiinstliche Ho til en und Tumuli 
in der Nahe von Asparn. -In der Oemeinde Schlctz ist tin grosser unlmnlisclier < ianf; 
entdeckt worden . . . Der Gang befindet sich unter einem Aeker, sltir/le ein und miiv.lr 
theilweise verschuttet werden. In Hiittendorf befindet sich ein Tunuilus, unter wclclieui 
sich ein Keller befindet. In All man ns ist ein kiinstlich zugerichteter Berg mil Wallgrabeii, 
der «Burgberg» oder auch «Simperlberg,> genannt. In Zwentendorf an der Zaya befindet 
sich der sogenannte *Beinberg», vermuthlich eine alte Grabstiitte, wo man Gebeine land, 
daher der Name; die ganze Ried hat den Namen im Beinern ■>. Im Dorfe selbst zeigten 
sich unterirdische Gange. In Eichenbrunn hat man unterirdisehe Stollen gefunden». Diese 
gCitigen Angaben beweisen, wie zahlreich im Viertel unter dem Manhartsberg die kiinst- 
lichen Hugel und kunstlichen Hohlen sind. Ich selbst habe in dem zwischen Erdberg und 
Mistelbach gelegenen Eibesthal auch Reste von einer kunstlichen Hohle gefunden, einige 
Kammern mit Nischen und Gangresten in gewohnlichen Dimensioned 



OAUBITSCH. 

Wandert man durch das Zayathal westwarts, so gelangt man iiber Gnadendorf in das 
nordwarts davon gelegene Gaubitsch im Viertel unter dem Manhartsberg. < Der Markt 
Gaubitsch ist sehr alt und zahlt zu den ersten Ansiedelungen jenseits der Donau in der 
Zeit der Babenberger. Colonnen des Bischofs von Passau waren es, die sich hier nieder- 
liessen, wie denn auch dieser der Lehensherr der St. Stephan geweihten Pfarrkirche war». 
(«Topographie von Niederosterreich», II. Band, Heft 5 und 6, Seite 333. Urkundlich erscheint 
es nach Meiller Babenb. Reg., Nr. 17, Seite 33, zuerst erwahnt am IS. Mai 1147.) 

Ostlich des langgestreckten Marktes zieht sich eine Berglehne hin, deren Westseite 
stellenweise schroff abfallt. In dieser befinden sich kiinstliche Hohlen. Es wurde mir am 
Fusse des Berges ein verschiitteter Eingang zu einem grossen Erdstall gezeigt; der 
Zugang ist also hier unmittelbar von aussen, ohne Vermittlung eines Kellers. Ich fand 
nicht Zeit und Gelegenheit, ihn offnen zu lasscn. Ein zweiter Erdstall zeigte ebenfalls nur 
Bruchstiicke. 

In seiner Art grossartig ist dagegen der auf Hohlenplane, II, Fig. 2, verzeichnete 
Erstall, Herrn Martin Gross gehorend. Auffallend sind hier die ausserordentlich grossen 
Raumlichkeiten und staunend fragt man sich wieder, welche Millie hat es gekostet, das 
viele Erdreich durch die niedrigen und schmalen Gauge hinauszuschaffen! Genau iiber- 
einstimmcnd in Form und Art der Anbringung erscheinen auch hier die Verschlussvorrich- 
tungen etc. und was hier besonders auffallt, sind die zahlreichen Lichtnischen, die sammtlich 
an der Decke stark ziegelroth gebrannt sind. 

Am Fusse des erwahnten Hiigelriickens betritt man einen, zu einem Keller erwei- 
terten, stellenweise untermauerten Raum. Die ganze Gestaltung spricht dafiir, dass sich die 
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Kammern nicht bis zum Beginne des gegenwartigen Kellers erstreckt haben, denn im 
Hintergrunde desselben, rechts, befindet sich eine blossgelegte Kammer (B) und gleich 
zum Beginne des ursprtinglichen Einganges (a) ist ein Verschluss und eine Tastnische. 
Eine solche ist auch am Ende desselben an der gegenuberliegenden Seite. Nun theilt sich der 
Gang nach rechts und links und fiihrt beiderseits abwarts. Der Gang a fiihrt nordostwarts 
in eine gut erhaltene Kammer (A) von 3*3 m Lange und 2 m Hone; in dieser befindet 
sich an der Siidwand eine Lichtnische, Der aus dem Raume fiihrende Gang zeigt wieder 
einen Verschluss und fiihrt in die erwahnte Kammer B. Der nach Nordwest abzweigende 
Gang b war verfallen und zwar in der Art, dass die linke Seitenwand sich losgelost und 
in den Gang hinein geneigt hatte. Mit vieler Mtihe erzwang ich mir den Durchgang und 
gelangte in die verfallene Kammer C und von dieser, abwartskriechend, in die Kammer D, 
die wieder gut erhalten war. Auch diese Kammern sind sehr geraumig. 

Die siidostlich gerichtete Fortsetzung des Hauptganges a bildet eine Krummung und 
fallt in die Tiefe ab. In diesen Gangtheil miindet von Slid mit starkem Gefalle ein ver- 
schiitteter Gang (c). Ihm gegentiber sind in der Gangwand zwei Lichtnischen ubereinander 
angebracht und die Einmiindung des Ganges zeigt wieder einen Verschluss. Der Gang a, 
der durchschnittlich 0'6 m breit und 0'8 m hoch ist, bildet in seinem weiteren Verlaufe 
eine Schlangenwindung und zweigen aus ihm die Kammereingange ab. Die erste, stark 
verfallene Abzweigung fiihrt in einer Schweifung in die nordostlich gelegene Kammer E, 
die 3 m lang, 2*2 in breit und 2 m hoch ist; zu Beginn und zu Ende des Einganges sind 
die charakteristischen Tastnischen angebracht Sie hat an der Decke ein Luftloch und eine 
schmale Sitzbank langs der Nordwestwand. Ein 1-5 m langer Gang, mit einer Tastnische 
versehen, yermitteft die Verbindung mit der Kammer F, die Im lang und hoch und 1*8 m 
breit ist und eine Lichtnische besitzt. 

Der zuerst in einer Curve nach Siidost, dann nach Nordost fiihrende Gang a ver- 
engt sich zu 0*5/?/ Breite; linksseitig befinden sich drei Nischen, von denen die mittlere 
eine Licht-, die anderen zwei Tastnischen sind. Der hier nach Siidwest in die Kammer G 
abzweigende Gang ist 2 m lang und ist unmittelbar iiber der Wolbung desselben im 
Gange a eine Tastnische angebracht. Die Kammer G ist 3 m lang und 2 m breit und 
besitzt in der Riickwand eine grossere Nische, in der gegenuberliegenden eine Tastnische. Vor 
dem Eingange befindet sich rechtsseitig im Hauptgange tief eingeschnitten ein liegendes 
Kreuz in Form der romischen Zehnzahl. In kurzer Entfernung fiihrt ein Seitengang in die 
siidostwarts gelegene Kammer H; sie ist 2*4 m lang und in der Riickwand ist wieder ein 
Kreuz, wie im Gange, eingeschnitten, dessen obere Balken 10, die unteren 25 und 30 an 
lang sind. Zudem ist in der Nordwand ein von einem spitzen Instrumente herrtihrender 
Hieb sichtbar und iiber demselben erscheint der Loss rothgebrannt; es war also in dieser 
Vertiefung ein Leuchtkorper eingesteckt worden, Der Zugang zur Kammer I ist sehr stark 
verfallen und gleicht nur mehr einer schmalen Querspaite. Einige Begleiter, die aus Neugierde 
tapfer mitgekrochen waren, wagten es nicht, mir da hinein zu folgen. Die Kammern I und K 
sind ausserordentlich gross, so gross, dass das Kerzenlicht die Raumlichkeiten in ihrer Ganze 
kaum zu erleuchten vermochte. Die Kammer I ist iibrigens sehr stark verfallen, besser ist 
die Kammer K erhalten. Beide besitzen Luftlocher an der Decke und sind in ihrer Lage 
nach Nordost gerichtet. Aus der Kammer K fiihrt ein mit einer Tastnische versehener Ver- 
bindungsgang in die nach Siidost gelegene Schlusskammer L. Die Riickwand zeigte fol- 
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gende Einkerbungen. Oben links ein liegendes Kreuz in der Form wie die schon erwahnten, 
mit einem Langsstriche zwischen den unteren .Balken; rechts davon, unterhalb desseiben, 
ein kleineres, stehendes Kreuz; wieder davon rechts eine grosse Strichgravierung in Form 
einer Pfeilspitze und links davon, unter dem grossen Kreuze, in schiefer Richtung von links 
nach rechts aufsteigend, fiinf kleine pfeilspitzenformige Einkerbungen. Diese Gravuren 
nehmen den ganzen mittleren Raum der Riickwand ein, Ob sie etwas bedeuten, ob sie 
Spielerei sind, ich weiss es nicht, erwahne aber das Gesehene. 



KLEIN-BAUMOARTEN. 

Einen auffallend regelmassig angelegten Bau fand ich in Klein -Baumgar ten iin Viertel 
unter dem Manhartsberg, einer Filiate, zur Pfarre Gaubitsch gehorig. Audi dieser ist von einem 
Keller im Hatise Nr. 30 des Johann Seidl aus zuganglich und so recht eigentlich ein Beweis 
gegen die Ansicht, dass die Hohlen erst von dem Keller aus als Zufluchtsstatten gegen 
Schweden, Kurutzen etc. angelegt wurden, indem eine Kammer ganzlich, eine zweite theil- 
weise durch die Anlage des Kellers demoliert wurde. In letzterer war zur Zeit rneines Besuches 
ein grosses Fass eingelagert, das den Kammerraum ausfiillte. Zudem liegt die Sohle des 
Kellers ein bedeutendes Stuck- tiefer als der Hohlenbau, in welchen man am Ende des 
Kellers durch den noch erhaltenen Eingang a der demolierten Kammer (Hohlenplane, II, 
Fig. 6) emporsteigt. Derselbe nuindet in den Hauptgang b, der, 14 m lang, sanft von Nord- 
ost nach Sudwest emporfuhrt. Die Breite des Ganges betragt, mit Ausnahme eines kurzen 
Stiickes, auf welches ich noch zuruckkomme, 0*6 m, die Hohe 1 m, Nach Nordost mich 
wendend, erreichte ich nach L5 m Lange des Ganges die Kammer A. In vofler Breite, 2 m, 
steht sie offen und fiihrt 2*5 m tief zuriick, die gleiche Hohe innehaltend. Die Nordost- 
wand ist mit einer kleinen Nische versehen. Diese Kammer ist die am besten erhaltene, 
die iibrigen sind mehr oder weniger verf alien und besitzen gegenwiirtig mehr ovale Form, 
indem die Kammerecken nur mehr theilweise erhalten sind. Ein 1 m langes Gangstuck 
fiihrt noch weiter nach Nordost und schliesst senkrecht abfallend. Da hier in der Wand 
zahlreiche Hiebspuren zu sehen sind, so liegt die Vermuthung nahe, dass der Gang noch 
fortgesetzt werden sollte, die Arbeit jedoch unterblieb; dafiir spricht auch die Lichtnische, 
die am Ende des Ganges sich findet. 

Auffallend sind hier die vielen Verschliisse; so war der Gang unmittelbar vor der 
Kammer A abzuschliessen. Auch Tastnischen finden sich viele, so in der Sudwand des 
Ganges bis zur Kammer B zwei, deren letztere unmittelbar beirn Eingange in die Kammer. 
Vor dieser ist abermals ein Verschluss. Die Regelmassigkelt des Baues zeigt sich auch in 
der Lange der Kammereingange; sie differieren nur minimal, 1 m zu 1*2 m. Die Breite 
der Eingange betragt ebenfalls durchschnittlich 0*6 m, doch sind sie etwas niedriger wie der 
Hauptgang. Die Kammer B ist ebenfalls 2*5 m lang, 2 m breit und besitzt an der Decke 
ein Luftloch. Ob die Kammern im Spitzbogen zulaufen, lasst sich bei dem schlechten Zustande, 
insbesondere der Decke, nicht mehr constatieren; der Hauptgang hat Spitzbogenform, 
wohl bedingt durch den schichtenweise gelagerten Loss. 

Nun drang ich im Hauptgange vor. Nach einer 3'5/n langen, rechtsseitig mit zwei 
Lichtnischen versehenen Gangstrecke gelangte ich zu den einander gegeniiber liegenden 
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Eingangen in die Kammern C unci D. Erstere ist am meisten unter alien verfallen, auch 
der Eingang; letztere iiegt zur Zeit mit ihrer Sohie bedeutend tiefer als die Einmiindung 
des mit einer Tastnische versehenen Einganges und bildet jetzt ein grosses Rondeau, in 
dem, wie schon erwahnt, ein grosses Fass eingelagert war. Oben an der Decke sieht man 
ein Luftioch. Wieder nach 2 m gelangt man zu dem Eingange in die Kammer E; sie ist 
gut erhaiten, 2*5 m lang, 1*8 m breit, 2 m hoch und besitzt in der Westwand eine Licht- 
nische, bei der die Spuren der Beleuchtung sehr gut erhaiten sind. Die Sohle dieser Kammer 
liegt bereits iiber dem Kellerschachte. 

Das zwischen den Kammern D und E gelegene Gangstuck ist nun wieder eigen- 
thumlich gestaltet. Die Wande sind beiderseits in einer Lange von 0'9 m etwas verticft, in 
der ganzen Ganghohe senkrecht abfallend und verlauft infolge dessen das entsprechende 
Deckenstuck horizontal. Ich fand dieselbe Erscheinung audi anderwarts, in Roschitz etc., und 
in neuester Zeit (1900) audi in einem Gauge der Heidenlocher zu Zizenhausen in Baden. 
Es liegt hier eine Verschlussvorrichtung vor, bei welcher die Thi'ire, die einst den Gang 
abschloss, wenn sie entfernt wurde, in die seitliche Vertiefung eingesteltt wurde. Der Eingang 
zur Kammer F liegt dem zur Kammer E nicht gerade, sondern knapp seitlich gegeniiber. 
Auch hier ist wieder eine sehr gut erhaltene Verschlussvorrichtung angebracht. \m nord- 
lichen Theile dieser Kammer stehen die Wande im rechten Winkel zu einander; im siid- 
lichen Theile verlieren sich die Kanten gegen die Decke -zu, die daher eine gerundete 
Form annimmt Aus dieser 2 m im Geviert haltenden Kammer ftihrt ein nur 0*5 in breiter 
und hoher Schlauch einen Meter lang in die Kammer G. Bei der Einmiindung des 
Schlupfes ist ein quadratischer Verschluss angebracht, der an den Seiten wieder mit Balken- 
rohren versehen ist, also wieder eine formliche, gut erhaltene Absperrungsyorrichtung. Die 
letzte Kammer ist 2'5 m lang, 1 '6 m breit und hat dieselbe Form wie die Kammer F, nur 
in umgekehrter Stellung, nordwarts gerundet und sudwarts eckig und bemerkt man langs 
der Siidwand die Spuren einer Sitzbank. Beide Kammern besitzen Luftfocher an der Decke. 
Aus der Mitte der Kammer ftihrt ein zum Beginne gegen West, im weiteren Verlaufe nach 
Stidwest gerichteter Gang in einer Schlangenwindung in sanft aufsteigender Richtung fort. 
Schlamm und Wasser waren hier eingedrungen und da dieser Gang nur eine Breite von 
0*5 m hat, konnte ich nur mit grosster Miihe vordringen, urn die Richtung des Ganges zu 
bestimmen. 

Der Hauptgang b ftihrt von der Kammer F noch ein Stuck westlich aufwarts, dann 
erscheint ein gut erhaltener Verschluss mit 0*2 m breitem Falze und unmittelbar hinter dem- 
selben biegt der Gang, fast senkrecht aufsteigend, nach Nord urn. Schlamm und Gerolle 
haben nunmehr diesen urspriinglichen Eingang verschlossen. 



ALTENMARKT. 

Auch in dem von Gaubitsch eine halbe Stunde entfernten Altenmarkt im Viertel 
unter dem Manhartsberg fand ich eine kiinstliche Hohle; dieselbe war jedoch zur Zeit meines 
Besuches nur mehr in ihrer Sehlusspartie vorhanden, indem der Eigenthumer des Hauses 
Nr. 14, Josef Newald, behufs Vergrosserung seines Hofes die Berglehne, in der die kiinstliche 
Hohle sich hinzieht, abgegraben hatte. 
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Jch fand einen circa 8 m langen, nordwarts fuhrenden Gang, der aber schon theil- 
weise offen lag, zu seinem Beginne ein Luftloch an der Decke, und in der Wendung nach 
Ost eine Lichtnische besass. An diesen Gang hatte sich westwarts ein Gang angeschlossen, 
der in zwei Kammern fiihrte, von denen eine nach West, die andere nach Nord gerichtet 
lag. Der nach Siidost umbiegende Hauptgang war noch erhalten, in der Mitte desselben 
zweigte ein Seitengang, 2-5 m lang, in eine ebenso lange und 1*6 m breite gerundete Kammer 
ab, die an der Westwand eine Nische besitzt; dem Kammereingange gegeniibcr ist in der 
Gangwand eine Lichtnische angebracht. Aus dem siidostlichen Ende des Ganges fiihrt ein 
0*9 m langes Gangstiick in eine siidostlich gerichtete, 3'3 m lange, 1*8 m breite und ebenso 
hohe Kammer, welche an ihrem Ende eine Sitzbank besitzt. Dem Eingange gegeniiber sind 
zwei und im Eingange selbst und in den Kammern, in regelmassigen Zwischenraumen 
drei Lichtnischen, sammtlich rauchgeschwarzt sichtbar. Am Beginne der Kammer befindet 
sich an der Decke ein Luftloch. Zur Zeit meines Besuches war diese letzte Kammer voll 
Wasser. 

HANFTHAL. 

Nordwarts von Altenmarkt liegt Hanfthal im Viertel unter dem Manhartsberg. Ich 
habe dort zwar selbst keine Hohle gesehen, erfuhr aber von dem dortigen Lehrer, Herrn 
Anton Kraus, uber die Existenz derselben. fch habe dariiber in den «Mitthetlungen der 
Anthropologischen Gesellschaft in Wien», 1882, Band XL, Seite 137, berichtet und erwahne 
hier, dass auch dort nur Bruchstiicke von Hohlensystemen entdeckt wurden, die Kammern mit 
Sitzbanken enthielten. Herr Kraus spricht sich schliesslich iiber die Hohlen in Hanfthal 
dahin aus: «Wiirde sich Jemand die Mtihe nehmen, die verschittteten Eingange zu offnen 
und weiter zu verfolgen, so wiirde sich wohl zeigen, dass dieser unterirdische Bau 
sich im Dorfe verzweigt, wovon viele Anzeichen vorhanden sind; in die zur Zeit ver- 
schittteten Gange ist noch kein jetzt lebender Hanfthaler eingedrungen». «Aber nicht bios in 
Hanfthal, sondern auch in dessen Umgebung gibt es ahnliche Erdstalle, so in Gaubitsch 
und in dem von Hanfthal V/% Stunden siidostlich gelegenen Fallbach?>. Die Gaubitscher 
Hohlen habe ich gesehen, nach Fallbach jedoch bin ich nicht gekommen. Dagegen fiihrte 
mich mein Forschungsweg iiber Laa nach Wildendiirnbach, von wo aus ich die kiinst- 
lichen Hohlen von Neu-Ruppersdorf und Pottenhofen untersuchte und aufnahm. 



NEU-RUPPERSDORF. 

Neu-Ruppersdorf im Viertel unter dem Manhartsberg ist Wildendiirnbach einge- 
pfarrt, und liegen beide Ortschaften unweit der mahrischen Grenze. Ostlich von Neu- 
Ruppersdorf, eine gute halbe Stunde vom Orte entfernt, zieht sich von Nord nach Sud ein 
Bergriicken hin, dessen siidwestliche Abdachung, durchgehends mit Wald besteckt, «Hirsch- 
leiten* genannt wird. Hier nun befinden sich von Nord nach Siid in kurzen Zwischen- 
raumen nebeneinander liegende Erdstalle, die aber von den bisher gesehenen insoferne 
abweichen, als dieselben nur aus einzelnen Kammern bestehen, die kein zusam- 
menhangendes Ganzes bilden. Es fehlen also die charakteristischen Gauge mit 
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ihren Nischen. ich habe davon, so weit es die Zeit erlaubte, fiinf untersucht. Es befinden 
sich aber noch rnehrere Offnungen in dem Bergabhange, sammtlich nicht grosser als die 
von Fuchsbauten; ob es solche sind, oder verengte Kammereingange, konnte ich nicht consta- 
tieren; es sofien aber gegen zwanzig Hohlenkammern nebeneinander gewesen sein. Das Forst- 
personale hat hier tiefe Graben gezogen und solch ein Graben vermittelte auch den Ein- 
gang zur ersten Partie (siehe Hohlenplane, V, Fig. 1). Sie ist die verhaltnismassig complicier- 
teste unter den Gesehenen. Ein ausgehobener Graben vermittelt den Eingang, der zur 
Zeit meterbreit, aber sonst ganz unregelmassig erscheint Von den beiden aneinander stossenden 
Kammern ist die eine sudwestiich, die andere siidostlich gerichtet, erstere 3*5 m lang; aus 
letzterer zweigt ein 2'5 m Sanger Gang in gewohnlichen Dimensionen nach Nordost ab. An 
seinem Ende erscheinen nach Nord und nach Ost gerichtete Fortsetzungen, jedoch so niedrig 
und verfallen, dass sie nicht mehr passierbar sind; moglich, dass es nicht Gauge gewesen 
sind. Die ostliche mundet nach sehr kurzer Strecke in einen kleinen Hohlraum, die nordliche 
in den ausgehobenen Graben. 

Da im ausgehobenen Graben der Ausmundung gegeniiber eine Fortsetzung des Ganges 
erscheint, so vermuthe ich hier einen Gang, der nordwarts ftihrte, umso mehr, da in der- 
selben Richtung in Quadratforni neben einander vier Vertiefungen sich befinden, die von 
eingesunkenen Kammern herruhrcn durften. Die zweite Partie (siehe Hohlenplane, V, Fig. 2) 
zeigt eine geraumige Langskammer mit einer Seitenkammer. Die dritte Partie (siehe Hohlen- 
plane, V, Fig. 3) zeigt eine Kammer mit einer Nische in der nordlichen Kammerwand in der 
ganzen Hone der Kammer. Die vierte Partie (siehe Hohlenplane, V, Fig. 4) ist eine fur 
sich abgeschlossene Kammer, 2*5 m lang, 1 - 5 /// breit, mit einer Wandnische. Die fiinfte 
Partie (siehe Hohlenplane, V, Fig. 5) ist etwas complicierter. Ein 3 m langer, stcil abfallender 
Gang mundet in einen geschweiften, Am langen, 1*5 ffi breiten Kammerraum, aus dem 
nordwarts ein 1 m langer, 0*7 m breiter Verbindungsgang in eine ostlich gelegene, 1*4 m 
lange und 1*2 ffi breite Seitenkammer ftihrt. Die Eingange, die grosstentheils erst passierbar 
gemacht werden mussten, fiihren sammtlich von West nach Ost in ziemlich starkern Gefaile 
in die Tiefe. Diesen Hohlenpartien, nordwestlich gegeniiber, erhebt sich der steil in die 
Tiefe abfallende <- Purkstallberg» von Neu-Ruppersdorf, von dem aus man eine prachtvolle 
Rundschau gegen Slid, West und Nord iiber Niederosterreich und Mahren geniesst Er hat 
viele Ahnlichkeit mit dem «Tennberg» bci Nappersdorf und habe ich denselben in den 
«Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft» in Wicn, 1884, Band XIV, Seite 22, 
beschrieben. 

POTTENHOFEN. 

Es durfte fiir Archaologen von Interesse sein, diesen Ort naher zu untersuchen. 
Derselbe ist narnlich auf dem Plateau eines Hiigels aufgebaut, dessen Seiten nach Nord, 
West und Siid, wie bei einem Tumulus, steil abfallen. Die Ostseite weist eine grabenartige 
Vertiefung auf. Die ganze Anlage fuhrt, nach meines Begleiters Angabe, den Namen 
«Schanze». Mir stand leider zu wenig Zeit zu Gebote, um mich naher zu inforrnieren. 

Herr josef Leister, an den ich empfohlen, liess mich sehr zuvorkommend nicht nur 
den in seinem Hause Nr. 28 befindlichen Bau besichtigen, sondern ftihrte mich hernach noch in 
den Wald zuriick, urn mir auch dort einen solchen zu zeigen. Der Eingang zu dem im Orte 
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befindlichen Baue war mit Brettern verlegt. Als sie entfernt waren, sah ich vor mir einen 
abwarts gerichteten Gang, die Sohle mit Ziegeltrummern und Gestein iibersaet, wahrhaftig 
wenig einladend zum Eindringen, urnso weniger, da der Gang sich nur 0'5 m breit und 
0*55 m hoch erwies. Mit den Fiissen voraus, wand ich mich denn vorsichtig durch und 
passierte ein, eine Curve beschreibendes, 3 m Ianges Gangstiick, das in eine kleine Kammer 
einmundete. Die Gangeinmundung erweitert sich und eine Stufe fiihrt in die tiefer gelegene 
Kammer hinein, die 2 - l m fang, 1*3 m breit, aber nur 1 m hoch ist. Die Langsrichtung der 
Kammer ist nach Nord. Die siidostliche Ecke ist mit einer 0*7 m langen abgestutzten Bank 
versehen. Langs der Westwand zieht sich ebenfalls eine Sitzbank hin; auch sie ist abge- 
stutzt und lasst ein 0*7 m Ianges Stuck frei; es herrscht also eine gewisse Symmetrie. 
Wieder fiihrt eine Stufe zur nordlichen Gangfortsetzung empor und diese mtindet in einen 
westwarts gerichteten, verfallenen Raum, dessen Dimensionen sich jedoch nicht rnehr genau 
bestimmen lassen. Es diirfte der Bau auch weiter gefiihrt haben. 

Es wurde mir auch von anderen Erdstallen berichtet, die im Orte sein sollen, aber 
alle seien verschiittet und nicht rnehr zuganglich. 

Wir kehrten noch abends, es war ja Maienzeit, in den Wald, welcher dem Herrn 
Josef Granitsch von Ottenthal gehort, zuriick; es war ein hartes Stuck Weg, das ich nach 
einem Gewitter durch Koth und Niisse, in den Wald und von da nach Wildendi'irnbach 
zuriick, durchmachen musste; aber trotzdem rente es mich nicht. 

Schon nahe dem Grenzgebiete von Ottenthal, wo mitten im Orte sich ein Erd- 
stall befindet, dessen Offnung an der Strasse nach Angabe wiederholt verschiittet wurde, 
befindet sich in einem siidostliehen Bergabhange der Eingang zum Erdstalle. Zur Zeit meines 
Besuches miindete das Eingangsloch unmittclbar in die Kammer und rutschte man lings 
der Kammerwand in die Tiefe; es war aber jedenfalls ein Gang in die Kammer vor- 
handen, wie die genaue Besichtigung zeigt Das durch die Offnung in die Tiefe gefallene, 
einen formlichcn Hiigel bildende Erdreich in der ersten Kammer und die Abdachung vor 
derselben sprechen dafiir. 

Der ganze Bau ist in seiner Gesammtheit, wie in den Einzelheiten, von vielem 
Interesse. So miindet der Eingang in die 5*5 m lange, 1*5 m breite Querkammer A (siehe 
Hohlenplane, II, Fig. 5). Die ursprt'mgliche Hohc diirfte bei 2 in betragen haben. Aus dieser 
■merkwurdigen Querkammer fiihrt ein kurzer Gang in die Kammer B. Dieses Gangstiick 
hat eine eigenthurnliche Form. Dasselbe, 1*1 m breit, besitzt in der unteren Halfte der Wiinde 
beiderseits einen, im scharfen Winkel 0'35 m tiefen, horizontalen und 0*47 m hohen Aus- 
schnitt, der sich durch die ganze Ganglange durchzieht. Die Gangdecke ist gerundet und 
die Wande sind glatt. In der rechtsseitigen Wand finden sich die auf Seite 47, Fig. 11, abge- 
bildeten Zeichen eingeschnitten. 

Neue Uberraschung bietet die Kammer B und zwar wegen der eigenthiimiichen 
Gestaltung des Einganges in die Kammer C. Die Schweifung nach innen, die muschelfor- 
mige Rundung der Decke gestalten diesen Eingang zu einer Art Nische fiir eine Statue. 
Ein verengter, 1*65 ///. holier Gang fiihrt aus dem Hintergrunde dieser Nische in die letzte 
Kammer (C). Zur Kammer B ist noch zu erwahnen, dass am Fusse der Wande sich 
Sitzbanke hinziehen und in der Siidwestwand eine Nische sich befindet, aber nicht gerundet, 
wie gewohnlich, sondern von oben zur Basis spitz nach riickwarts zulaufend, gerade so, 
wie die Einschnitte im Verbindungsgange von A zu B. Auch die Kammer C hat eine ausser- 
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gewohnliche Form; es treten namlich die Nordwest- und Nordostwand in rechteckiger 
Form zuriick, bedingt durch die rechtwinkeligen Vorsprunge in den Kammerecken in der 
ganzen Hohe der Kammer. Die sudwestliche Kammerecke dagegen hat zwar gewohnliche 
Form, aber es fchlt die Symmetric In der Ruckwand befindet sich eine Nische, wie in der 
Kammer B; sie ist 0*27 m breit, 0i2 m hoch und 0*15 m tief. Zudem befindet sich in der 
unteren Haifte der Siidostwand eine dreieckige Nische genau von derselben Form, wie in 
Diirnkrut und Roschitz. 

In den Wanden der ersten Kammer befinden sich in sehr grosser Form, nahezu die 
ganze Hohe der Wand einnehmend, folgende Zeichen (siehe Fig. 12 und 13); es di'irften 
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wohl Zahlzeichen sein und ist besonders Fig. 12 interessant, weil sie in ahnlicher Form 
in Gosing und Bermatingen wiederkehrt. 

In der zweiten Kammer fand ieh in den Wanden eingekritzelt die Jahrzahlen 1598, 
1797, 1803, 1809. Die Hiebmarken massen 7*5 cm, 

Nach gutiger Mittheilung des Herrn Pfarrer Riederer von Rottenhofen (1901) 
befinden sich audi in dem ztir Pfarre Staatz gehorigen Kautendarf kunstliche Hohlen. 

STRONSDORF. 

Von Wildendiirnbach fuhrt der Weg iiber Laa, Hanfthal, Unter-Stinkenbrunn zuriick 
nach Stronsdorf ■ im Viertel unter dem Manhartsberg mit seiner schonen alten romanischen 
Kirche. Ausserhalb, gleich ostlich vom Orte, fand ieh im Schosse einer von Slid nach Nord 
gerichteten Anhohe kunstliche Hohlen. Wenngleich die zwei noch zuganglichen Hohlensysteme 
auch hier mit Kellerraumen in Verbindung stehen, so ist es gerade hier die nieht zu uber- 
sehende Thatsache, dass letztere nichts anderes sincl, als einstige Erdstallkammern, 
die man jetzt zum Aufbewahren von Kartoffeln etc. beniitzt. Zudem liegen aber hier Kam- 
mern und Gangreste offen zu Tage, da die Anhohe behufs Erdgewinnung abgegraben 
wurde. Im ersten Hohlensysteme war der Eingang zur Zeit meines Besuches (1 883) mit Gestrupp 
verwachsen und gestaltete sich das Eindringen sehr muhevoll. Dieser sehr kurze Eingang 
miindet in einen Quergang, der von Nord nach Sud gerichtet, an der Nordseite ebenfalls 
offen liegt und trotzdem finden sich hier dem Eingange gegenuber eine Lichtnische, an 
der Ecke derselben eine Tastnische und in kurzem Zwischenraume nach einander zwei Luft- 
locher an der Gangdecke. Der abwarts geneigte Gang miindet in die nordwestliche Ecke 
einer von Ost nach West gelegenen Querkammer und besitzt vor der Einmundung einen 
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Verschluss. Diese Kammer ist die einzige, die noch erhalten ist; es finden sich in derselben 
vier kleine Nischen, von denen die an der Ostwand eine Lichtnische ist; an der gerundeten 
Decke sind zwei Luftlocher nebeneinander. In der Ostwand, theilweise in das gerundete 
Deckengewolbe verlaufend, sieht man die feinen Conturen einer merkwurdigen Zeichnung 

von der in Fig. 14 abgebildeten Form. Hat sie wohl eine Bedeu- 
tung? Ein kurzes Gangstuck, zur Zeit mit Steinen verlegt, fuhrt 
sudwarts in eine zweite Kammer, die noch Spureti zweier Nischen 
hat; an diese reiht sich nach West eine Kammer an, die schon 
als Keller beniitzt wird. Drei Kammerraumlichkeiten, die nach 
Slid, Nord und West sich anschliessen, stehen theilweise often 
und werden von den Kindern als Verstecke beniitzt. Sehr merk- 
wiirdig in seiner Anlage ist das zweite Hohlensystem (Hohlen- 
plane, V, Fig. 9). Es ist mehr ein complicierter Gang zu nennen, als eine 
Hohle und gleicht in seiner Anlage einem ahnlichen Baue von Roschitz; 
es befindet sich siidlich von der eben beschriebenen Hohle und liegt auch 
hier der Eingang offen zu Tage. Vorerst gelangt man in eine nordostlich 

Jgelegene, 4 m lange und 1*35 m breite Kammer (A), die am besten erhaltene 
Raumlichkeit des ganzen Baues. Die Sohle des tibrigen Theiles ist stark 
aufgewiihlt und die Wande und Decke verfalien, trotzdem aber sind auch 
hier noch die Licht- und Tastnischen erkennbar. In der Nordwestwand der 
Kammer findet sich eine kleine Gerathnische; der 0*5 m breite Gang a fuhrt 
erst eine Strecke gerade nach Nordwest, dann in einem Bogen nach Nord, 
ist an seiner Stirnseite mit einer Licht- und zum Beginne des Bogens links mit einer Tast- 
nische versehen und mundet in die trapezformig angelegte Kammer B, die drei kleine Gerath- 
nischen besitzt. Yon hier fuhrt der Gang, nur 0*42 m breit, wieder sudwarts, erweitert sich 

zusehends und mundet dann, plotzlich verengt, 
wieder in eine eigenthiimliche Gangerweiterung 
(C), die 0*85 m breit und 1*2 m lang ist und in 
welcher die gegeniiber liegendcn Wande concav 
und convex verlaufen; in der schmaleren Nord- 
wand ist eine Lichtnische angebracht. In drei- 
facher Bogenform (Schlangenwindung) ftihrt nun 
der Gang weiter, endet, aufwarts steigend, in 
westlicher Richtung und ist an seinem Ende ver- 
schiittet. Dieses Ende, vermuthlich der Lirspriing- 
liche Eingang, ist in der brachliegenden Ab- 
dachung der eingangs erwahnten Anhohe gelegen. 
In nachster Nahe, siidlich von Stronsdorf, einige 
Kilometer entfernt, befindet sich das machtige altgermanische Baudenkmal, der Hausberg 
von Stronegg (siehe Tafel V). Dr. M. Much schreibt hieriiber in den «Blattern des Ver- 
eines fiir Landeskunde von Niederosterreich», 1876, pag. 174: «Von gewaltigen Dimensionen 
ist der Hausberg von Geiselberg mit seinem dreifachen Giirte] stellenweise bis zu 12*6 m 
aufsteigender Walle ; alle aber uberbietet an Ausdehnung und Vollstandigkeit der Formen, 
Combination, sowie an Unversehrtheit seiner Erhaltung und an Grosse des Eindruckes 
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Fig. 15. Orundriss des Kausberges von Stronegg. 
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das merkwiirdige Bauwerk von Stronegg, dcsscn Pyramide eine Hohe van 4 '75 //?, eincn 
Umfang von* 272 Schritten hat und eine Flache von 2400 m 2 deckt, dessen kegelformiger 
Tumulus bis zu einer Hohe von beinahe 12 m aufsteigt, einen Umfang von 323 Schritten 
hat und einen Raum von etwa 5000 m 2 einnimmt, wahrend sich das ganze Bauwerk iiber 
eine Flache von inehr als 12000 m 2 ausbreitet*. 

<Die grosste Erdpyramide in den Vereinigten Staaten von Nordamerika hat auf 
ihrem Plateau eine Flache von etwa 1200 m 2 t welche durch jene des Tumulus von Stronegg 
mit fast 1000 m 2 nahezu erreicht ist; da 
aber dieser Tumulus nur einen Theil 
des ganzen Bauwerkes bildet, das sich, 
wie bemerkt, iiber einen Raum von 
12000 m 2 ausbreitet, so ist das nord- 
amerikanische Bauwerk durch unser 
heimisches weitaus an Machtigkeit iiber- 
troffen, wobei ausserdcm die vollstandige 
Erhaltung des letzteren noch in Betracht 
zu ziehen ist. In ahnlicher Weise stehen 
auch die beruhmten Konigsgraber bei 
Alt-Upsala in Schweden, in welchen 
Odhin, Thor und Freyr begraben sein 
sollen, an Grosse zuriick, indem der 

miichtigste dieser drei Hiigel, der des Freyr, sich 23*8 Wiener Fuss iiber der natiirlichen 
Bodenflache und 50*7 Wiener Fuss iiber der Ebene erhebt, wahrend der Tumulus von 
Stronegg bis zu 36 Wiener Fuss iiber der natiirlichen Bodenflache und zu mehr als 
70 Wiener Fuss iiber der Ebene ansteigt, also jene urn 3, beziehungsweise urn 20 Wiener 
Fuss tiberbietet». Das beigegebene Bild (siehe Tafel V) zeigt uns diesen grossten aller 
Hausberge mit Pyramide, Tumulus, Wall und Graben von der Feme in seiner imposanten 
Gestalt, wahrend Herr Dr. Much Grundriss und Abbildung des Hausberges von Stronegg, 
von ihm gezeichnet, seinem Werke einverleibte. (Fig. 15 auf Seite 48 und Fig. 16 sind Repro- 
ductionen hievon.) In nachster Umgebung des Hausberges, auf den Feldern, Anhohen und 
Niederungen ausserhalb des Dorfes, fand ich seinerzeit zahlreiche Reste prahistorischer Gefasse, 
darunter auch ein Stuck jencr seltenen Urnen, die mit mittelst Harz angeklebter Bronze- 
blattchen verziert sind. 




Fi^. 16, Der Hausberg von Stronegg. 









PATZMANNSDORF. 

Auch in dern beilaufig 2 km von Stronegg westlich gelegenen Patzmannsdorf im 
Viertel unter dem Manhartsberg erforschte ich kunstliche Hohlen, die gegenwartig, soweit 
sie zuganglich sind, in der Richtung von Slid nach Nord tie ben einander sich hin- 
ziehen. Ob sie ursprunglich in einander gegriffen, also ein Ganzes ausmachten, lasst 
sich zur Zeit nicht mehr nachweisen. Nur so viel konnte ich constatieren, dass die er- 
forschten Theile nur Reste eines oder vielleicht mehrerer Erdstalle sind. 

Aus einer in einer Ziegelmauer eines Kellers des Hauses Nr. 27, dem Martin Riener 
gehorend, offen gelassenen Stelle kriecht man von Nord her in den Erdstall. Die ganze 
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Formation des unmittelbar an die Mauer anschliessenden Ganges widerlegt audi hier 
die Annahme, es sei der Erdbau als ein Apendix des Kellers zu betrachten, denn gleich 
hinter der Mauer erscheint linksseitig im Gange eine Tastnische, die nunmehr gar 
keinen Zweck hat Der in Spitzbogenform angelegte Gang a (siehe Hohlenplane, XI, 
Fig. 7) fiihrt, 0"7 m hoch, 0*65 m breit, vorerst bei 3 m lang, nach Sudwest, biegt dann nach 
West urn und miindet nach 3*5 m Lange in die Kammer A. Die letzte Gangstrecke besitzt 

linksseitig eine zierliche, rauchgeschwarzte Lichtnische in Dreieck- 
form, also ahnlich wie in Drosing etc., doch bedeutend kleiner; 
rechts dann, in nachster Nahe der Kammer, ist eine Tastnische 
und uber der Sohle des Ganges eine Verschlussvorrichtung in der 
Art, dass ein Balken denselben der Quere nach absperrte. Die 
Kammer, von Siid nach Nord gelegen, ist 3 m lang, 1*5 m breit 
und hoch. Ausser einem wirklichen Luftloche ist im ndrdlichen 
Theile derselben auch noch ein Bohrversuch mit einem Zapfen 
im Centrum an der Decke sichtbar. Aus der Westwand fiihrt 
ein verschiitteter Gang weiter und soil zu einem Brunnen gefi'ihrt 
haben. In dieser Kammer findet sich dieselbe Erseheinung, wie 
Fig. i7. ' n der Kammer A zu Stillfried, nur mit dem Unterschiede, dass 

hier die eigenthiimliche Vertiefung in der Sudwand, dort in der 
Nordwand sich findet. In der Wand nun findet sich hier eine 1*2 in hohe, 0-75/// breite 
und 0-4 m fassende Vertiefung, deren Ruck- und Nebenwande senkrecht abfallen und an 
diese schliesst sich die eigentliche Nische an, deren Hohe 0*7, Tiefe 0"Q und Breite 0'55 m 
betragt, Ietztere also genau so wie in Stillfried. In der schmalen Leiste der eigentlichen 
Kammerwand, rechts neben der beschriebenen Vertiefung, befinden sich die in Fig. 17 
abgebildeten Schriftzeichen, die aber, da sich an ihrem rechtsseitigen Ende unmittelbar die 
Westwand der Kammer im rechten Winkel anschliesst, undeutlich werden. Der mittlere 

Buchstabe ist 25 cm hoch. Auch in der Ostwand 

findet man mehrere sich kreuzende Striche von 

/ / ziemlicher Grosse, ahnlich den in Stronsdorf 

•r-A J\\- gefundenen (siehe Fig. 18, 19 und 20). Diese 

' ) I * kiinstliche Hohle dtirfte gegen West hin eine 

) \ / grossere Ausdehnung gehabt haben, denn es 

fanden im Hofe des Hauses, entsprechend der 
Fig. is. Fig. w. Fig. 20. angegebenen Richtung, wiederholt Senkungen 

statt, auch muss Wasser in die Raume derselben 
eingedrungen sein, da ein Theil der Hausmauern bis (iber die Halfte der Zimmer hinauf 
von Nasse ergriffen erschien. Da die ubrigen Hausmauern trocken sind, so ist der Haus- 
eigenthumer der Ansicht, dass ein Theil des Hauses thatsachlich uber nassen Erdstall- 
kammern erbaut ist. 

Auch in der zweiten kunstlichen Hohle kriecht man aus einem Keller im Hause w 
Nr. 25, dem Josef Kindler gehorend, in sudlicher Richtung (a) in dieselbe (siehe Hohlenplane, XI, 
Fig. 8). Nach kurzer Strecke findet sich eine sudostlich gelegene Vertiefung (A), O'Qm 
breit, 1*8 m tief, etwas uber 1 m hoch und befindet sich in der gegenuber Iiegenden Kammer- 
wand eine Lichtnische. Der sich anschliessende, nun nach Sudwest gerichtete, 4 m lange 
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Gang ist aussergewohnlich breit, namlich - 9 ///, und ebenso hoch. An die erwahnte Ver- 

tiefung schiiesst sich im Gangs linksseitig eine, ich rnochte sagen, keilformige Vertiefung 

an. Mogiich, dass auch hier eine Verschlussform vorliegt. Auch dieser gegeniiber ist eine 

kleine Nische sichtbar. Nach 2*Bm Lange fiihrt ein kurzer Gang in eine nord- 

westlich gelegene, total verschiittete Kammer (B). In einer Gabelung zweigt nun 

der Gang gerade nach Sud und West ab. Letzteres Stuck ist aufwarts gerichtet 

und verschiittet, vermuthlich der urspriingliche Eingang. Der siidliche Arm fiihrt 

nach 1*1 m. Lange in eine 1 m hohe, 1*25 m breite und 1*8 m lange Kammer (C) 

und aus dieser fiihrt wieder gegen Siidwest ein 0*5 m breites, 0*65 m holies 

und 1 m langes Gangstiick in die Schlusskammer D, die 2 m lang, 1'4 m breit Rg. 21. 

und 1 m hoch ist und an der Nordwand eine schmale Sitzleiste hat. Auch in 

diesem Baue ffndet sich eine Kritzelei von der in Fig. 21 abgebildeten Form; da ferner 

hier, dem jetzigen Eingange gegeniiber, in der Kellerwand die Spuren eines verschiitteten 

Ganges sichtbar sind, so ist auch hier die Annahme, als sei der Erdstall vom Keller aus 

angelegt worden, hinfallig. 

DURNLEIS. 

Von Patzmannsdorf gelangt man iiber Kammersdorf nach Durnleis im Viertel unter 
dem Manhartsberg. Die Hohle, die ich hier sah, befindet sich in einem allcinstehendcn 
Keller an der Strasse ostlich vom Dorfe und ist infoige des grossen Verfalles derselben in 
ihrer Form und Anlage kaurn mehr zu bestimmen. Das vorgehaltene Licht erhellte einen 
diisteren, verfallcnen Raum, dessen gauze Sohle durch von der Decke herabgefallene Blocke 
bedeckt war. Der Raum, birnformig gestaltet, war iiber 4 m lang, bei 3 m breit, 2 m und 
dariiber hoch. Die absonderliche Form erklart sich vermuthlich aus dem bearbeiteten Mate- 
rial: Loss, durchzogen von Wellsandschichten, welch letztere die Fortsetzung der Hohle 
als Gangform nach Nord so hoch verschiitteten, dass hier ein Vordringen nicht mogiich 
war. An der stidlichen Abdachung der Kammerdecke fiihrt ein Luftloch schief aufwarts, 
welches zum Beginne die Form eines kleinen Rechteckes hat. An der Ostwand ist vor 
Beginn des Ganges die Spur einer Nische beinerkbar. In der Ostwand des Kellers ist 
ebenfalls eine Offnung, die mit der Hohle in Verbindung stand und sieht man durch die- 
selbe einen Gang mit scharfem Spitzbogen, «Gaisriicken» nannte ihn der Kellerbesitzer; 
aber auch hier war ein Vordringen unmoglich und erreichte ich nur das Ziel, erkennen zu 
konnen, dass hier einst ein zusarnmenhangendes Ganzes vorhanden war. 

Von Kammersdorf fiihrt die Strasse siidwarts iiber Enzersdorf im Thai, Altenmarkt 
und Eggendorf im Thai nach Ober-Hollabrunn, nordwarts nach Gross- Harras und iiber 
Zwingendorf nach Mahren. 

In Enzersdorf im Thai und Altenmarkt sollen sich ebenfalls Erdstalle befunden 
haben, doch konnte ich dieselben nicht besuchen, weil die Eingange verlegt waren. In 
Altenmarkt befindet sich ein Grabfeld aus der Voikerwanderungszeit; Bronzen, darunter 
auch eine spatromische Fibula ubergab ich dem k. k. naturhistorischen Hofmuseum; 
ein Gefiiss mit dem Wellen-Ornamente und der fur diese Zeit charakteristischen Form, 
wie ich sie spater aus Grabern in Ober-Hollabrunn, dann in Mautern und Forthof bei 
Seint fand, besitze ich heute noch. 
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OROSS-HARRAS. 

In dem Bauernhause Nr. 66 daselbst sollte ein Erdstall sein. Als ich dorthin kam, 
urn ihn anzusehen, fand ich ihn aber verschlossen; er sollte erst geoffnet werden, und 
dazu reichte meine Zeit nicht hin. 

Ich erkundigte mich, ob nicht von anderen Hausern Zugange zurn Erdbaue waren 
und wurde mir von den Hausern Nr. 40, 41 und 65 berichtet; ausserdem wurde mir auf 
der Anhohe, auf welcher die der heiligen Dreifaltigkeit geweihte Pfarr- 
kirche steht, eine Stelle gezeigt, die von jeher als ein Eingang in einen Erdstall betrachtet 
wurde. Das sich sammelnde Regenwasser fand durch die schmale Offnung seinen Abfluss und 
infolge dessen verschlammte dieselbe immer mehr, so dass jetzt kaurn noch eine Spur 
davon zu sehen ist. 

Von den erwahnten drei Eingangen aus verschiedenen Hausern fand ich nur einen, 
im Hause Nr. 41, zuganglich, die anderen zwei waren vermauert; da aber die einstige Richtung 
der Giinge bekannt war, so wurde mir dieselbe gezeigt, wobei sich audi hier die interessante 
Erscheinung ergab, dass beide Stollen durch Kammern mit Banken zu einem Brunnen 
geffihrt haben sollen. Diese von entgegengesetzter Selte zurn Brunnen fiihrenden Stollen 
wurden thatsachlich im Brunnenschachte gefunden. So die Angabe. 

In dem Keller des dem Arzte gehorigen Hauses Nr. 41 wurde mir ein noch offener 
Stollen zur Untersuchung gezeigt An der Westward des von Slid nach Nord angelegten 
Kellers fand ich eine 0*5 m breite und 0*9 m hohe Offnung und bildet diese den Eingang 
zu einem stark verfallenen, nach und nach bis zu 0'75 m sich erweiternden Gauge, der in 
einem Halbkreise von 3 m nach Nord umbiegt und dann noch 5 /// tang gerade gegen 
Nord lauft und in eine Kammer einmundet, die beilaufig 1*2 m breit und 2 m lang ist. 
Sclion in der Halfte des Ganges fand ich angeschlammtes Erdreich, das immer machtiger 
wurde, je weiter ich vordrang, und auch die Kammer in alien ihren Theilen so zerstorte, 
dass die Kammerwande eingestiirzt, einen Ausgang aus denselben nicht mehr erkennen Hessen. 
Vermuth lich war Wasser und Schlamm von der Hohe des Kirchenhiigels hier eingedrungen. 

Zwei Jahre, bevor ich nach Gross- Harras kam, erfuhr ich in meinem Pfarrorte 
Roggendorf, dass in Gross- Harras ein weibliches Skelett ausgegraben wurde, bei welchem 
am Kopfe noch die Haare sichtbar waren und das einen Rosenkranz und andere Dinge 
als Beigabe gehabt habe. Die Gebeine wurden am Friedhofe beerdigt Auf meine Erkundi- 
gungen erfuhr ich von dem Schuhmacher des Dorfes, dass der Ort, wo sein Hauschen 
stehe, der <Schweden-Friedhof» heisse und da hatten er und ein Bauer Erde abge- 
graben und seien auf das Skelett gekommen, welches einen grossen silbernen Hals- 
ring, Schmuck und einen Rosenkranz gehabt hat. Der Halsring wurde an einen Gold- 
arbeiter in Znaim verkauft; einige Stiicke des Schmuckes besass noch die Frau und sie 
brachte mir dieselben. Es waren Bernstein- und emaillierte Glasperlen und ich wusste nun, 
was ich von diesem Rosenkranze zu halten hatte. Alsbald begab ich mich zu dem anderen 
Bauern und von ihm erhielt ich die Reste des ausserst wertvollen und interessanten Fundes. 
Zwei grosse, schone Silberf ibeln, reichlich vergoldet, eine thalergrosse 
Silberscheibe mit einem Ohr auf der Rikkseite, Glas- und Bernsteinperlen und 
verschieden geformte Bronze -Anhangsel. Es ist dies meines Wissens der bedeu- 
tendste Schmuck aus der Volkerwanderungszeit, welcher im nordlichen 
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Niederosterreich bis jetzt gefunden wurde. Er befindet sich ebenfalls im k. k. 
naturhistorischen Hofmuseum in Wien. So mag dieser «Schweden-Friedhof» noch manches 
in seinem Innern bergen; icb fand dort noch pranistorische Gefassreste. Herr Dr. Much, 
der dahin gekommen, um sich diese Fundstelle anzusehen, grub einen kleinen eisernen 
Ambos und Hirschgeweih-Enden aus. Diese Funde bezeugen das hohe Alter des Ortes 
und dessen Besiedlung. 

DIEPOLZ. 

Von Nordosten eines Kellers (a, Hohlenplane, VI, Fig. 7) des Hauses Nr. 33 in 
Diepolz im Viertei unter clem Manhartsberg, dem Herrn Franz Zehetner gehorend, steigt 
man durch eine schmale Offnung (b), die der ursprungliche Eingang gewesen sein diirfte, 
beilaufig 2 m lang in den Erdbau hinab und zwar in der Richtung nach Nordwest Hier kommt 
man sofort auf einen Knotenpunkt (C), ein 2 m hohes gothischcs Gewolbe, von welchem 
zwei Gange nach Nord und Nordwest und eine grosse Kammer nach Sudwest abzweigen. 
Diese Kammer (D) ist 1 m lang, am Eingange 1*3///, im weiteren Verlaufe 1*5 m breit 
und 2 m hoch und an ihrem Ende linksseitig mit zwei Lichtnischen versehen. Von dieser 
Kammer wendet man sich in den nordwarts fuhrenden Gang e. Derselbe erniedrigt sich 
vom Knotenpunkte C aus bis zu 1 m und im weiteren Verlaufe stellenweise bis zu 0'8 m 
Hohe. Nach beilaufig 2 m Lange und nach Passierung einer rechtsseitigen Lichtnische, der 
einzigen in diesem langen Gange, erscheint die erste Kammer links (F). Sie ist 2*3 m lang, 
1-4 m hoch, OS m breit und hat an der Ri'ickseite einen Sitz, 0-3 M hoch und breit. 
Rechts sind in der Halfte der Hohe zwei im Spitzbogen zulaufende Nischen knapp neben 
einander, 0'4 m hoch und 0"25 m tief und breit. Im Hintergrunde der Kammer, in der 
Nahe des Sitzes, etwas hdher als die anderen zwei Nischen, ist links eine dritte von den- 
selben Dimensionen. 

Der weitere Theil des Ganges e beschreibt einen schwachen, allmahlich mehr 
nach West neigenden Bogen, in dessen Verlauf man nach einigen Metern auf eine hochst 
interessante Erscheinung stosst. In einer Hohe von beilaufig 0*4 m ragt aus der Wand ein 
Sandstein (g), 1 m lang und abgerundet, hervor. Uber diesem Steine befindet sich eine 
ausserordentlich sorgfaltig gearbeitete, in Muschelform gestaltete Nische, die in ihrer Tiefe 
an der Basis des Steines 0*5 m halt und in ihrer Wolbung nach oben sich in der Krum- 
mung des Ganges verlauft. Die Form ist eine, man mochte sagen, rein gothische und 
sind in der Wolbung der Nische, von der Basis an, vier aufsteigende Rippen ausgespart, 
und zwar zwei grossere unci langere, die an der Gangdecke sich treffen und in der Ver- 
tiefung zwischen den grosseren zwei kleinere, die nach ihrer Vereinigung in den grosseren 
sich verlieren. Die Kanten wie die Vertiefungen sind glatt, wie poliert, und man konnte 
glauben, die Arbeit rniisse erst jiingst ausgefiihrt worden sein. Es bildet diese Nische eine 
architektonische Merkwurdigkeit 

Wieder einige Meter im Gange e weiter kriechend, gelangt man abermals zu einer 
slidwestlich gelegenen Kammer (H) mit verengtem Eingange. Sie ist im Ganzen 2 m lang, 
1-2 m breit, 1*4 m hoch und auch sie hat am Eingange, in geringer Erhohung uber dem 
Boden, zwei gegenuberliegende, geraumige Nischen, 0*4 m hoch und breit, 0*25 m tief. 
In diesem Gange weiter dringend, fand ich rechts abermals einen Sandstein (i), mit der 
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Rundung hervorragend, die im Hintergrunde befindliche Nische 1st jedoch ganz gewohnlich 
abgerundet, so dass der Stein nicht nur wie ein Sitz aussleht, sondern auch ganz gut 
als soldier dienen kann. Von hier aus ist der nordostlich umbiegende Gang stark verfallen, 
so zwar, dass das von oben herabgefallene Erdreich das Weiterdringen fast verhindert 
Da ich jedoch weiter linksseitig im Gange noch eine Offnung erblickte, so wand ich mich 
behutsam durch und gelangte zu der Kamrner K von beilaufig denselben Dimensionen 
wie die friiheren und an der linken Seite in halber Hohe ebenfalls mit einer Lichtnische 
versehen. Umkehrend und diesen Gang verlassend, betrat ich den zweiten, nach Nordwest 
fuhrenden Gang 1; gleich am Eingange fiel mir linksseitig an der Wand eine vielleicht 
0-4 m im Durchmesser fassende, oben spitzig zulaufende Gravierung in die Augen, deren 
eine Halfte glatt, die andere Halfte mit zahlreichen punktartigen Vertiefungen in den Sand 
versehen war. Dieser Gang ist !«2 m hoch und 07 m breit und lauft, bei 12m lang, 
in schwachem, sich alfmahlich mehr nach Norden neigendem Bogen fort. Nach einer 
langen Strecke stosst man links wieder auf eine Kamrner (M), Bis hieher zeigt der Gang 
an der linken Seite, da, wo die Wolbung beginnt, von Meter zu Meter je eine, zusammen 
zehn Tastnischen, an der rechten Seite zwei derselben. 

Die nach Siidwest sich erstreckende Kamrner M steht in ihrer Art auch wieder 
einzig da. Sie ist 2 m lang, 1 m breit, 1*4 m hoch, hat an der Riickseite in der Hohe 
von 1 m eine Lichtnische und in derselben Hohe lauft iiber einem sich durchziehenden 
Sandsteine, die ganze Lange der Kamrner hindurch, zu beiden Seiten eine 0-2 m hohe und 
tiefe Rinne, respective verlangerte Nische, die zum Einstellen der Lichter gedient hat, wie 
aus der geschwarzten Decke zu erkennen ist. 

Der weitere Verlauf des Ganges 1 ist auch von hier aus wieder fast ganz ein- 
gestikzt, so dass ich meine weitere Untersuchung nur beschwerlich, der Lange nach aus- 
gestreckt fortkriechend, anstellen konnte, und so vermochte ich auch in die rechts gelegene 
Kamrner N nicht mehr einzudringen, sondern nur das Vorhandensein derselben festzustellen. 

Beide Gange, die im Vorstehenden beschrieben worden sind, vereinigen sich in einem 
Nachbarkeller des Hauses Nr. 32, wo sie einmunden, aber ganz verschijttet sind. Ich halte 
jedoch dafur, dass dieser Keller aus spaterer Zeit stammt und bei seiner Anlage die Erdstall- 
gange mit Erdreich verworfen wurden. 

Nach Abschluss dieser Untersuchungen erfuhr ich von einem zweiten in Diepolz 
befindlichen Erdstalle, der aber nicht mehr zuganglich ist. Es soil sich derselbe unterhalb 
der Strasse und den Hausern in nordlicher Richtung fortgezogen haben; auch erfuhr ich, 
dass in dem zu Patzmannsdorf gehorigen Patzenthal ebenfalls Erdstalle sind und soil 
das Terrain fur dieselben sehr gimstig sein. 



KLE1N-WEIKERSDORF. 

Beilaufig eine Stunde sudwarts von Diepolz liegt Klein -Weikersdorf im Viertel unter 
dem Manhartsberg, wo ich einen Erdstall im Hause des Herrn J. Pamperl erforschte, der 
insbesondere durch seine Inschriften sich auszeichnet 

Betritt man den gegenwartig als Vorkeller beniitzten Raum a (siehe Fig. 22 auf Seite 55) 
so hat man gewissermassen auch schon den Erdstall betreten, denn, wenngleich der Eingang 
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Fig. 22. Hohlenplan von Klein -Weikersdorf in Niederosterreich. 



einen gemauerten Keller reprasentiert, so endet doch nach einigen Metern die Mauer und es 
erscheint der Erdbau, der, wie der Orundriss aufweist, von hier aus durchgehends zusammen- 
hangend ist. In der linksseitig sich noch ein Stuck fortziehenden Kellermauer ist, jedenfalls 
absichtlich, eine gewolbte, 0*6 m im Durchmesser fassende Offnung (b) gelassen worden und 
durch diese steigt man, circa 1 m tief, in die Kammer A hinein. Die ostliche Wand dieser 
Kammer biidet die Mauer, durch welche man eingestiegen und welche noch ein Stuck in 
den nordwarts fiihrenden Gang k hineinragt Die gefundenen Inschriften spater besprechend, 
schreite ich zur Beschreibung der Karnmern und Gange. 

Die Kammer A ist 3 m lang, 2 m breit und hoch, hat ein Luftloch an der Decke, 
an der Westwand drei, an der Siidwand eine Lichtnische. Ausserdem ist unmittelbar ober- 
halb des nach Siiden fuhrenden Ganges an der Wand eine Lichtnische angebracht. Diese 
Kammer besitzt Inschriften. Durch den eben erwahnten, bei 2 m langen, 0'65 m breiten 
und 0*7 m hohen Gang durchschlupfend, gelangt man in die Kammer B. Von der Kammer A 
aus fallt die ganze Anlage bedeutend in die Tiefe, so dass die Kammer D nahezu 1 m 
tiefer liegen durfte als A. Der Gang c ist wohlerhalten, besitzt zwei Lichtnischen und ist 
so geglattet, dass hervorragende Sandsteinchen wie poliert erscheinen. 

Die Kammer B, ebenfalts 3 m lang, 2 m hoch und breit, besitzt Inschriften. Licht- 
nischen finden sich fun! vor, zwei an der Nord-, zwei an der West-, eine an der Ostseite. 
Von dieser Seite zweigen zwei Seitengange ab, von welchen der sudostliche (d) schmaler und 
niedriger, und auch in seine m Eingange tiefer gelegen ist, als der von der Mitte der Kammer 
gerade nach Osten abzweigende Gang e. Der Eingang zu diesem Gange ist besonders 
bemerkenswert. In der Wand ist eine viereckige Vertiefung eingehauen, welche 40 bis 
50 cm tief, 0*8 m breit und 1*4 m hoch ist. An der Nordwand derselben ist eine runde, 
10 cm tiefe, 8 cm im Durchmesser fassende Aushohlung (f) angebracht, und dieser gegen- 
uber an der Sudwand eine 0'3 m hohe, von oben nach unten sich bis zu 12 cm vertie- 
fende, 10 cm breite Rinne (g), in den festen Sand eingetieft, welche an ihrer Basis wagrecht 
abschliesst. Aushohlung wie Rinne stehen von der Ostwand der Vertiefung handbreit 
ab. Wir haben hier eine der best erhaltenen Abschliessungsvorrichtungen vor uns, beste- 
hend aus der Anlage fur die Thiire und den vorzuschiebenden Balken (siehe das Bild in 
der Einleitung, Fig. 5, Seite 10). 

Der Gang e hat unmittelbar bei seinem Beginne an seiner Nordwand, jedoch in der 
Nahe der Basis, eine runde 12 cm tiefe, 9 cm im Durchmesser fassende Offnung, und erwies 
sich dieselbe bei naherer Untersuchung ebenfalls als Lichtnische, da die Decke intensiv 
geschwarzt erscheint. Erst bei einem spateren Besuche versuchte ich in diesem Gange, der 
ganz verschiittet war, vorzudringen, und nachdem ich das Erdreich in einer Lange von 
beilaufig 3 m entfernt hatte, stiess ich auf die Grundmauer des Hauses, doch konnte ich 
constatieren, dass auch hier eine Kammer war, und dass von derselben ein Gang nach 
Siidost abzweigte. Er halt die Richtung nach der im Hofe befindltchen Diingerstatte ein 
und durfte dort der ursprungliche Eingang gewesen sein. Der Gang d liess sich nicht aus- 
raumen. Auch hier stiess ich gleichfails auf die Grundmauer des Hauses. 

Durch den sudwestlich abzweigenden Gang h, der 1 m lang und 0-6 m breit und hoch 
ist, gelangt man in die Kammer G Sie war ursprunglich jedenfalls auch bei 2 m hoch; 
gegenwartig ist sie aber bis zur Halfte der Hohe mit Schlamm gefullt, und betragt ihre 
Hohe am Ende der Westseite nur mehr 0*65 m und an der Ostseite 1 m. Sie ist 2 m breit, 
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bei 3 m lang imd besitzt ein Luftloch. Da sie ausserdem stark verf alien ist, so konnte ich 
keine Lichtnische entdecken. Durch eine schmale, fast ganz verschlammte Offnung hangt 
sie mit der Kammer G zusammen; es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass diese Offnung 
durch Unterwaschung der Wand entstanden ist. 

Durch einen, 1 m breiten und langen, aber gegenwartig nur mehr 50 cm hohen Gang (i) 
communiciert die Kammer C mit der Kammer D. Es ist bedauerlich, dass auch diese schone 
und grosse Kammer gewiss mehr als uber die Halfte hoch mit Schlamm angefullt ist. Diese 
Kammer ist 6 m lang, hat ein Luftloch und drei Lichtnischen. Ob die Basis viereckig 
gewesen oder rund, konnte ich wegen der Anschuttung nicht constatieren. 

Kehren wir zur Kammer A zuruck. Von dieser fiihrt ein durch die Grundmauer 
verengtcr Gang (k) in die Kammer E. Ausser zahlreichen Inschriften ist hier noch folgende 
auffallende Erscheinung. An der Decke befindet sich ein aus dem Sande herausgear- 
beitetes Kreuz, dessen Langsbalken durch die Langsmitte der Kammer geht, wahrend die 
Querbalken uber die ganze Breitseite der Decke reichen. Die Balken sind roh zugehauen, bis 
10 cm breit; in dem Winkel, den dieselben bilden, ist das Luftloch eingefugt. 

In der Westwand und im sudostlichen Rande der Ostwand ist je eine Lichtnische 
(siehe Tafel VI). Von dieser Kammer fiihrt ein, in scharfer Krumrnung nach Suden abzwei- 
gender, 1*2 m hoher und 065 m breiter Gang (1) durch die kleine Kammer F in die grosse 
Kammer G. Dieser Gang ist an der Decke und an den Wanden ebenfalls ganz abge- 
schliffen, so dass von den Hieben eines Instrumentes keine Spur zu sehen ist. 

Gleich in der Nahe des Einganges ist eine im Bogen verlaufende Nische (m), 1 m 
lang, 0-45 m breit und 0"73 m hoch. In weiterer Verlangerung biegt der Gang scharf gegen 
Suden urn und mundet in die Kammer F. Dieselbe ist 1*4 m hoch, ebenso lang und 1 m 
breit. An der Westwand sind zwei Lichtnischen und an der Sudseite, an der Basis der 
Wand, zwei gegeniiber liegende 15 cm tiefe und breite und gegen die Hdhe von 0'4 m hin 
mit der Wand sich ausgleichende Vertiefungen, ganz geeignet, eine Thure einzulassen und 
den Gang nach Suden abzuschliessen. Derselbe biegt von hier in einer Curve nach SQd- 
osl, urn dann wicdcr in sudlicher Richtung in die Kammer G einzumtinden; er besitzt 
bis zur Kammer F drei Tastnischen an der Westwand, und von dieser bis zur Kammer G 
ebenfalls drei an der Ostwand. Auch dieser Gang hat von der Kammer E bis zur Kammer G 
sehr starkes Gefalle. 

Die Kammer G selbst konnte ich nicht betreten, da sie ganz mit Wasser angefullt 
war. Nach dem Augenscheine ist sie jedoch bei 4 m lang, 3 m breit und diirfte ursprunglich 
2 m hoch gewesen sein. Das eine sichtbare Luftloch, sowie die drei Lichtnischen sind am 
Plane angegeben. 

Der Eingang n von der Kammer G in die Kammer H ist gegenwartig mit Steinen 
verlegt. Auch letztere Kammer konnte ich bei meinem ersten Besuche, 1878, wegen des hohen 
Grundwassers, nicht betreten, und erst in spaterer Zeit konnte ich in dieselbe eindringen. 
Sie erwies sich 2*3 m breit, 2 m hoch und bis zur punktierten Linie des Planes 2 m lang; 
sie war ursprunglich vermuthlich hier abgeschlossen. An der Nordseite besitzt sie eine 
40 cm breite Bank, und an derselben Seite auch eine Inschrift. Gegen West zu verengt 
sich dieselbe und mundet nach einer Steigung von 1 m in einen grossen zur Zeit als 
Keller benutzten Raum. Ob der Erdbau an der Westseite mit der Kammer H abgeschlossen, 
ist fraglich. Ich mochte aber nach der Analogie an der Ostseite und nach der ahnlichen 
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Erscheinung im Erdstalle zu Diepoiz die Ansicht befiirworten, dass audi der Raum I noch 
zum Erdbau gehorte, und spricht dafur auch der Umstand, dass in der Verlangerung des- 
selben (o), dem gegenwartigen Kellereingange, an der Westwand sich noch eine Lichtnische 
vorfindet In die Kammer E zuriickkehrend finden wir hier an der Ostseite, in einer Hone 
von 50 cm von der Basis, einen 2 m Iangen, nur 0*5 m hohen und breiten Gang (p) gegen 
Ost. Derselbe verbindet die Kammer E mit dem grossen Raume K, der in seiner Verlan- 
gerung 8-4/7/ gegen Nord fiihrt 
Auch dieser Raum ist sicher erst 
spater zu einem Keller erweitert 
worden; vermuthlich waren aber 
auch hier eine oder mehrere Kam- 
:.„, mern, wofur der Gang p, die Licht- 

nischen und Luftlocher sprechen, 
welche jetzt ganz iiberfliissig sind. 
Gestattet das Gesagte einen Uber- 
blick iiber den Erdbau, so eriibrigt 
noch, iiber die Inschriften zu spre- 
chen. In der Kammer A ist die 
Westwand beschrieben und zwar 
befindet sich dort das Wappen des 
Stiftes ZwettI und die in Fig. 23 
abgebildeten Inschriften. Ober dem 
Eingange in den Gang e ist in der 
Kammer B die in Fig. 24 abgebil- 
dete Inschrift eingegraben und an 
Fig. 27. der Decke sind unterhalb dem ein- 

gegrabenen Namen (Fig. 25) mit- 
telst Lampenruss, dadurch, dass 
man ein Licht an die Decke an- 
hielt, die in Fig. 26 reproducierten 
Zeichen hervorgebracht. Die Kam- 
mer E weist die meisten Inschriften 
auf (siehe Tafel VI) und ist hier die 
Fi s- 30 - Sudwand davon formlich bedeckt. 

Ausser diesen vielen Strichen und 
Schnorkeln, die sich nicht entziffern lassen, ist iiber dem Gange k die in Fig. 27 abgebildete 
Inschrift zu Iesen. In einiger Entfernung davon rechts, in gleicher Hohe, ist die in Fig. 28 
abgebildete Inschrift und die in Fig. 29 abgebildete Abkiirzung und davon wieder rechts, 
in gleicher Hohe, die in Fig. 30 abgebildete Inschrift zu bemerken. In einiger Entfernung 
unterhalb dieses Narnens befindet sich die in Fig. 31, Seite 59, abgebildete Inschrift. Links 
davon befindet sich in grossen, tief eingeschnittenen, an den Randern sanft gerundeten 
Lettern die in Fig. 32, Seite 59, abgebildete Inschrift. An der Westwand ist die wegen 
Ausfall des Erdreiches verstummelte und in Fig. 33, Seite 59, abgebildete Inschrift und 
weiter rechts davon, mit sehr deutlichen Lettern, die in Fig. 34, Seite 59, angefiihrte Inschrift 
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zu lesen. Diese Inschriften befinden sich in dem Raume zwischen dem Eingange in den 
Gang I und der Sudwand. Rechts vom erwahnten Oange ist neben Jahreszahlen neueren 
Datums auch die vom Jahre 1650 eingegraben. Die Ostwand weist ebenfalls Namen und 
jahreszahlen auf. Es wiederholt sich die in Fig. 35 abgebildete Inschrift Nebst dieser sind 
die in Fig. 36 abgebildeten Inschriften bemerkbar. Bei einem meiner spateren Besuche, 
18. December 1879, entdeckte ich noch in der Kammer H Namen und Jahreszahl, die in 
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Fig. 37 abgebildet sind. Es fragt sich nun, wie kamen die Zwettler Monche in diesen Erd- 
stall? Ich habe mich um Auskunft an das Stift Zwettl gewandt und es hat mir der hoch- 
wiirdige Herr P. Benedict Hammerl, Bibliothekar und Archivar des Stiftes, folgendes mit- 
getheilt: «Das Auftreten der Zwettler in Klein -Weikersdorf ist durch den Besitz des Stiftes 
an Zehent und Unterthanen in Weikersdorf zu erklaren und geschah von Rating (bei 
Pulkau) und Kammern (bei Gobatsburg) aus, wo uberall ein Monch als magister curiae 
im 15. und 16. Jahrhundert exponiert war und zwar durften die Monche, wie ich annehmen 
mochte, die Erdstalle besucht haben und nicht durch Feindesnoth veranlasst in dieselben 
gekommen sein». Uber die Namen der Zwettler verwies mich P. Hammerl auf Link: «Annales 
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Austrio Clara-VaIIenses». Die Schriftzeichen gehoren wohl fast alle dem 15. und Anfange des 
16. Jahrhunderts an; am altesten durfte das Ipolitus Jon... (siehe Fig. 30 auf Seite 58) sein, 
deren 6 cm lange Buchstaben in gothischer Schrift eingegraben sind. Das Anfangs-I ist 30 cm 
lang. Schade, dass die Fortsetzung des ziemlich langen Namens nicht zu entziffern ist Dieser 
Inschrift durfte an Alter zunachst folgen: Wolfram Sewelder, 1468 (siehe Fig. 32 auf Seite 59). 
Der Anfangsbuchstabe ist reichlich mit Schnorkeln versehen, die einen betrachtlichen Theil 
der Wand einnehmen. Herr Hammed meint, es solle Wolfgang und nicht Wolfram neisseria 
Ich konnte jedoch in Link's Annalen, Band II, weder einen Wolfram noch Wolfgang Sewelder 
entdecken, dagegen fand ich, dass urn die fragliche Zeit die Herren von Churning die 
Besitzer von Seefeld gewesen sind. 

Von unserem Wolfram Sewelder aber vermuthe ich, dass er kein Chiin ringer gewesen, 
und zwar weil einerseits bei Link, wie erwahnt, weder vor noch nach 1468 ein Wolfram 
oder Wolfgang vorkommt, andererseits aber wegen der Schreibweise Sewelder, da die 
Chiinringer stets als *Dominus in Seveld» bezeichnet werden, Es mag rnithin dieser Wolfram 
Sewelder ein anderer Herr von dem benachbarten Seefeld gewesen sein, 
der mit den Zwettlern, oder vielleicht schon vor denselben, den Erdstall 
* .' . besuchte und dort seinen Namen eingrub. Von den Zwettler Monchen, deren 
Namen in den Kammern eingeschrieben sind, fand ich in Link's Annalen, 
II. Band, Seite 287 (von ZwettI), nur einen, der in dtese Zeit einfallt, namlich 
Colomannus. Es. wird dort ein Brief erwahnt, datum ad s. Bernardum anno 
Domini 1488, 21. Marz, in welchem dieser seinen Abt ersucht, die in Has- 
lach eingelagerten Weine (vina) in Sicherheit zu bringen, da uber Stronsdorf 
700 rauberische Soldaten herannahen. Band II, Seite 299, heisst es: «F. Colo- 
mannus Magister curiae in Rafing et Confessor Monialium ad s. Ber- 
P,g ' 38 ' nardum bonum oeconomum se exhibebat> (1. September 1490). Aber 

schon am 10. November 1490 wurde derselbe Colomannus einstimmig zum 
Abte von ZwettI gewahlt Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass dieser Colomannus 
Haller, confessor in s. Bernhardo, denn so und gewiss nicht anders ist diese Inschrift zu 
erganzen, der nachmalige Abt von ZwettI gewesen, wenngleich P. Hammerl erwahnt, dass 
der damalige Abt Colomann den Namen Bauernfeind» gefuhrt habe. Nach Herrn Pamperl's 
Angabe gehorte sein Haus vor Zeiten zum Stifte ZwettI, das im benachbarten Haslach 
eine Besitzung hatte, und aus dieser Zeit mogen auch die Besuche der Zwettler Monche in der 
Hohle stammen, wie die Namen Ambrosius, Dionysius, Oregorius darthun. Die Abkurzungen 
bei Gregorius und Ambrosius mit der Jahreszahl 68 (siehe Fig. 23 und 24 auf Seite 58) verrnag 
ich nicht zu deuten. Dagegen ist Fig. 34 auf Seite 59 zu lesen: <pro tunc magister vin- 
demiae>. Die nachst alteste Inschrift ist die in der Kammer H, wo die jahreszahl 1520 
erscheint (siehe Fig. 37 auf Seite 59). Das hohe Alter der Pfarre Nappcrsdorf liess mid) 
vermuthen, dass in dem dortigen Pfarrarchive, respective in den Matrikeln Aufschliissc uber 
die fraglichen Namen zu finden seien. Wenngleich nun die Matrikeln nur bis 1645 zumck- 
reichen, so fand ich doch im Sterbbuche verzeichnet: -19. Februar 1665 ist Johanness 
Arnolht begraben worden». Mehr konnte ich nicht entdecken. Geht man aus der Kammer E 
durch den geschweiften Gang I nach F, so findet man in diesen durch vieles Schliefen 
ganz geglatteten Gangwanden die in Fig. 38 abgebildete Gravure, welche vielleicht ein 
Wappenschild bedeuten mag. 
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Noch zu erwahnen ist das Kreuz an der Decke der Kammer E. Wie aus dem Bilde 
auf Tafel VI zu ersehen, ist dasselbe aus der Decke roh und unregelmassig heraus- 
geschnitten und verliert sich im ruckwartigen Theile der Kammerdecke in dieselbe. Dass 
wir es hier mit dem signum crucis im christlichen Sinne zu thun haben, ist gewiss, nur 
fragt es sich, aus welcher Zeit es stammt Es hat unbestreitbar eine charakteristische Form 
und die verdickten Endbaiken diirften auf eine bestimmte Zeit schliessen lassen. Erkundi- 
gungen, die ich dariiber einzog, fiihrten zu keinem Resultate, da auch hier die Meinungen 
auseinander giengen und die Form des Kreuzes theils in das 15., theils in das 11. oder 
10. Jahrhundert, theils noch fruher gesetzt wurde. Vielleicht gibt uns die Hohle selbst Aus- 
kunft, in welche Zeit arinahernd das Kreuz zu setzen ist 

Betrachten wir diesbezuglich die Biider aus Klein -Weikersdorf (siehe Fig, 5 auf 
Seite 10 und die Kreuzkammer auf Tafel VI). In beiden sehen wir an der Decke die Hieb- 
spuren des Instrumentes, in Fig. 5 sehen wir sie sogar oben rechts, im Falze des Ver- 
schlusses. Ebenso deutlich sehen wir sie im Vollbilde langs der beiden Seiten der Quer- 
balken des Kreuzes und einige Hiebspuren davon ubereinander in der abfallenden Wand. 
Dass durch diese Bearbeitung die Querbalken des Kreuzes so zusammengeschrumpft sind, 
wie sie jetzt sich zeigen, ist wahrscheinlich, und mithin auch, dass das Kreuz, wenn nicht 
friiheren, gewiss gleichzeitigen Ursprunges mit den Hiebmarken ist. 

Betrachten wir nun die Inschriften. In Fig. 5 steht der Name Ambrosius in den 
Hiebspuren; es mussen diese also alter sein als der Name, denn waren sie junger, so 
hatten sie den Namen zerstort Das Gleiche gilt von den Inschriften in der Kreuzkammer; 
sie sind auf dem Bilde mit freiem Auge, noch besser mittelst einer Lupe zu erkennen. 
Die Schnorkel vor dem Namen Sewelder mit der lateinischen Jahreszahl, selbst Ipolitus, 
welcher Name vielleicht alter ist als Sewelder, sind deutlich zu erkennen und auch sie 
stehen theilweise in den Vertiefungen der Hiebspuren; daraus durfte also der' Schluss zu 
ziehen sein, dass das Kreuz alter ist als die Inschriften und dass es daher auch 
von den Zwettler Monchen nicht herruhren durfte. Sollte es dennoch von ihnen herruhren, 
so mtissten sie vorerst das Kreuz herausgeschnitten, in der Kammer durch Erhohung der 
Deckengewolbe etc. Veranderungen hervorgerufen und erst dann, beim Verlassen der Hohle, 
gewissermassen zur Erinnerung, ihre Namen eingeschrieben haben. Wann aber das Kreuz 
aus der Decke herausgeschnitten, ob es gleichzeitig mit der Anlage der Hohle, ob es, wie 
die Inschriften, von spateren Besuchern herstammt, bleibt bis jetzt eine offene Frage. 

Ausser dieser Hohle wurde zwischen Klein -Weikersdorf und Nappersdorf ein Erd- 
stall dadurch entdeckt, dass man beim Brunnengraben im Freien bei dem Keller des Herrn 
j. Wimberger einen Erdstallgang kreuzte; der Brunnenschacht wurde ausgemauert, die 
Hohle selbst nicht weiter untersuchi Spater erfuhr ich, dass nordwarts von Klein -Weikers- 
dorf auf einem Acker sich ein Erdeinsturz ereignet hat, und zeigt sich circa F5 m unter 
der Erdoberflache eine Offnung, die in einen Erdstall fuhren durfte; hineingeworfene Steine 
fallen in Wasser. 

Zwischen Nappersdorf und Ober-Stinkenbrunn im Gemeindegebiete von Haslach 
erhebt sich der machtige kunstliche Hiigel, jetzt «Tennberg» genannt, an dessen Fusse 
einst das in Link's Annalen, Band II, Seite 245, erwahnte Ternberg lag. Es ist ver- 
schwunden und geht heute der Pflug uber diese Stelle; die Sage hat sich dieses Ortes 
bemachtigt und ihn mit Spukgestalten bevolkert. Mauerreste werden noch heute dort gefunden. 



Auf dem Tennberg, dessen Form und Gestalt das Vollbild auf Tafel VII zeigt, fand ich 

wiederholt prahistorische Gefassreste, und Herr Conservator Abt Dungel von Gottweig 

fand auf der nordlichen Abdachung, ausserhalb des Ringwalles, eine riesige Steinkeule mit 

Rillen, nicht durchlocht, wohl vielfeicht eine der grossten Steinwaffen, die ich kenne und 
die in Osterreich gefunden wurde. 



OBER-STINKENBRUNN. 

Der Erdstall zu Ober-Stinkenbrunn im Viertel unter dem Manhartsberg, wie ein- 
gangs erwahnt der erste, den ich gesehen, ist durch einen spateren Kellerbau zuganglich 
geworden. Betritt man von Westen bei a (Hohlenplane, VI, Fig. Q) diesen Keller, so zeigt 
sich alsbald ein nach Siiden und Norden abzweigender Seitengang. In siidlicher Richtung 
gelangt man in die Kammer B; dieselbe besitzt ein Luftloch in der Decke. Von da fi'ihrt 
ein in einem Bogen laufender, 0'55 m breiter, 1 m hoher Gang (c), 6 m lang, gegen West. 
Er besitzt sechs Tastnischen, auf jeder Seite drei, eine gerade gegentiber dem abzweigenden 
Seitengange d. Nach 3 m Lange zweigt der erwahnte 2 m lange, eine Lichtnische besitzende 
Seitengang d ab und miindet in eine 3 m lange, 2 m breite und hohe Kammer (E). An der 
im Spitzbogen zulaufenden Decke sind, nicht in der Mitte, wie in den anderen Kammern, 
sondern seitwarts, zwei nur 5 cm im Durchmesser besitzende Luftlocher angebracht und an der 
Frontseite befindet sich ein in den Sand gehauener Sitz, 0-45 m hoch, 0'4 m breit Im Haupt- 
gange c kommt man wieder in eine 3 m lange, 1*5 m hohe und breite Kammer (F) mit einem 
Luftloche an der Decke. An der linken Seitenwand sind zwei seitwarts ubereinander stehende 
Lichtnischen und am westlichen Ende finden sich, - l m iiber dem Boden, zu beiden Seiten 
dieselben rohrenformigen Vertiefungen wie in den Kammern von Wullersdorf und Kissing. 
Hier aber nur beilaufig 0*15 in tief, so dass man die Faust bequem hineinstecken kann. 

Ein 2 m langes Gangstiick fuhrt in einen von Nord nach Sud laufenden Quergang, 
an dessen nordlichem Ende die Eingange zu drei und am siidlichen die zu zwei weiteren 
Abzweigungen sich beim Lichtscheine erkennen liessen. 

In diesern Gange (g) befinden sich, dem Gange c gegentiber, zwei Lichtnischen 
seitwarts iiber einander, so dass hier eingestellte Lampen sowohl den Haupt- wie den 
Seitengang erhellten. Ich wandte mich zuerst nordwarts. Links ist wieder eine, rechts zwei 
Lichtnischen, von denen die zweite wieder gegentiber einem Gange, der in eine nach 
West gelegene Kammer (H) fuhrt, angebracht ist. Dieser an der rechten Seite eine Licht- 
nische aufweisende Gang erwies sich infolge der Anschlammung so enge, dass ein Durch- 
schlupfen unmoglich war und erst als ich mit einer Haue den Eingang muhsam vergrossert, 
gelang es einem Knaben, hineinzukriechen. Die Kammer H erwies sich nun in denselben 
Dimensionen, wie die fruheren, fur sich abgeschlossen und an der Decke ein Luftloch 
zeigend. Das nordwarts fuhrende Ende des Ganges g schliesst eine nordwestwiirts gerichtete 
1 m tiefe und breite Ausweichnische (i) ab. 

Der Gang k fiihrt nun, nordostlich sanft aufsteigend, 4 bis 5 m lang in die Hohe 
und es ist hier der ursprtingliche Eingang gewesen, denn durch diesen Gang war Wasser 
und Schlamm eingedrungen. Das Ende erwies sich verschiittet Tastnischen drei, eine rechts, 
zwei links. 
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Hier entdeckte ich Inschriften; die erste befindet sich am Ende des nordwarts fiihren- 
den Gauges g, an der linken Seitenwand und ist in Fig. 39 abgebildet In dem nach Nord- 
ost zuruckfuhrenden Gange k sind deren zwei, die eine an der rechten, die andere gegen- 
uber an der linken Seitenwand. Die rechtsseitige Inschrift hat die in Fig. 40 abgebildete 
Gestalt. An der linken Seitenwand sind nahe am Eingange zwei senkrechte 0*19 m lange 
und 1 an. tiefe, an den Kanten fein abgerundete Striche angebracht. In einiger Entfernung, 
etwas hoher, erscheint zuerst ein rechter Winkel und dann die Inschrift, so dass die Gesammt- 
erscheinung der in Fig. 41 abgebildeten Form entspricht. 

Die Inschriften scheinen von einer Hand herzustammen, sind 2 mm tief eingegraben 
und 5 bis 13 cm lang. Uber Alter und Herkunft lasst sich naturlich nichts bestimmtes sagen. 

Wie ein Krebs riickwarts kriechend, mit den Fiissen in den Hauptgang c wieder 
hineinschliipfend, mn umkehren zu konnen, wandte ich rnich dem sudlichen Theile des 
Querganges g zu. Hier zweigen am Ende zwei Gange ab, einer nach Siidwest (1), einer 
nach Siidost (n); sehr zweckmassig ist hier an der 
Biegung m wieder die Lichtnische angebracht, wo- 

durch nicht nur der Liingsgang g, sondern auch V / q q \L. 

die beiden Seitengange 1 und n erhelit wurden. S X 

Der siidostlich fiihrende Seitengang 1, eine Aus- Fi K . 39. / J2 r^ 

weichstelle, ist 2 m lang, 50 cm hoch, 60 cm breit 

und schliesst am Ende sich abrundend ab. Der [g ' 

sudostlich abzweigende, 2 m lange Gang n ftihrt in 
eine 3 m lange, 1*6 m breite und 2 m hohe Kammer I \ „ 

(O), die mir wie ein Saal diinkte, da es mir darin *— ■*■ | , H C \\ m Oq 

endlich wieder moglich wurde, mich aufzurichten. I | * / 

Dieselbe hatte ein Luftloch, gegeniiber dem von 

ihr abzweigenden Gange p eine Lichtnische und Fig. 41. 

seitwarts daran eine kreisrunde Vertiefung, die auf 

mich den Eindruck eines Bohrversuches machte. Von dieser Kammer O fiihrt einerseits 
ein meterlanger Gang (p) wieder in eine sudostlich gelegene, 2*5 m lange, 1*5 m hohe und 
breite Kammer (Q), die im rtickwartigen Theile der Decke ein Luftloch, aber keine Lichtnische 
aufweist. Diese Kammer schliesst fur sich ab. Andererseits gelangt man an der Frontseite 
der Kammer O durch eine 0'5 m lange und 0*6 m hohe Offnung (r) in eine 1 m tiefe und 
breite, 1*2 /;/ hohe, durchwegs abgerundete Kammer (S), die nach Slid zu den Abschluss 
der kunstlichen Hohlen bildet. Dieselbe ist ganz mit arabeskenformigen, krummen und 
geraden, sich verschlingenden und kreuzenden Linien bedeckt. Diese Zeichen fielen selbst 
einem der mich begleitenden Knaben auf, der erstaunt fragte, was das sei. Ich traf im 
weiteren Veriaufe meiner Forschungen derlei arabeskenartige Verzierungen mehrmals an und 
ich vermuthe, sie seien absichtlich gemacht worden. 

Kehren wir nun ztim Eingange a zuruck und wenden wir uns zu dem nordwarts 
fuhrenden Seitengange b. In denselben Dimensionen wie die friiheren, biegt er etwas 
gegen Nordwest und senkt sich unbedeutend. Hier zeigen sich zwei kleine, innen kuppel- 
artig gewolbte, in die Wand vertiefte Lichtnischen mit so enger Offnung, dass man mit 
der Hand kaum hinein kann. Bei diesen beiden Lichtnischen tritt die auffallende Erschei- 
nung hinzu, dass im Hintergrunde derselben, und zwar an der oberen Wolbung, je ein 
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2 an im Durchmesser haltendes, sorgfaltig gearbeitetes und geglattetes Loch senkrecht 
aufwarts f uhrt. Mit dem zusammenlegbaren Meterstabe fand ich eine Lange von circa 
12 cm. Im weiteren Verlaufe fatlt der Gang in die Tiefe ab, wendet sich vorerst nach 
Nordost und dann, 9 m lang, nach Nordwest und mtindet wieder in einen Keller (K). Er 
durchkreuzte denselben, endet aber in der, der Einmundungsstelle gegenuber liegenden Wand 
durch Vermauerung. Er soil noch in mehrere Kammern gefiihrt haben. In dieser langen 
Gangstrecke befinden sich zahlreiche Licht- und Tastnischen. 

Ich halte den Kirchenberg von Stinkenbrunn, der von drei Seiten in die Tiefe abfallt, 
ebenfalls fiir einen kunstlich bearbeiteten Hugel, ahnlich wie in.Alt-Hoflein. Ein zweiter Erd- 
stall, den ich noch untersuchte, bot nichts besonderes; er bestand nur aus zwei stark ver- 
fallenen Kammern. Von Interesse diirfte sein, dass ausserhalb Stinkenbrunn auf einem 
Acker eine Getreidegrube (?) entdeckt wurde, in welcher eine Urne und ein Mtihlstein aus 
Glimmerschiefer standen und dass ich aus einer zufallig selbst geoffneten Abfallgrube zahl- 
reiche prahistorische und auch romische Gefassreste gesammelt habe. 



ROOGENDORF. 

In Roggendorf im Viertei unter dem Manhartsberg waren in dem Hause Nr. 9 des 
J. Kraus Reparaturen nothwendig geworden und da wurde auch ein Erdstall geoffnet und 
wie? Mitten im Wohnzimmer, unter dem holzernen Fussboden, erschien eine viereckige Off- 
nung, 0*65 und 0*58 m breit und 0'8 m lang und unter ihr zeigte sich ein hohler Raum, 
der Erdstall. Mit einem Lichte versehen, stieg ich auf einer Leiter hinab; derselbe erwies 
sich 2 m hoch, fassformig abgerundet und in seinem Durchmesser von Sud nach Nord 
1*25 m und von Ost nach West I '35 m fassend. Beilaufig ein Drittel des Raumes war 
angeschiittet. Es gieng die Sage, dass von diesem Erdstalle eine Fortsetzung existiere und 
wurde mit grosser Bestimmtheit die Richtung derselben nach Siidost bezeichnet Ich unter- 
suchte mittelst einer grossen Eisenstange den Raum nach alien Seiten, grub auch das Erd- 
reich fast bis an den Grund aus, doch fand ich nach keiner Richtung einen verschiitteten 
Gang oder sonst eine Fortsetzung der Hohlung. An der Nordseite hingegen ist eine sehr 
geraumige Lichtnische angebracht, 0*4 m hoch, 0*25 m breit und 015 m tief, und an 
der Sudseite ein Luftloch, schief in die Hohe fiihrend. Dass neben der grossen Offnung 
nach oben noch ein Luftloch sich vorfindet, ist etwas rathselhaft, doch durfte sich das 
dadurch erklaren lassen, dass die Vertiefung eine Getreidegrube war, die, mit einem Steine 
geschlossen, durch das Luftloch den nothigen Luftzutritt erhielt. In derselben fand ich 
ein Stuck Huttenanwurf. Dies wurde vielleicht auf eine in der Nahe gestandene 
Lehmhutte hinweisen. 

Seitwarts, oberhalb der Nische, ist eine von einem Spatenhiebe herriihrende, recht- 
eckige, spitzig zulaufende Offnung von ziemticher Tiefe sichtbar. 

Weitere Kunde erhielt ich von einem ganz ahnlichen, aber grosseren Erdstalle in 
Roggendorf, von dem man fruher nichts wusste und welcher ebenfalls bei Gelegenheit 
eines Umbaues unterhalb des Zimmerbodens gefunden, dann aber verschuttet wurde. Der 
Besitzer des Hauses Nr. 12 schilderte ihn mir gerade von der Form, wie der eben beschriebene, 
von oben zuganglich, aber bedeutend grosser und tiefer und mit mehreren Lichtnischen. 
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Von der runden Kammer erhob sich gegen Siid, in Manneshohe, eine Offnung schief 
aufwarts, welche oben mit einem grossen, in der Mitte durchlocherten Stein geschiossen 
war. Der Berichterstatter fiigte hinzu: «Hier haben die Leute gewohnt, bevor sie noch 
Hauser gehabt haben und durch den durchlocherten Stein haben sie einen Jeden gesehen, 
der draussen vorbeigegangen ist»; sollte dieser Ausspruch nicht ein Kornchen Wahrheit 
enthaiten? 

Sudlich vom Dorfe, gleich ausserhalb desselben, fand ich Hockergraber mit schonen 
Gefassen und ausserst interessanten Bronzen; sie sind in den Besitz des Herrn Dr. Much 
iibergegangen. Siehe meinen Bericht dariiber: «Ein Grabfeld zu Roggendorf», «Mittheilungen 
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien», Bd. XIII, Seite 221. 



; 



WULLERSDORF. 

Westlich von Roggendorf liegt der grosse Markt Wuilersdorf im Viertei unter dem 
Manhartsberg mit seiner grossen, dem Heiligen Georg geweihten Pfarrkirche, die, auf einem 
Hugel aufgebaut, den ganzen Markt iiberragt und die Gegend weit und breit beherrscht 

Was die kiinstlichen Hohlen in Wuilersdorf anbelangt, so muss ich heute, nach 
mehr als zwanzigjahriger Forschung auf dem Gebiete der kiinstlichen Hohlen, gestehen, 
dass die Gange, die ich im Jahre 1880 fur Erdstalle hielt, grosstentheils nur Keller 
sind und dass nur einzelne Partien derselben einst Erdstalle gewesen sein diirften. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach waren die Erdstalle, wie in Stinkenbrunn, im Innern des 
Kirchenhugels, wo ich thatsachlich einen, bestehend aus zwei Kammern und Verbindungs- 
gangen mit den charakteristischen Merkmalen entdeckte. Andererseits erfuhr ich aus glaub- 
wtirdigen Berichten, dass in dem Kirchenberge Erdstalle gewesen sind und nach Aussage 
des Baumeisters Sturbl, der die Thurme erbaute, die gegenwartig die Westfront der Kirche 
zieren, wurde ein solcher beim Fundamentgraben entdeckt, der eine von Nordwest nach 
Sudost fiihrende Richtung gehabt habe. In demselben sollen auch Gefassreste gefunden 
worden sein. 

-Der Hiigel auf dem die Kirche steht, hat an der Ost- und Nordseite noch Wall 
und Graben. Er mag im Mittelalter vielleicht befestigt gewesen sein, aber wahrscheinlich 
reichten Wall und Graben viel weiter zuruck, da ja auch Wuilersdorf eine Fundstelle 
von prahistorischen Gegenstanden, Bronzen und Gefassresten etc. ist. 






OBER-HOLLABRUNN. 









Ober-Hollabrunn im Viertei unter dem Manhartsberg und Umgebung flatten einst 
ihre Erdstalle; der Oberlieferung nach sollen dieselben im Markte selbst ziemlich aus- 
gedehnt gewesen sein. Ich fand jedoch nur mehr eine beilaufig 2 m lange, abwarts fiihrende 
Gangstrecke in den gewohnlichen Dimensionen. Da dieses Gangbruchstiick im Hause Nr. 31 
sich befindet und unter die Hauptstrasse hinweist, wo es verschiittet ist, kann man wohl 
auf das hone Alter desselben einen Schluss ziehen. Auch seinen Tumulus hatte Ober- 
Hollabrunn; er wurde in den Siebziger Jahren abgegraben. 
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Ostlich von Ober-Hollabrunn, in der sogenannten «Schweitz», fand ich einen ver- 
schiitteten Erdstall; auch westlich von Ober-Hollabrunn ist im Freien ein Erdstall. Unter- 
suchungen, die ich in beiden Orten anstellte, liessen mich nur verschuttete Kammern finden. 
Im benachbarten Raschala, wo sich auch ein kleiner Tumulus befindet, fand ich bei 
demselben einige Erdstallkammern, die durch einen Verbindungsgang zusammenhangen; der 
Qbrige Theil ist verschuttet Tumulus und Erdstall gehoren dem Bauer Staudinger. Bei 



klein-stAdteldorf 

ostlich von Ober-Hollabrunn, fand ich im Walde, sudlich von Klein - Stadteldorf, in der soge- 
nannten Weinbergschlucht, einem 5 m langen und 8 m hohen Hiigel, der den Eindruck eines 
Tumulus macht, und ihm gegeniiber, in einer Losswand, den kleinen Erdstall. Ein gemein- 
schaftlicher Eingang, 0-43 m breit und 0*5 m hoch, fuhrt nach Nord gerichtet, 1*2 m lang, 
durch einen Quergang in zwei nebeneinander liegende Kammern. Die linke bildet ein sehr 
kleines Ova! und messen die gerundete Ost- und Westwand je 0-7 m die Nordwand 0*85, 
die Sudwand 0*8 m; die Hohe beiragt 1*16 m. Die Kammer rechts vom Eingange ist grosser, 
an der Sudwand 1*8 m lang, 1*3/7* breit und 1*1 m hoch; am Ostende besitzt sie eine 
unregelmassige Ausbauchung. In 

BERGAU 

siidostlich von Ober-Hollabrunn, sollen ebenfalls Hohlen gewesen sein; ich fand zwar keine 
zuganglich, doch sah ich daselbst den schonen Hausberg, dessen Tumulus eine Bergspitze 
kront, wahrend etwas tiefer gelegen, eine ausserst regelmassig gebaute schone Pyramide, 
«Wurfelberg» genannt, zu sehen ist. Ahnliche Resultate, wie in Raschala, erzielte ich in 
dem von Bergau siidostlich gelegenen 



GROSS MUGL. 

Ich fand in einem offenen, unbeniitzten Keller westlich vom Orte die Uberbleibsel 
eines Erdstalles, dessen von Nord nach Sud laufender Gang von der Kelleranlage quer 
durchschnitten erscheint. Der stidliche Gangtheil fiihrt in eine sudostlich gelegene, verfallene 
Kammer; der nordliche ist nach kurzer Strecke verschuttet. In Gross Mugl befindet sich 
ebenfalls ein grosser, isoliert stehender Tumulus, ohne Wall und Graben, ein Erdwerk von 
machtigen Dimensionen. Si'idwestlich von Ober-Hollabrunn liegt 



SONNBERG. 

In dem westlich von Sonnberg im Viertel unter dem Manhartsberg gelegenen 
Walde, und zwar in der Parzelle, die im Volksmunde «Frauenfohre» oder «Frohnfohre» 
genannt ist, befinden sich kunstliche Hohlen. 
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In einer sitdwestlich sich hinziehenden Einsenkung des Waldterrains befindet sich 
an der westlichen Thallehne der Eingang zum Erdbau. Die urspriingliche Breite und Hohe 
desselben liess sich nicht mehr erkennen; ich erwahne uberhaupt gleich, dass die Hohen- 
verhaltnisse in diesem Erdbaue sich nicht bestimmen liessen, da die Sohle desselben durch- 
gehends von Fiichsen und Dachsen so aufgewuhlt ist, dass sie vielleicht gut ein Drittheil 
hoher ist, als sie ursprunglich gewesen sein diirfte, Aufrecht stehen konnte ich nirgends, ja 
seibst das Sitzen war nur mit gekriimmtem Riicken moglich. 

In der durchschnittlichen Breite von 1 m fuhrt der Eingang 1*5 m lang zu einer 
nordostlich gelegenen, mehr einer grossen Nische ahnlichen Kammer, die vielleicht urspriing- 
lich 1 m tief, 0'7 m breit und, soweit ich an der Riickwand messen konnte, 0*7 m hoch 
ist. Schief gegenuber ist an der Sudsette, ohne vermittelnden besonderen Eingang, eine 
nahezu gleiche Vertiefung. Die Langswande derselben sind ungleich lang und misst die 
ostliche 1*34 m, die westliche 1*14 m; die Riickwand ist 0*88 in breit; in derselben ist eine 
0*27 m hohe, 0*37 m breite und 0*2 m tiefe Nische. 

Da der ganze Bau nach Nordwest biegt, so beschreiben die in der Mitte des- 
selben 1'5/// von einander abstehenden Seitenwande eine entsprechende Krummung. Die 
Lange der einen Wand betragt 1*2 m> die der anderen 1*6 m. Auch in der nachsten Kammer 
sind die gegenuber iiegenden Wande ungleich lang und misst die zu Sudost 1*14 m, die zu 
Nordwest 1*6 Wk Die Riickwand mit einer Breite von l"38m besitzt eine 0'5m breite, 
dagegen nur 0*2 m hohe und 0*25 m tiefe Nische. 

Im nordwestlichen Theile dieses Erdbaues erhebt sich ein Pfeiler, in seiner Form ein 
unregelmassiges Viereck bildend und an der Frontseite gerundet Um denselben herum 
zieht sich ein Gang, der in einen kammerartigen Raum einmundet. In der 1 • 14 m breiten 
Riickwand dieses Raumes ist in der Hohe von 0'4 m iiber der gegenwartigen Sohle eine 
runde, - 58 m im Durchmesser fassende Vertiefung, und diese ist der Beginn eines, so- 
weit ich durch Abmessen beurtheilen konnte, 3 bis4/« senkrecht aufwarts fiihrenden Schachtes. 
Wiederholt versuchte ich emporzukommen, kam aber nie iiber die Halfte hinaus; zudem 
verengt sich derselbe bis zu 0*4 und 0*33 m. 

Am Ende des Erdbaues fiihrt aus dem Hintergrunde einer vierseitigen Nische von 
der Riickwand schief aufwarts ein Luftloch, welches kreisrund, im Durchmesser von 0'2 m, 
unbestimmt wie weit, in die Hohe fuhrt Dieses Auftreten des Schachtes und des Luftloches 
unmittelbar neben einander spricht fast mit Gewissheit dafur, dass ersterer nicht so sehr 
zur Ventilation, als vielrnehr einem anderen nicht zu ermittelnden Zwecke gedient habe. 

Der mich begleitende Heger erzahlte mir noch von zwei anderen Erdstallen, die 
in den benachbarten Waldschluchten sein sollen. Wie zahlreich iibrigens die kiinstlichen Hohlen 
im Bezirke Ober- Hollabrurm sind, beweisen folgende verbiirgte Nachrichten, die ich Herrn 
Raimund Ruprecht, Uhrmacher in Ober-Holiabrunn, verdanke. Siidlich von Sonnberg, in 



BREITENWAIDA 

befindet sich ein Tumulus westlich vom Orte, den man auch auf der Bahnfahrt der Nord- 

westbahn sehen ; kann. Auch Erdstalle sind daselbst; desgleichen in den Ortschaften 

i 
Gross- und Klein-Stelzendorf, siidostlich von Breitenweida gelegen. Am «Hundsberge» 
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bei Gollersdorf sollen sich zwei grosse, zugangliche Erdstalle befinden; westlich von 
Gollersdorf sind die Orte Eitzersthal und Wischathal ganz unterminiert, und befindet 
sich in Eitzersthal auch ein Tumulus. In den siidwestlich von Breitenweida gelegenen Ort- 
schaften Kleedorf und Buch befinden sich ebenfalls kiinstliche Hohlen. Nicht minder 
soil das benachbarte «Ameisthab> ganz unterminiert sein; auch dort findet sich ein Tumulus. 
Noch sei erwahnt die Ortschaft Kiblitz bei Ober-Fellabrunn; von den dortigen Hohlen 
hatte ich schon vor Jahren erfahren, fand aber nie Gelegenheit, dorthin zu kommen. 



OBER-FELLABRUNN. 

Ober-Fellabrunn, eine Wegstunde westlich von Ober-Hollabrunn, weist wie letzteres, 
schon dem Namen nach, in langst vergangene Zeiten zuruck. Auch hier befindet sich ein 
merkwiirdig geformter Erdstall. 

Der Besitzer desselben, Bauer Doppler selbst war es, der den Wunsch ausgesprochen, 
dass ich seinen zufallig entdeckten Erdstall untersuchen moge; es war namltch in seinem 
zum Hause gehorigen Baumgarten, der, nordlich vom Hause gelegen, an einer Hiigellehne 
emporsteigt, die Erde eingesunken, und war infolge dessen eine Offnung entstanden, eben 
gross genug, urn durch dieselbe hinabgleiten zu konnen. Die Neugierde hatte ihn veranlasst, 
sich in die Tiefe zu begeben, aber weiter a!s iiber den ersten Raum vorzudringen hatte 
er nicht gewagt. 

Ich fand einen bis zur Kammer Aim langen Gang (a, Hohenplane, II, Fig. 1). Der 
Eingang fallt nunmehr steil in die Tiefe ab und fuhrt in den gerade nordwarts gerichteten 
Gang, der in seiner Strecke von 4*4 m die Breite von 0*8 m innehalt; dann steigt derselbe 
steil aufwarts, 0*4 m' breit und 0*45 m hoch und gestaltet sich mithin das Passieren dieses 
Ganges ausserst muhsam. Eine eigenthumlich geformte Kammer (A), ziemlich verfallen, 
aber doch in ihrer ursprunglichen Gestatt erkennbar, schliesst sich nun an. Wahrend die 
ostliche Halfte derselben in einer Schweifung 1*3 m zuriicktritt, stehen die Wande der 
westlichen Halfte senkrecht zu einander und misst die Riickwand 0*7 /re, die Hone diirfte 
vielleicht 1 m betragen haben. Gegenwartig kann man kaum aufrecht sitzen. Die Fortsetzung 
des Ganges a fuhrt in einer Breite von 0*65 m in einer Schweifung, iiber 2 m lang, wieder 
nordwarts und hier bietet sich ein Bild, das fast mit zwingender Nothwendigkeit auf die 
Annahme hinweist, dass nach einem gewissen Langenmasse gearbeitet wurde. Links vom 
Gange a tritt eine nischenformige Vertiefung (b) in der Hohe des Ganges zuruck, rechts 
fuhrt der Gang a nordostlich weiter. Die nordliche Einmundung des Ganges a, seine Aus- 
miindung nach Nordost und die gegeniiber liegende Offnung der Abzweigiing b nach Nord- 
west messen genau 60 cm Breite; ebenso misst die Tiefe der Nische b an ihren Seitenwanden 
60 cm. Der Gangeinmtindung gegeniiber tritt die Wand sanft geschweift, 0*45 cm breit, 
durchwegs geglattet, zuruck und in dieser Schweifung, sowie dem Gangtheile gegeniiber 
befindet sich je eine' Lichtnische. Es herrscht also hier eine so auffallende Symmetric in der 
ganzen Anlage, die einen Zufall fast ausschliesst. 

Nach 2 m Lange biegt der Gang im Winkel nach Nord; die bei 3 m lange Strecke 
des Hauptganges a ist hier 0*5 m breit; wieder biegt der Gang 2 m lang nach Nordwest 
und in der Biegungsecke ist eine Tastnische angebracht. Eine solche befindet sich auch in der 
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gegenuber liegenden Ecke, dort, wo der Gang schliesslich wieder nach Nord abzweigt Dieses 
Gangstuck ist das einzige im ganzen Baue, das in seiner urspriinglichen Hohe erhalten 
ist; uberall sonst ist der Gang an seiner Sohle von Thieren unterminiert und aufgewiihlt 
und ist besonders die mittlere Strecke infolge dessen ausserst muhsam zu passieren. 

Das letzte Gangstuck, 3'5 ttt lang, besitzt an seinem Beginne rechts eine Lichtnische, 
etwas weiter zuriick links eine Tastnische; dem Ende zu ist der Gang stark durchwuhlt 
und verfallen. Er erweitert sich zu einer durchwegs gerundeten Raumiichkeit, die den Erdstall 
hier abschliesst. Als ich darauf aus dem Baue herauskam, waren Leute versammelt, welche 
die Neugierde herbeigelockt hatte. Unter denselben war auch ein alterer Mann, der mir 
Folgendes erzahlte: Im Jahre 1832 wurde das Haus umgebaut und da stiess man drinnen 
im Hofe auf einen unterirdischen Gang. Er war damals Maurerlehrjunge und wahrend der 
Mittagsstunde drangen er und noch ein Genosse in denselben ein und gelangten einerseits 
zu dem, gegenwartig gerade 20 m vom heutigen Eingange entfernten, siidwarts gelegenen 
Brunnen; nordwarts desselben waren Kammern und ein schief aufwarts gerichteter Gang, 
vermuthlich der urspriingliche Eingang. Den von mir erforschten Theil schilderte er so, 
wie ich ihn gefunden und von den Schlusskammern erzahlte er, dass ringsherum eine 
schmale Bank und in der Mitte ein Pflock (?) gewesen sei. Ist diese Angabe richtig, so 
haben wir hier dieselbe Gestaltung der Schlusspartie, wie ich sie bereits in Stinkenbrunn, 
Unter-Thern und Hohenruppersdorf gefunden. Die Breite des Grabinstrumentes betrug 
hier 6 cm. 

FAHNDORF. 

Westlich von Ober- Fellabrunn liegt Fahndorf im Viertei unter dem Manhartsberg. 
Wenngleich ziemlich hoch gelegen, ist es doch ringsum von Hiigeln eingeschlossen und 
liegt gewissermassen in einem Bergkessel. Auch hier fand ich Hohlen, aber leider nur Reste 
von Kammern und Gangen, und da dieselben nichts besonderes bieten, glaube ich von 
einer detaillierten Beschreibung absehen zu durfen. 

Eine Hohle im Orte, jetzt nicht mehr existierend, da sie zu einem Keller umgewan- 
delt wurde, hatte spitzbogenformige Gangreste und zwei total verfallene Kammern. Zwei 
Hohlen sind ausserhalb des Ortes. In die eine, in einer Losschlucht sudlich vom Orte, 
musste ich mir mittelst einer Leiter und dann durch Dorngestriipp den Weg bahnen. 
Schliesslich fand ich zwei verfallene Kammern, eine mit Sitzbanken; die andere, in einer 
Ackerterasse nordlich vom Orte, fand ich verschlossen und nicht zugangiich. 



FRAUENDORF. 

Wie in Fahndorf, so untersuchte ich auch im benachbarten Frauendorf eine Hohle, 
deren Zugang im Freien nordostlich vom Orte in einer Losswand ist. Sie ist dreitheilig in 
Kreuzform angelegt. Eine Langskammer mit Spitzbogendecke 1*2 m breit, 1*3 m hoch, erstreckt 
sich vom Eingange aus, iiber 4 m lang, nach Nord. Links vom Eingange fuhrt ein 1 m langes 
Gangstuck in eine gut erhaltene, 1 m breite und 185 m lange Seitenkammer, bei welcher, 
0'55 m iiber der Sohle, die Nord- und Sudwand mit 10 cm breitem Falze horizontal 
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zuriicktritt und von wo aus die Wolbung zur Decke beginnt. Rechts vom Eingange fiihrt 
ein Gang ins Freie zur Losswand und diirfte auch hier einst eine Kammer gewesen sein. 
Es sei noch erwahnt, dass auch In dem benachbarten Gross sich kunstliche Hohlen 
befinden sollen. Ich habe sie jedoch nicht gesehen. 



SITZENDORF. 

In Sitzendorf im Viertel unter dem Manhartsberg stieg ich im Deckengewolbe eines 
gemauerten Weinkellers, welcher dem bereits verstorbenen Fleischhauer Frohlich gehorte, 
durch eine in der Ziegelmauer freigelassene Offnung in einen Erdstall. Ich fand zwei ver- 
fallene Langskammern, die durch einen kurzen Verbindungsgang in ein em Winkel zusammen- 
hangen. Eine Kammer ist 5 m lang, 1 m hoch und breit und hat gekrummte Form; die andere 
ist 3*5 m lang, 1*2 m hoch und erniedrigt sich bis zum Ende zu 0*5 m Hohe. Wenngleich 
hier einige Nischenspuren sind, so mochte ich fast zweifeln, ob wir hier einen echten 
Erdstall vor uns haben; da ich keinen eigentlichen Zugang entdecken konnte, so mogen 
diese Kammern vielleicht nur als Verstecke gedient haben. 



IN DER LINDAU. 

Nordlich von Sitzendorf liegt Gross-Nonndorf und zieht sich zwischen beiden Orten 
ein Hiigelrucken hin. In diesem Hiigellande, eine halbe Stunde von Gross-Nonndorf siid- 
lich gelegen, ist ein Wald, der den Namen fiihrt: cfa der Lindau». Grosse Erwartungen 
hatte ich an den Bau geknupft, denn nach dem, was mir dariiber berichtet wurde, sollte 
er hohe Gange, grosse Kammern, Jahreszahlen und Inschriften besitzen und sich eine halbe 
Stunde im Schosse des Berges hinziehen. Das Resultat gestaltete sich wesentlich anders, 
vielleicht aus dem Grunde, weil im Jahre 1875 ein hier niedergegangener Wolkenbruch, der 
eine Wassermasse von nahezu einer Klafter Hohe durch Gross-Nonndorf walzte, den Erdstall 
zum grossen Theile zerstorte. Bei dieser Gelegenheit soil auch in Nonndorf selbst ein unter 
dem Orte sich hinziehender Erdstall verschuttet worden sein. Der gegenwartige Eingang a 
(Hohenplane, IV, Fig. 4) wird durch eine fast senkrecht in der westlichen Waldabdachung 
bei 2 m tief abfallende, unregelmassig gestaltete Offnung vermittelt In der Tiefe nimmt 
der Bau regelmassigere Form an und ein 0-9 m breiter, nordostlich gerichteter Gang mundet 
in einen eigenthumlich gestalteten Raum (A), der mit einer Verschlussvorrichtung versehen 
ist, bei welcher der Falz an der Nordwand 0'6 m misst; an diesem ist auch eine faust- 
grosse Nische bemerkbar. Eigenthumlich ist die Sudwand dieser Kammer geformt, die in 
einem spitzen Winkel, 0-6 m tief, von der Gangfortsetzung zurucktritt Letzterer verengt 
sich zu 0-6 m und miindet, 1*2 m lang, in einen Quergang (b). Diese ganze Strecke ist 
fortwahrend abfallend und gewiss bis zu einem Drittheil der ursprunglichen Hohe ange- 
schlammt. 

Nun wird die Passage ausserst muhsam und ist nur der rechte Fluge! des Erdbaues 
noch zuganglich, aber auch das nur mit gestrecktem Korper kriechend. Die einzige 
Kammer C gestattet das Aufrechtstehen. Die Kammer B ist zweitheilig, indem sie nach 
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Siid und Nordost sich erstreckt. Die Breite derselben nach Sud und Nordost betragt 
1*18 und 0*9 m, die Lange- je 2m; die Hohe ist unbestimmbar, man kann darin kaum 
aufrecht sitzen. An der Siidwestwand befindet sich eine grossere Nische und in der Decke 
zeigt sich eine unregelrnassige Aushohlung, bei 0*5 m tief, und in dieser steckte eine zwei- 
zinkige verrostete Gabel, bei welcher der holzerne Griff nicht mehr vorhanden war. 

Eine unregelmassig gestaltete Offnung in der Nordwestwand, eben gross genug, 
um durchschiupfen zu konnen, vermittelt den Eingang zur Kammer C. Die durchbrochene 
Wand ist nicht starker als handbreit und ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, 
dass dieser Durchbruch zufallig geschehen, mithin die Kamrner B fur sich abgeschlossen 
und die Kammer C vom linken Fliigel aus zuganglich war. Wie schon erwahnt, gestattet 
diese Kammer ' allein das Aufrechtstehen und ist sie der besterhaltene Theil des ganzen 
Erdstailes. Hire Lange betragt 325 m, die Breite 1*6 m, die Hohe zur Zeit 1*5 m. An den 
Wanden sind ringsherum Sitzbanke angebracht 

Ein kurzes, ausserst verfallenes Gangstuck (c), nicht der Form, sondern nur der 
Richtung nach erkennbar, fuhrt steil aufwarts zu einer sich nach Nordost eroffnenden 
Kammer (D). Sie misst in der Lange H m, in der Breite 1'4 ///; die Hohe ist nicht mehr 
bestimmbar. Ich sah vor mir nur ein bis nahe zur Decke verschuttetes Gangstuck. Nachdem 
ich dasselbe mittelst einer Haue soweit gangbar gemacht, dass ich, der Lange nach gestreckt, 
mich durchwinden konnte, fand ich einen in einem Halbkreise nach Nord biegenden 
Gang (d), in der Gesammtlange von 3 ///. Die erste Haifte ist schmal und enge, 
circa 0*5 bis 0'6 m breit, dann erweitert sich der Gang zu 1 m und miindet in dieser 
Breite in eine Kammer (E), von welcher auch nur die Breite von 1*2 m und die Lange von 
l'Q m constatierbar war. Auch in dieser Kammer sollen Banke gewesen sein ; zur Zeit ist 
sie zu zwei Drittheilen mit Erdreich gefuiit und ein aus dieser Kammer nach West weiter 
fiihrender Gang war bis zur Decke angeschlammt und ein weiteres Vordringen unmoglich. 
Er soli in eine grosse, mit Banken versehene Kammer gefuhrt haben. 

Der Gang c fuhrt, ganzlich zerstort, soweit ich vordringen konnte, bei 3 m in auf- 
steigender Richtung gegen West fort, dann aber verhindert eine Unmenge von meist 
senkrecht stehenden Baumwurzeln das Vordringen und im Hintergrunde erblickt das Auge, 
wie durch ein Netz von Stricken und Tauen, einen weiten, eingesturzten, ringsum in die 
Tiefe abfallenden Raum, vermuthlich die Stelle einer total eingesturzten Kammer. Ganz ahnlich 
gestaltete sich auch der nach Nordwest abzweigende Gang b. Ob derselbe aufwarts oder 
in eine Kammer fuhrte, lasst sich nicht mehr bestimmen. 



NIEDER-SCHLEINZ. 

Westlich von Sitzendorf liegt Nieder-Schleinz im Viertel unter dem Manhartsberg. 
Es wurde mir berichtet, dass auch dort im Orte Hohlen sein sollen. Ich fand nur Bruch- 
stucke, am Westende des Ortes im Keller des ersten Hauses einen siidostlich gerichteten 
Gang mit Lichtnischen in gewohniicher Anordnung und eine verfallene Kammer. Ein 
zweiter Erdstall, am Ostende des Ortes, mit einem Rundgange versehen, soil gross gewesen 
sein. Wo er war, steht jetzt ein Neubau und wurden Gange und Kammern verschuttet 
und vermauert 
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Wenden wir uns nun nordwarts an die Grenze des Viertels unter dem Manhartsberg 
zum Viertel ober dem Manhartsberg und gegen Mahren, um von dort durch diesen Land- 
strich nach Sud bis zur Donau das Gebiet der kunstlichen Hohlen zu durchwandern. 



WAITZENDORF, PILLERSDORF, UNTER'NALB, RETZ. 

In Sitzendorf erfuhr ich, dass in Waitzendorf an einem an den nordlichen Aus- 
laufern des Manhartsberges gelegenen Orte Hohlen sein sollen. Was ich dort fand, ist kurz 
erwahnt; ich sah im Pfarrhofkeller die Stelle, wo der Eingang zu einem Erdstalle vermauert 
war und erfuhr von einer zweiten Hohle im Orte, in die mir der Eintritt vom Eigenthumer 
verweigert wurde. Also hier nur Constatierung von Hohlen. Nicht viel besser ergieng es mir 
in Pillersdorf, einer Filiale von Waitzendorf; dort stem: auf einem, die ganze Gegend 
beherrschenden Hiigel die Pfarrkirche und in diesen Huge! hinein fuhrt ein Gang, der in 
seiner Richtung zur Kirche hinwies. Ein Maurer, der ein Stuck hineingekrochen, wagte es 
nicht, weiter vorzudringen und so wurde der Gang verschuttet Ausserdem soil man, wie 
man mir erzahlte, in den Vierziger Jahren beim Ausheben des Erdreiches gelegentlich eines 
Hausbaues vier eirunde, innen glatte Kammern gefunden haben, die in einer 
gewissen Distanz von einander entfemt waren und deren jede fur sich abgeschlossen, 
von oben einen Zugang gehabt haben soil. In Unternalb wurden, wie mir der seither 
verstorbene Steuereinnehmer Kellner mittheilte, seinerzeit beim Strassenbau Kammern und 
Gange blosgelegt und in der Probstei, die auf einer massigen Anhohe liegt, sanken in den 
Dreissiger Jahren zwei Kammern ein, die mit einem Gange in Verbindung standen, der zum 
Brunnen hinwies. In der Stadt Retz wurde, wie mir Herr A. Mosmer daselbst mittheilte, 
im Jahre 1877 beim Brunnengraben im Hause Nr, 141, Altstadt Retz, ein Erdstall entdeckt, 
der nicht weiter untersucht wurde. Herr Mosmer inforrnierte mich auch von dem Vorhanden- 
sein eines grossen Erdstalles in dem 4 km ostlich von Retz gelegenen Unter- Retzbach. 
Mit der Aufnahme dieser Hohle begann eine Reihe von ebenso interessanten wie lohnenden 
Entdeckungen, die freilich ausserst muhsame und mitunter gefahrvolle, aber in ihren Resul- 
taten die gehabten Mulien reichiich aufwiegende Arbeiten erforderten. 



UNTER-RETZBACH. 

Ich hatte erfahren, dass vom Keller des Schulgebaudes ein Eingang in einen Erdbau 
sein soil. Leider erfuhr ich, dass der Eingang dort nicht mehr existiere; es wurden mir westlich 
vom Schulhause einige Stellen gezeigt, wo Senkungen stattgefunden, unter anderen auch 
eine, an welcher ein Baum fast bis zu seinem Wipfel eingesunken war. Es wurde mir 
aber zugleich mitgetheilt, dass vom Keller des Herrn Ignaz Raab dieser Erdbau noch zugang- 
lich sei. Der Eingang zu diesem Keller liegt am Fusse eines Hugels, auf welchem Kirche 
und Schule stehen. Erstere, St Jakob geweiht, ist am Plateau des Hugels, rings vom Fried- 
hofe umgeben und soil aus derselben ein Abstieg in den Erdbau gefuhrt haben. Vom 
Kellereingange fuhrt eine Stiege in die Tiefe in einen bei 15 m Iangen Kellerraum und 
am Ende desselben befindet sich der gegenwartige Eingang in den Erdbau. 
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Ein 1*4 m ! anger, 0'6 m breiter und 0'9 /rc hoher Gang (a, Hohlenplane, VI, Fig. 4) 
fuhrt zuerst ziemlich steil empor zu einem nach Nordwest und Siidost abzweigenden 
Gange (b). Ich wandte mich zuerst rechts, und nach Durchschreitung eines li m langen 
Ganges mit einer linksseitigen Lichtnische betrat ich die erste, nordostlich gelegene 
Kammer A. Sie ist stark verfallen, gegenwartig 1*3 m breit, 2 m hoch, bei 3 m lang und 
besitzt an der Decke ein Luftloch; zwei Gange fiihren nordost- und sudostwarts, welche 
durch das von der Decke herabgefallene Erdreich stark verengt sind; auch fuhren sie so 
steil abwarts, dass das Eindringen in dieselben ein schwieriges Hinabgleiten war. 

In dem nordostwarts fiihrenden .Gange c, welcher zu seine m Beginne links die 
Spuren einer kleinen Nische tragt, in besagter Weise 2*2 in durchkriechend, gelangte ich 
in die zweite Kammer B und wieder zeigten sich zwei Ausgange, beide sudostwarts fuhrend. 
Die Kammer seibst war etwas besser erhalten als die erstere, unregelmassig geformt, 2 m 
lang, 1*5 m breit, 2 m hoch. An den beiden Enden der Decke sind zwei Luftlocher, 0i5 m 
im Durchmesser; die Nordwand zeigt eine unregelmassige Aushohlung und iiber der Sohle, 
1*4 m hoch, eine schon erhaltene Nische, 0*2 m hoch, tief und breit. 

Beide sudostwarts fuhrende Gange erwiesen sich sehr enge. Ich wahlte zuerst den 
Gang d. In einer Hohe von 1 m iiber der Sohle der Kammer fuhrt derselbe, fortwahrend 
aufwartssteigend, in einer Lange von iiber 3 m gerade fort. Dieser Theil des Ganges, der 
ziemlich erhalten ist, ist 0*5 m breit und ebenso hoch und hat dem Gange gerade gegen- 
uber an der Wand der nun im rechten Winkel umbiegenden Fortsetzung derselben eine 
Lichtnische. 

Hier begann die Untersuchung ausserst muhevoll zu werden, denn der immer steiler 
emporfuhrende Gang verengte sich mehr und mehr, von den Wanden und der Decke 
abgesturzte Lehmstucke erschwerten das Aufwartskriechen und dabei war grosse Vorsicht 
nothwendig, urn an der Decke nicht anzustreifen, damit nicht ein weiterer Theil losbreche. 

Als ich durch diesen Engpass hinaufgekommen war, zeigte sich links ein bis 2 m 
aufwartsfuh render, an seinem oberen Ende durch Gerolle und Schlamm verschutteter Gang 
(e), vermuthlich zur Kirche oder zum Friedhofe emporfuhrend, denn ich fand hier das 
Schlusselbein und einen Rippentheil von einem Menschen und vor mir gahnten drei finstere 
Schliinde, nach verschiedenen Richtungen abzweigend. 

Ich muss nun vorausschicken, dass die folgenden Gange und Kammern grossten- 
theils so verfallen sind, dass sich die ursprungliche Form nicht mehr erkennen Hess. Ob 
die Kammern rund oder viereckig waren, wie gross ihr Umfang, das Alles liess sich nicht 
mehr bestimmen, denn sie sind zur Halfte mit von der Decke herabgefallenem Erdreiche 
angefullt. Urn ein Gesammtbiid zu erhalten, habe ich den Plan, analog den noch erhaltenen 
Kammern und Gangen so gezeichnet, wie der Bau urspriinglich gewesen sein 
durfte. Aus dem Ganged herausgekommen, befand ich mich in einem kammerartigen 
Raume (C). Es lagen hier machtige, von der Decke herabgefallene Erdklumpen, auch ein 
grosser Stein, wahrscheinlich durch den Gang e herabgerollt; ich musste also iiber diese 
Hindernisse hinuberklettern, was nun insofern leichter war, als der hier beilaufig 1 m hohe 
Raum wenigstens das Aufrechtsitzen gestattete. Ich kroch nun in den Gang bei f; derselbe 
war so ziemlich erhalten, 1 m hoch, 0'9 m breit. Denselben passierend, kam ich bei f 2 in 
den Raum C zuriick. Dieser Gang bildet ein Oval in einer Lange von beilaufig 6 in, also 
einen Rundgang, was ich spater wiederholt vorfand. Gleich neben dem Eingange bei 
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f l ist wieder eine Offnung (g) und diese fiihrt in eine 1"5 m !ange, L3 m breite Kammer 
(D), gegenwartig kaum 1 m hoch und stark verf alien, Zuriickkriechend verfolgte ich die 
Fortsetzung des Hauptganges d, der wieder aufwarts fiihrt und fand zur Rechten nach 
beilaufig 3 m Lange wieder einen Seitengang (h). Hier ist ein Luftloch an der Decke. Von 
da im Gange d, der vorn Raume C an eine Curve beschreibt, 3 m lang abermals aufwarts 
kriechend, gelangte ich zu einem fast ganz verschfltteten Raume (E). Es war dieser 
Raum vermuthlich eine Kammer, da an der Decke ein Luftloch ist und sah ich noch 
eine, wie mir schien abwarts fuhrende, ganz verschuttete Fortsetzung in der Richtung nach 
Siidost Da war nun nicht mehr weiter vorzudringen und ich rutschte zuriick, um in die 
Kammer F einzudringen. Obwohl der Eingang h bei 1 m breit war, so war doch der bei 
2 m abwarts fuhrende Durchgang so niedrig und durch von der Decke herabgestiirzte 
Erdstiicke so verengt, dass ich nur den Kopf vorstrecken konnte und sah, soweit das 
Licht es gestattete, eine ziemlich grosse, aber kaum meterhohe Kammer, aus welcher ein 
Gang in der Richtung nach Nord weiterfiihrte. Ob derselbe passierbar, ob er verschi'ittet, 
konnte ich nicht entnehmen, da das gerade vor mir hingehaltene Licht mich blendete und 
ich auch demselben vermoge meiner Situation keine andere Richtung geben konnte, denn 
mit dem Kopfe abwarts und mit dem Korper eingezwangt, konnte ich mich wenig frei 
bewegen. Beim Riickzuge kam ich in die Kammer B zuriick. 

Es harrte nun der zweite, von dieser Kammer ausgehende Gang der Untersuchung, 
Dieser Gang i, dessen Eingang gegenwartig mit der Basis der Kammer gleiches Niveau 
hat, erwies sich an seinem Beginne nur 0*4 m hoch und 0*45 m breit. Eine bis nun noch 
nie beobachtete Erscheinung bot sich meinem Auge. Der Gang, linkss'eitig mit einer Nische 
versehen, erweiterte sich allmahlich, ohne viel hoher zu werden, beschrieb cine Curve von 
12 bis 13 m Lange und fiihrte zu meiner Oberraschung in die Kammer A zuriick, die ich 
zuerst betrefen hatte; der Ausgang in die Kammer A war aber so niedrig, dass ich auf 
das Durchkriechen leider verzichten musste. In der Mitte des Halbkreises ist an der Decke 
ein Luftloch, welches hochstwahrscheinlich in die obere Gallerie reicht Es befinden sich also 
hier zwei Etagen iibereinander, gewiss eine hochst interessante Erscheinung. Auffallend war 
mir, dass die Sohle dieses Ganges durch Anschlammung ganz eben war. Das Wasser war 
durch das mit der oberen Etage in Verbindung stehende Luftloch in den unterhalb gele- 
genen Gang i eingedrungen und hatte die Basis zwischen Kammer und Gang ausgeglichen. 
So hatte ich in diesem Theile des Erdbaues eine miihsame, aber lohnende Arbeit vollendel 
Zum Eingange a zuriickgekehrt, wandte ich mich in den Raum K. Man muss von 
der Sohle des Ganges b beilaufig 0'4 m hoch eine Stufe hinaufsteigen und befindet sich 
dann in einem schon erhaltenen, kammerartigen Raume von 2 m Lange, L5 in Hone und 
in seiner grossten Breite Y2 in haltend. Nach kurzer, gegen Nordost fuhrenden Krummung (1), 
mit einer Nische rechtsseitig, gelangt man in eine eigenthumliche Partie des Ganges rn. 
Derselbe fiihrt zuerst 1*5 m gerade fort, zeigt an der Riickwand (Sudost) eine massige 
Vertiefung und hat an der rechten Seitenwand eine Nische. Dann biegt er in einer Krum- 
mung nach Nord, hat am Beginne ein Luftloch, ist 0*7 m breit, 1*36 m hoch und 1 m 
lang und zeigt rechtsseitig, von einander 1 m abstehend, funf in Meterhohe iiber der Sohle 
roh herausgehackte Nischen. Dann geht es im scharfen Winkel 2"25 m westlich zuruck 
und wieder ist rechtsseitig eine Nische. Schon dieser Theil des Ganges erniedrigt sich 
zusehends; im letzten, wieder im rechten Winkel nach Slid biegenden Theile des Ganges m 
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V5 m lang, betragt die Hohe nur mehr 0*5 m und die Breite 0'57 m. Im Winkel der 
Biegung befindet sich an der Decke abermals ein Luftloch, rechtsseitig sind zwei Nischen, von 
denen eine dem westlich fuhrenden Oange gerade gegeniiber liegt und in der stidostlichen 
Ecke, die der Gang hier bildet, ist eine solche angebracht Der westlich und siidlich fuhrende 
Theil dieses durchaus gut erhaltenen Ganges (m) fiihrt wieder aufwarts und endet mit einem 
senkrecht - 57 m im Durchmesser fuhrenden Gange (n), der in seinem oberen Theile ver- 
schuttet ist. Hochstwahrscheinlich fuhrte dieser rauchfangartige Gang in ein oberes Stock- 
werk des Erdbaues, oder, analog anderen Bauten, in eine Schlusskammer. 

Es blieb mir nun noch der letzte Theil des Erdbaues, die Fortsetzung des Ganges b, 
zu untersuchen ubrig. Auch hier steigt man zum Beginne 0'4 bis 0*5 m stufenartig empor 
und von da fuhrt der Gang, gut erhalten, in einer Breite von 0'6 m und einer Hohe von 
1 m, 6 /;/ lang gerade fort. Am Ende ist der Gang verschuttet und durfte diese Anschut- 
tung an der Stelle sein, wo, wie ich erwahnt, der Baum eingesunken ist. Der Gang fuhrt 
in gerader Richtung zu einem Brunnen, der von der verschiitteten Stelle nur 6 bis 7 in 
entfernt sein soli. 

Ausser diesem grossen Erdbaue sollen in Unter-Retzbach noch mehrere kleinere 
vorhanden sein. 

PULKAU. 

Zwei kunstliche Hohlen hatte ich in Pulkau zu untersuchen Gelegenheit Beide sind 
aus Weinkellern zuganglich. Ein aus dem Felsen im Spitzbogen ausgehauener Kellerraum 
(Hohlenplane, VI, Fig. 5) fuhrt in einer Hohe von 3 m, 25 m breit, von Sud nach Nord. 
Beilaufig. in der Mitte dieses Raumes ist an der ostlichen Wand, in gleicher Hohe mit 
der Sohle, eine unregelmassige Offnung, ungefahr 1 m im Durchmesser fassend, und hinab- 
sehend bemerkte ich einen schiefen Gang, in die Tiefe weiterfuhrend. Da keine Leiter -zum 
Hinabsteigen zur Verfiigung stand, wagte ich den Sprung in die Tiefe und stand in einem 
bei 1 "5 m tiefen Raume (A). 

Der Weg fiihrte nun in schiefer Richtung gegen Siidost abwarts und ich merkte, 
dass hier Stein- und Sandschichten abwechselten. Gleich am Beginne dieses Ganges ist eine 
kammerartige Aushohlung (B), jedoch ganz unregelmassig, wie es eben die wechselnde 
Sand- und Steinschichte zuliess. Der sich sehr erniedrigende Gang b fuhrt in einer leichten 
Krummung nach Siidost abwarts und mundet in einen beilaufig 10 /// langen, 2 in breiten 
und hohen kellerartigen, mit Steinen ausgewolbten Raum (C), der sich von Siid nach Nord 
erstreckt, an der Sudseite durch Sand und Gerolle verschuttet ist und an der Nordseite 
mit einer Steinwand abschliesst Ob hier ein Erdstall vorliegt, mochte ich nach meinen 
spateren Erfahrungen fast bezweifeln, echt dagegen und ungleich interessanter ist die zweite 
Hohle. Ich stand in einem Keller, sah mich aber vergebens urn den Eingang in den Erd- 
stall um, da der ganze Keller aus Steinen gewolbt war. Wer beschreibt mein Erstaunen, 
als nun der Eigenthumer desselben aus dem Gefiige der altersgrauen Steinwand mit Miihe 
einige schwere Steine herausnahm und mir so den Eingang in den Erdstall offnete. 

In der Hohe von li m iiber der Sohle des Kellers war nun eine Offnung gemacht, 
0'4 in breit, 0'35 m hoch. Mit dem Lichte hineinleuchtend, sah ich einen Schacht, der, in 
denselben Dimensionen sich sanft erhebend, 1-2 m gerade fort und dann senkrecht auf- 
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warts fuhrte. Mittelst einer Bank und mit Hilfe des Eigenthumers gelang es mir, mich 
durch den Eingang durchzuwinden und im senkrechten Scbachte mich aufzurichten. Der- 
selbe ist rund, halt im Durchmesser von Siid nach Nord - 4 m und von Ost nach West 
0-45 m, ist mithin sehr enge. In der Wand sind ringsherum Trittlocher zum Einsetzen der 
Fusspitzen. Nun stieg ich empor in eine grosse, aber an der Decke schon Spuren des 
Verfalles tragende Kammer, welche 3*3 m tang, 2 m hoch und 1*2 m breit ist und am 
riickwartigen Ende der Decke ein Luftloch hat. Es war dies der erste der senkrechten 
Schlupfgange, wie ich sie im weiteren Verlaufe meiner Forschungen wiederholt entdeckte 
und passierte. 

Man war ursprunglich beim Kellergraben auf diesen Erdbau gestossen, wobei die 
Verlangerung des wagrechten Schlupfganges durchbrochen wurde, der auf der gegen- 
iiber liegenden Seite in eben derselben Weise wie der erstbetretene Gang 
senkrecht aufwarts in eine Kammer und von da dann noch weiter gefuhrt haben soil. Dieser 
Theii des Erdbaues ist aber verschiittet und vermauert, Ferner wurde vor einigen jahren 
ein aus dem nach Siid abzweigenden Theile des Kellers fiihrender «backofenartiger» Gang, 
der 1*5 m breit, 1 m hoch und 6 /// lang gewesen und mit dem gegenwartigen Haus- 
brunnen in Verbindung gestanden sein soil, vermauert. 



GLAUBENDORF. 

Dass das Thai, welches der Schmidabach durchzieht, und besonders die cistliche 
Berglehne des Manhartsberges, angefangen von Eggenburg bis zum Austritte in die Donau- 
ebene bei Hippersdorf, den Archaologen reichliche Ausbeute liefert, ist bekannt Auch 
kiinstliche Hohlen sind dort sehr zahlreich, und wenn ich den mir gemachten Angaben 
glauben darf, so ist in diesem Landstn'che kaum eine Ortschaft, und in den 
Waldern kaum eine Sch*lucht, die nicht eine kunstliche Hohle aufzuweisen 
hatte. Es mogen die Erzahlungen der Leute manchmal ubertrieben sein; aber was ich bis 
jetzt gefunden, bestatigt zumindest das Vorhandensein von Erdbauten. 

Glaubendorf im Viertel unter dem Manhartsberg, eine halbe Wegstunde sudlich von 
Ziersdorf, am Schmidabache geiegen, ist ein in zwei Hauserreihen von Ost nach West sich 
hinziehender Ort Am westlichen Ende erhebt sich ein massiger Hiigel, gekront mit einer 
gothischen Kirche und am Fusse des Hugels stromt eine starke Quelle hervor, die dann 
als Bach durch die Mitte des Dorfes dem Schmidabache zueilt Ich erwahne diese Quelle 
deshalb, weil mit ihr angeblich der Erdbau in Verbindung stent Der Erdbau 
selbst ist von dem Herrn Rupp gehorenden Hauskeller aus zuganglich. Ich stieg in den 
von Ost nach West angelegten Keller (A, Hohlenplane, VI, Fig. 8) hinab. Aus demselben 
fiihren zwei Gauge in entgegengesetzter Richtung nach Nord und Siid in den kunstlicben 
Erdbau. Betreten wir den nach Nord fuhrenden Gang a, so finden wir hier eine Erscheinung, 
die bis jetzt ein Unicum ist. Der 1 m hohe, zum Beginne 0'6 m, an seiner Miindung in 
die Kammer B - 7 /// breite, 3*5 m lange Gang beschreibt eine Curve, steigt sanft empor 
und hat in seiner Sohle eine Rinne (b), 0-3//* breit, 015 m tief. Diese zieht sich bis 
in die Mitte des Ganges und gleicht sich dort mit der Sohle aus, so dass man von da aus 
auf ebenem Terrain in die Kammer B gelangt Ob sie ursprunglich war oder erst spater 
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entstand, kann ich nicht bestiinmen, doch meine ich letzteres, weil ich sonst nirgends 
etwas ahnliches antral 

Die Kammer B ist in ihrer Art selten. Sie ist vollstandig erhalten, altersgrau, die 
Decke im Halbkreise gerundet, die Wande glatt, die Banke und Nischen mit einer Regel- 
massigkeit und Sorgfalt gearbeitet, als ob sie ein Bildhauer verfertigt hatte. Die Dimensionen 
erwiesen sich wie folgt. Die Lange betrug 4*2 m., die Breite nahezu 2 m und die Hohe 
1*6 in. An der Slid- und bis iiber die Halfte der Westwand zieht sich eine Bank (c) hin, 
an der Siidwand 1*16 m, an der Westseite 2*5 m lang; sie hat eine Hohe von - 55 in und 
eine Breite von 0'4 m und ist an ihrem Ende im stumpfen Winkel abgestutzt, eine Erschei- 
nung, die auch irn Erdbau zu Thern wiederkehrt An der Nord- und Siidwand sind in der 
oberen Halfte zwei in ihren Dimensionen ganz gleiche Nischen (d) angebracht; sie sind 
0*48 m breit, 0'37 m hoch und - 34 m tief. Am nordlichen Ende der Decke ist ein Luft- 
loch im Durchmesser von 0*12 in. 

Aus dieser Kammer gelangt man durch den Gang e, der 1 # 4 in lang, 0*5 m breit 
und hoch ist, in die Kammer C Dieselbe ist theilweise schadhaft, hat eine Hohe von 
1 "37 in, eine Lange von 2 m und eine Breite von \'l tn und laufen der Lange nach Sitze 
hin in einer Breite und Hohe von 0*3 in. 

Ein zweiter Gang (f) fiihrt aus der Kammer B gerade gegen Nord. Er ist 0*9 m 
hoch, 0'45 m breit und 1*4 m lang; bei seinem Beginne zeigt sich eine Verschlussvorrich- 
tung wie in Klein -Weikersdorf. An seinem nordiichen Ende hat der Gang f eine Fort- 
setzung (g), 0*3 in breit und hoch, jedoch ganz verschiittet. So viel ich erkennen konnte, 
erweitert er sich und fiihrt wahrscheinlich aufwarts. 

Nun biegt der Gang f im rechten Winkel in aufsteigender Richtung nach West und 
miindet nach einer Lange von 2*4 in gerade nach Sud in einen Raum (D), welcher 1 m 
lang, 0*65 in breit und 0"8 in hoch ist. Aus der Mitte des Ganges f fiihrt wieder ein zu 
0*6 m erweiterter, li m hoher Gang (h), 4 m lang, in aufsteigender Richtung nach Nord. 
Am Beginne und am Ende der Ostwand sind Tastnischen und an der Westwand tritt 
abermals eine neue Erscheinung .auf. Bevor die Wolbung des Ganges beginnt, sind in der 
Wand statt den Nischen eigenthumiiche Vertiefungen angebracht. Es sind nur 1 cm hohe, 
7 cm breite und 4 cm tiefe Einschnitte, stark rauchgeschwarzt, und scheinen von wagrecht 
in die Wand gefuhrten Hteben des Instrumentes, mit dem gearbeitet wurde, herzuruhren, 
wenngleich die Breite desselben, wie ich an den Wanden gemessen, nur 5 cm betrug. 

Dieser Gang miindet in einen kurzen Quergang, der nach Ost - 85 //z, nach West 
0*55 m lang ist. An letzterem Ende (k) ist der Gang verschiittet; er fiihrt schrag aufwarts 
und weist trotz seiner Kiirze zwei Verschlussvorrichtungen auf, jedoch mit dem 
Unterschiede, dass an dem Westende die Einkerbung ein Quadrat bildet, wahrend am 
Ostende, unmittelbar vor der Einmiindung in die Verlangerung des Ganges i nach Norden, 
nur an der Nordwand bei 1 eine von der Sohle bis zur Kriimmung des Ganges laufende 
Rinne zum Einschieben eines Verschlusses angebracht ist. Die Fortsetzung des abermals 
im rechten Winkel nach Nord umbiegenden Ganges i verlauft horizontal, ist 5 m lang und 
am Ende mit einer Ziegelmauer abgeschlossen. Am Beginne dieses Ganges ist gleich iiber 
der Sohle an der Ostwand eine Tastnische und knapp darunter wieder der Quereinschnitt, 
hier 1 cm hoch und 5 cm tief und breit, also in der Breite mit den Hieben an den 
Wanden ubereinstimmend. Da diese nur 1 cm hohen Einschnitte sammtlich rauchgeschwarzt 
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erscheinen, so liegt die Vermuthung nahe, dass in dieselben vielleicht brennende Kienspane 
gesteckt wurden. 

Wie ich von den Hausleuten erfuhr, ist es noch nicht so lange her, dass der jetzt 
vermauerte Gang i noch offen war. Es fiihrte die Fortsetzung in weitere drei Kammern, 
oder, wie die Leute sagten, «Stuben» und dann zur Quelle und wurde durch diesen 
Gang seinerzeit oft das Wasser geholt Es stand also dieser Erdbau mitder 
Quelle, von der ich eingangs gesprochen, in Verbindung, und weist auch die 
Richtung des Ganges direct auf dieselbe hin, 

Kehren wir in den Keller A zuriick, um in den nach Slid fuhrenden Gang m einzu- 
dringen. Derselbe ist 0'5 //; breit, 0*6 m hoch und fiihrt, in schwacher Kriimmung empor- 
steigend, 2*35 m lang nach Sud. Am Beginne der Westwand ist eine, an der Ostwand 
sind zwei kleine Nisthen. Der Gang biegt im rechten Winkel nach West, hat am Beginne 
der Sudwand eine Nische, behalt, 0*95 m lang, die Breite von 0'5m bei und verengt 
sich dann zu einer Verschlussvorrichtung. An diese anschliessend ist ein Raum (n), 
0'4ra hoch, breit und lang. Da nach diesem engen «SchIupfe» der Gang abermals, irnmer 
aufwarts steigend, im rechten Winkel gegen Slid biegt, so war hier die Passage ausserst 
muhsam und ich konnte nicht anders durchkommen, als dass ich, auf der Seite liegend, 
den Oberkorper vorschob und dann, den Unterleib einziehend, die Korperlage mit dem 
scharfen Winkel des Ganges in Etnklang brachte. 

So war der Engpass gliicklich passiert und ich war nun in eine kleine Kamrner (E) 
gelangt, in der ich wieder, wenn auch nicht ausgestreckt, doch uberhaupt stehen konnte. 
Sie war 1*5 m hoch, 2 /// lang, 1 m breit und hatte am westlichen Ende der Decke ein 
Luftloch, durch welches so viel feiner Sand und Erde herabgefallen war, dass sich ein 
kleiner Hiigel. gebildet hatte. Da dieser Erdhtigel knapp vor dem wieder sudwarts fuhrenden 
Gange lag, musste ich ihn erst beseitigen, um weiter vordringen zu konnen. Auch dieser 
0'5 m hohe und 0'4 m breite Gang p ist schwach gekriimmt und endet nach 3 m Lange 
in einen kleinen, kammerartigen Raum (r), dessen mit einer Nische versehene Ostwand 
sanft gebogen ist und dessen Westseite wieder die viereckige Verschlussvorrichtung zeigt, 
welche vor einem abermals im rechten Winkel umbiegenden, nach West fuhrenden, jedoch 
verschutteten Gange angebracht ist 

Hier fand ich im Sande eine Haiie mit holzernem Stiele, wie sie noch gegenwartig 
im Gebrauche der Winzer sind; der Stiel erwies sich jedoch so morsch, dass er abbrach, 
als ich ihn anfasste; die Haue selbst war vom Roste ganz zerfressen. Niemand von den 
Hausleuten erinnerte sich, dieselbe dort gelassen zu haben. Der Raum n hat auf einer 
Seite eine, der Gang p am Beginne der Ost- und zum Ende der Westseite je zwei und 
der Raum r an der Ostwand eine kletne Nische. 

Bei einem zweiten Besuche von Glaubendorf fand ich westlich von dem beschrie- 
benen Erdstalle eine sehr gut erhaltene Gangstrecke, die in Windungen, von Ost nach 
West gerichtet, zwei Keller durchschneidet, die zur Zeit offen stehen; sie hat mehrere 
Tastnischen, besonders an den Biegungen, und durfte vielleicht ostwarts mit dem vor- 
beschriebenen Erdstalle im Zusammenhange gestanden sein. Westwarts sol! der Gang 
gelegentlich des Baues der Franz Josefbahn durchschnitten und verschuttet worden sein. 
Der Besuch eines Erdstalles ausserhalb Glaubendorf, im «Plovergraben», blieb resultatlos, 
da derselbe gleich beim Eingange nach kurzer Strecke verschuttet war. 
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IM WALDE BEI WETZDORF. 

Zwischen Glaubendorf und Ziersdorf liegt Wetzdorf mit dem Heldenhiigei und 
dem Grabmale Radetzky's. Eine halbe Stunde davon westlich ist im Walde der soge- 
nannte «Erdstallgraben». Ich fand daselbst einen in einen Quergang fiihrenden Eingang. 
Der nach Nordost ftihrende Theil des Querganges miindet in eine 2 m breite und lange, 
1*5 m hone Kammer ohne Luftloch und Nische; nach Siidwest fiihrt der Gang eine Stufe 
abwarts in eine 7 m lange, nach Nordwest gebogene Kammer von 1*6 m Hohe und 1*7 m 
Breite. In derselben ist auch eine gut erhaltene Nische angebracht. 



ZIERSDORF. 

In Ziersdorf sind mehrere Erdstalle, aber nur in einen derselben, mitten im Orte, 
fand ich Zutritt. Der Eingang ist hier unter den Stufen der Kellerstiege, aus welchem 
Umstande iibrigens keineswegs zu schliessen ist, dass der Erdbau nicht alter sei als das Haus. 
Schon der Umstand, dass das Ende dieses Erdbaues in den Nachbarkeller miindet und 
dort vermauert ist, spricht schon dafiir, dass die Anlage der Keller spater geschah als 
die der Erdbauten. 

Nachdem die steinerne Stufe weggehoben war, hatte ich vor mir einen an der Decke 
gerundeten Gang, am Begin ne - 56 m breit und 0'8/« hoch. Derselbe fiihrt im Gefalle, 
beilaufig 1 : 60 m iang, in schwacher Kriimmung abwarts und hat in der Mitte linksseitig 
eine kleine Nische. Nach einer Lange von 3 /// lauft der Gang 2 m horizontal fort 
und miindet schliesslich abermals mit einem Gefalle in einer Breite von 0*6 m in eine 
Kammer. Diese ist 2 m lang, 1*34 m breit, 1*4 m hoch. In derselben ist an' der West- 
wand eine kleine Nische und finden sich die Jahreszahlen 1704 und 1826 vor. Zwei Gauge 
fuhren aus derselben wieder weiter. Der eine zweigt von der Westwand in schwacher 
Kriimmung nordwestlich ab. Die linke Wand ist T6 //z, die rechte 2 m Iang, der Gang 
selbst, zum Beginne 0"5 m breit, verengt sich aber in seinem Verlaufe bis zu 4 m, die 
Hohe betragt 0*75 m; er miindet in eine runde, wenig sorgfaltig gearbeitete Kammer, 
1 m hoch und breit, 1*1 m lang. Einen Theil der Sohle fand ich wie eine Feuerstelle 
geschwarzt. Der Hauptgang fiihrt aus der nordwestlichen Ecke der Kammer 6 m lang gerade 
nordlich fort und ist 0"5 m breit, - 7 m hoch. Gleich nach dem Beginne ist an der Ost- 
wand eine Nische. Sodann biegt er ostwarts und finden sich an der Biegung der rechten 
Wand knapp neben einander zwei Nischen, eine Erscheinung, die sich oft wiederholt Von 
der Biegung lauft der Gang 3 m lang ostwarts, besitzt an der Siidwand eine Nische, 
baucht an seinem Ende etwas gegen Ost aus und fiihrt von da abermals nordwarts in 
aufsteigender Richtung. Hier ist derselbe zur Halfte mit Erde angeschiittet, das Ende ver- 
mauert und soil einst in den Nachbarkeller eingemiindet haben. 

Ostlich von Ziersdorf begrenzt das Thai des Schmidabaches ein zerkliifteter, von Regen- 
giissen ausgewaschener, steil abfallender Bergriicken, der «Kohlberg» genannt. Zu demselben 
begab ich mich, urn die Erdstalle zu besichtigen, welche sich dort befinden sollen. Der 
Erfolg war jedoch gering. Ich fand nur verfallene Raume, die vermuthlich nur sogenannte 
«Hauerluken» sind, Kammern, in die sich die Weinhauer bei Gewittern zuriickziehen. 
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GROSS-MEISELDORF. 

Westlich von Ziersdorf liegt Gross -Meiseldorf im Viertel unter dem Manhartsberg. 
Auch hier fand ich nur Theile kiinstlicher Hohlen, und zwar eine Hohle in der siidlich 
vom Dorfe gelegenen Berglehne, eine andere im Weinkeiler Nr. 9 des Herrn Anton 
Zeitlberger. 

An der Berglehne fand ich Reste prahistorischer Gefasse, wie solche nach meinen 
Erfahrungen fast in jedem Orte des Viertels unter dem Manhartsberg zu finden 
sind. Das Hohlensystem in dieser Berglehne beginnt zur Zeit mit einem im Halbkreise sich 
4-2 m lang, 0*65 m breit hinziehenden Gange (a, Hohlenplane, IV, Fig. 9), der in einen, diesen 
Hauptgang durchquerenden Seitengang einmiindet. Vor der Einrniindung befindet sich rechts- 
seitig eine Tastnische, ebenso eine an der Ecke des rechtsseitigen von Ost einmiindenden 
Querganges. Dieses kurze Stuck, 0'6m breit, verengt sich zu 0*45 m und ist ostwarts 
verschiittet; die Fortsetzung nach West fiihrt in eine sehr schone, gut erhaltene, rondeau- 
formige Kammer (A), deren Haibkreis 4 m misst Der 1 '4 m lange Eingang ist 0'5 M breit 
Diese Kammmer hat zwar keine Sitznische, wohl aber linksseitig vom Eingange in der 
Wand eine kleine Lichtnische, gleicht aber in ihrer Form der rondeauformigen Nischen- 
kammer von Gosing. Der Hauptgang fiihrt nun, zum Beginne 0*7 m breit und hoch, in 
einer Schlangenwindung 4*7 jw lang nach Nord, verengt sich etwas emporsteigend zu 
0-6 m mit gleicher Hohe und zeigt dann einen senkrecht abfallenden, 0*14 m breiten Falz 
in der Hohe des Ganges, wodurch sich derselbe zu 0*52 m verengt; nach kurzer Strecke 
zeigt sich dann rechtsseitig ein ebensolcher Falz in der Wand zuriicktretend und erhalt der 
Gang, wieder abfallend, die friihere Breite. Im weiteren Verlaufe erhoht sich der Gang zu 
1*1 m, verengt sich aber zu 0-5 m, fiihrt dann in einer Schlangenwindung noch 3 m weit 
gegen Nordwest und ist dort verschiittet. In der Nahe dieses Hohlen system s .findet sich 
in der Berglehne ein von Nord kommendes Gangstiick, das sich in drei Seitengange theilt; 
zwei je nach Siidwest und Nordost fuhrende Gangstrecken sind nach kurzem Verlaufe 
verschuttet, ein nach Ost abzweigender 2 m langer Gang fiihrt bis in eine verschtittete 
Kammer. 

Das zweite Hohlensystem (Hohlenplane, IV, Fig. 8), aus dem erwahnten Weinkeiler 
zuganglich, ist sehr compliciert angelegt. Es ist von drei Seiten im Keller zuganglich, ein 
Beweis, dass auch hier der Keller spateren Ursprunges ist als die Hohle. Ich betrat dieselbe 
bei a, einer Durchbruchstelle in der Kammerwand der Hohle. Man befindet sich hier 
in einem 4 m langen, F12 m breiten Kammerraum (A), dessen sudliche Wand drei, die 
nordliche zwei Lichtnischen iibereinander besitzt; eine befindet sich gegenuber einer 
1-4 m tiefen und 0*6 m breiten Kammervertiefung, die in ihrer siidostlichen Ecke eine 
grossere Nische aufweist 

Ein falzartiger Verschluss in der ganzen Kammerwand trennt den Gang b von der 
Kammer A und fiihrt in die eigenthiimlich geformte Kammer B. Siidlich und ostlich 
befinden sich hier zwei ziemlich gleich grosse Nischenvertiefungen knapp iiber der Sohle 
der Kammer. Die sudliche Kammerwand ist im Halbkreise angelegt und ihr gegenuber 
ist die Kammer durch den quadratischen Falzverschluss verengt, welcher den bei 4 m 
langen Gang abschliesst, der in den Kellerraum mundei An die sudliche, bogenformige 
Kammerwand, die eine Lichtnische tragt, schliesst sich der Gang d an, der, zum Beginne 
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in eigenthumlicher Form erweitert, im Halbkreise umbiegt, beim Beginne rechts und links 
eine Tastnische besitzt, und wieder in ein, im scharfen Winkel abzweigendes Gangstiick 
mundet, das in den Keller fuhrt Auch hier befinden sich bei dem Abzweigungswinkel die 
charakteristischen Lichtnischen. 

Die Aufnahme dieses Hohlensystemes machte mir sehr viele Schwierigkeiten; der Plan 
an und Fur sich ist zwar richtig; doch die Lage der Gange zu einander konnte nicht mit 
volier Sicherheit ermitteit werden. Es war mir leider nicht mehr moglich an Ort und 
Stelle eine nochmalige Aufnahme zu machen. 



- RADLBRUNN. 

Von Ziersdorf fuhrte mich mein Weg nach dem eine haibe Stunde westiich gelegenen 
Orte Radlbrunn. Ich erwahne ubrigens gleich, dass der von mir aufgenommene Erdbau nicht 
der einzige ist, der in Radlbrunn sich befindet Die ubrigen solien verfallen und unzugang- 
lich sein, Sudostlich von Radlbrunn liegt ein isolierter, von Nordost nach Siidwest sich 
erstreckender Hugelrucken und durch diesen Hugel zieht sich seiner ganzen Breite 
hindurch der Erdbau. Der gegenwartige Eingang, der mit Hilfe eines Spatens eroffnet 
werden musste, ist an der SOdostseite beiiaufig im zweiten Drittheile der Hohe des Hiigels. 

Der Eingang a (Hohienplane, VI, Fig. 6) erwies sich anfangs enge; dann erweiterte 
er sich zu einem regelmassigen Gange von 0*5 m Breite, 0*7 m Hohe und fiber 3 m 
Lange. Nach einer Strecke von 1*58 m zweigt ein Seitengang (b) in die erste Kammer (A) 
ab. Dieser Eingang ist 0*3 m lang, 0-6 m breit, 0*73 m hoch. Die nordostlich gelegene 
Kammer ist 1 m breit und hoch und 1*45 m lang. Die Decke dieser Kammer, sowie 
die der Gange ist liberal! in gewolbter Form aus dem Loss herausgearbeitet. Von 
dem Seitengange b an senkt sich der Gang a abwarts und mundet in den Quer- 
gang c, der in seiner Verlangerung in zwei gegeniiberliegende Kammern fuhrt. Vom 
Einmundungspunkte bei a senkt sich der Gang c zu beiden Seiten gegen die Kammer zu 
abwarts. Derselbe ist 0*7 m breit, 0'83 m hoch und betragt die Lange von der Einmun- 
dung des Ganges a bis zur Kammer B 0'7 m und bis zur Kammer C 2 m. Ich erwahne 
gleich, dass sammtiiche Kammern, mit Ausnahrne der letzten, sehr gut erhalten sind. Die 
Kammer B ist 2*1 in lang, 1*3 m breit, 1*5 m hoch und finden sich in derselben, wie in 
alien folgenden, langs den Wanden sich hinziehende Banke, so dass die eigentliche Sohle 
jeder Kammer einen verhaitnismassig nur schmalen Raum einnimmt. In dieser Kammer 
sind beide Seitensitze 0*26 m breit, der Rucksitz jedoch 0*38 m und 0*3 m hoch. An der 
Decke der Kammer ist em LuftJoch, woraus ich den Schluss ziehen mochte, dass der so 
nahe Eingang beim Beginne des Ganges a, durch weichen ja hinlanglich Luft zutritt, seiner- 
zeit, als der Erdbau noch beniitzt wurde, in eine Kammer fuhrte, die den Schluss bildete. 

In der gegenuber liegenden Kammer C neigt sich mit dem Ende des Ganges c die 
Sohle derselben ziemlich stark abwarts, die Banke jedoch verlaufen horizontal. Sie ist 1*9 m 
lang, 1*2« breit und 1*6 m hoch, die Langssitze sind je 30 und 40 an breit, der Ruck- 
sitz 35 cm, und haben eine Hohe von 30 cm. 

Aus dem Gange c zweigt der Hauptgang d nordwestwarts ab und fuhrt in seiner 
Verlangerung in einer Krummung gegen Nord. Zum Beginne ist derselbe 0*67 m breit 



und 0'83 m hoch und bleibt diese Hohe ziemlich constant Auch hier ist an der Decke 
ein Luftloch im Durchmesser von 25 cm. Nach einer Lange von 1*05 m fiihrt ein 0'68 m 
breiter Eingang in der Hohe des Hauptganges mit 0*45 m Lange in die Kammer D. Auch 
hier fallt der Boden etwas abwarts. Die Kammer selbst ist 1*5 m lang und hoch, die Breite 
betragt 1*22 m. Die Sitze entsprechen der Breite der Wand am Eingange der Kammer, 
namlich 28 und 34 cm\ der Rucksitz ist wieder etwas breiter und die Hohe ist 30 cm. In 
der Verlangerung des sich nun abwarts neigenden und auf 0*64 m verengenden Ganges 
findet man drei sorgfaltig gearbeitete Nischen. Die erste (e), rechtsseitig, liegt mit ihrer 
Basis 0.-28 m iiber der Sohle des Ganges, ist 063 m breit, 0*5 m tief, 0'58 m hoch und 
ist gerundet Sie verlauft in die Decke des Ganges und ist vom Rauche geschwarzt. Die 
zweite (f), ebenfalls rechtsseitig und von der ersten 0'42 m entfernt, ist - 6 m iiber der 
Sohle des Ganges, 0*48 /re breit, 0*28 m hoch und 0'18/re tief. Auch hier vereinigen sich 
die Decke der Nische und des Ganges in gleicher Hohe. Die dritte Nische (g), linksseitig, 
0-28 m iiber der Sohle des Ganges, ist 0*63 m breit, 0*59 m hoch und 0*41 m tief. 

Nach Passierung dieser Nischen zeigt sich wieder rechtsseitig des Hauptganges eine 
Offnung. Es ist der Eingang zur Kammer E, 0*55 m breit und ebenso lang. Die Hohe 
der Kammer betragt 1*54 m, die Lange Vim und die Breite 1*05 m. Die Sitze sind 
langs den Seitenwanden 0-33 m r der Rucksitz 0*35 m breit und die Hohe des Sitzes ist 
hier - 33 m. In geringer Entfernung von dieser Kammer ist an der linken Seite des Haupt- 
ganges wieder ein Eingang, der in die Kammer F fiihrt. Derselbe ist 0*61 m breit und 
0-5 m hoch und ebenso lang. Die Kammer ist 1*8 m lang, F26 m breit und 1*5 m hoch; 
die Sitze haben eine Breite von 0*35 m und eine Hohe von 0-3 m. Von dieser Kammer 
bis zur nachsten beschreibt der Hauptgang eine Curve von 4-5 m Lange, erweitert sich 
allmahlich bis zu 0*7 m, steigt, die gleiche Hohe zur Decke beibehaltend, bei 40 cm auf- 
warts, urn dann abwarts zu fiihren und abermals zu steigen. Im Mittelpunkte der grossten 
Steigung dieser Partie des Ganges ist in der Decke ein Luftloch. Vermuthlich ist durch 
dasselbe Erde herabgekommen, welche die Gangsohle erhoht hat. Dasselbe gilt auch vom 
jetzigen Beginne der Hohle und dem Luftloche daselbst. 

Am Ende des Ganges d befindet sich die letzte Seitenkammer (G), westwarts gelegen. 
Sie hat das Eigenthumliche, dass die Sitze sich in den Eingang erstrecken und dass d^r Ruck- 
sitz fehlt. Die Hohe des Einganges ist gleich der des Ganges, die Breite betragt 0'6 m, die 
Lange 0'36 m. Die Kammer selbst ist \ m lang, M5 m breit und 1*25 m hoch; an der 
Ruckwand ist eine Lichtnische. Die Sitze sind 35 und 40 cm breit und 30 cm hoch. 

Der Hauptgang d mundet, aufwarts steigend, in einen 3 m langen Quergang (i). 
In seinem ostlichen Verlaufe fiihrt derselbe in eine 1*Q5 m lange, 1*20 m breite und gegen- 
wartig nur 1 m hohe Kammer (H). Der Boden derselben 1st namlich ganz unterminiert und 
aufgewiihlt, vermuthlich von Thieren. Dieser Theil des Erdbaues zeigt uberhaupt Spuren 
des Verfalles. Wenngleich es infolge dessen nicht mehr recht rathsam schien, die weitere 
Fortsetzung des Ganges i in ihrem scharfen Buge nach Nordwest zu untersuchen, so 
unternahm ich es doch, vorsichtig fortzukriechen. Ich constatierte, dass der Gang 3 m lang 
in einer Hohe und Breite von 0'50 m ziemlich steil aufwarts fiihrt und schliesslich ver- 
schiittet ist. Er fuhrte zum Plateau des Hiigels empor, wo gegenwartig Acker sich befinden. 
Nach meinen spateren Erfahrungen kann ich wohl sagen, dass hier der ursprungiiche 
Eingang war. 
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GROSS-WEIKERSDORF 

im Viertel unter dem Manhartsberg, mit seinen archaologischen Funden und seinen zwei 
die ganze Gegend beherrschenden Tumuli, ist in anthropologischen Kreisen keine Terra 
incognita. Merkwiirdigerweise fand ich jedoch auch hier einen Erdstall, und zwar den 
ausgedehntesten, den ich bis zur Zeit seiner Untersuchung im Jahre 1881 betreten. Das 
Bahngeleise uberschreitend kommt man, den einen Tumulus links liegen iassend, am Ziegel- 
schlage, auf welchem Graf Wurmbrand seine interessanten Funde gemacht, vorbei in einen 
Hohlweg, der von Ost nach West sich hinzieht, und beilaufig nach fiinf Minuten Wanderung 
ist man am Ziele. In der rechten Seitenwand des Hohlweges, also wieder in der Richtung 
von Siid nach Nord, befindet sich der Eingang in den Erdstall. 

Der Hauptgang a (H6hienplane.il, Fig. 3) fuhrt in einer Hohe von 1*15 m und 
0-6 m Breite in einer Schlangenwindung, 14*9 m lang, abfallend in die Tiefe. Wo die 
Biegung und das Gefalle am starksten sind, sind zwei Tastnischen an der Ostwand des 
Ganges angebracht. In der Tiefe verlauft nun der Gang 9*5 m lang, gerade gegen Nord, 
und erweitert sich nach und nach zu 0*8 m. Aus diesem Gange zweigen Eingange zu 
vier Karnmern ab, von welchen drei ostlich, eine westlich liegen. 

Der Eingang zur Kammer A ist 1*4 m hoch, 0*43 m breit und 0*5 m lang, die 
Kammer selbst ist 2*25 m breit, 1*5 m lang und l'3m hoch. Aus der oberen Halfte der 
Riickwand fiihrt eine 0*22 m im Durchmesser fiihrende Rohre schief aufwarts und in der 
Nordwand ist eine geraumige, rauchgeschwarzte Nische. Kammer B ist zur Zeit mit Lehm- 
blocken angefullt und konnte ich infolge dessen nicht eindringen; doch schien sie mir grosser 
als Kammer A. Kammer C, westwarts gelegen, ist 1*7 m lang und breit, 1*2 m hoch und 
sehr gut erhalten. Dieselben Dimensionen hat auch Kammer D und fiihrt aus derselben 
ein Gang gegen Ost einige Meter lang schief aufwarts, ist jedoch im weiteren Verlaufe 
verschiittet. Die Eingange zu dieser Kammer sind verhaltnismassig kurz und variieren 
zwischen 0*5 und 0*8 m Lange. 

Der Gang a miindet nun in einen von Ost nach West verlaufenden Quergang (b) und 
verlauft bei 6 m Lange horizontal gegen Ost, ist aber hier von Thieren so unterwiihlt, dass 
ein weiteres Vordringen unrnoglich war. Aus diesem Gangtheile fuhrt ein ganz auf- 
gewiihlter Gang, 0*45 m lang, abwarts gerichtet, in die 2*5 m lange und 2 m breite 
Kammer E. Der in schwacher KrQmmung 4*5 m lang westwarts fiihrende Theil des Ganges b 
ist zwar nur 0*45 /// breit, wird aber allmahlich so hoch, dass ich bequem aufrecht stehen 
konnte. Siidwestlich liegt die Kammer F, sehr gut erhalten; ihr Eingang ist 0*45 m breit, 
0*8 m lang und 1*6 m hoch, und sie besitzt in der Riickwand eine grosse Nische. Der 
Boden dieser, wie auch noch mehrerer anderer Karnmern, ist rnit Stroh bedeckt und hier hatte 
ein Diebsgesindel, das spater ausgehoben wurde, seine Lagerplatze. Bei c bildet der Gang 
einen scharfen Winkel und fallt, eine Schlangenwindung beschreibend, sehr steil ab, so 
dass man fortschreitend unwillkiirlich in Laufschritt gerath. Er ist hier fast 2 m hoch, 
sehr gut erhalten und besitzt rechtsseitig an der scharfen Krummung zwei Tastnischen. 

Nach 3*5 m Lange ist der Eingang in die Kammer G. Merkwiirdigerweise steht 
diese schone Kammer ganz schief zur Langsachse des Ganges. Selbst die Seitenwande des 
Einganges sind ungleich lang und misst die Siidwand 0*7 m, die Nordwand 0*85 m. Die 
Kammer ist 1*5 m lang, hoch und breit, verengt sich jedoch gegen die Riickwand zu und 
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an dieser ist eine 0*4 m hohe und 0*3 m breite Bank angebracht, die einzige, die ich in 
diesem grossen Baue vorfand. Unterhalb dieser Kammer befindet sich in der Gangdecke ein 
Luftloch. Die nach Siidost gelegene Kammer H ist 1*3 M hoch, 1*9 m fang und 1*7 m breit 
und fuhrt aus derselben ein Gang schief auf warts bei 5 m Iang zur Aussenwelt. Ich konnte 
das Blau des Himmels sehen, ein Durchdringen war aber unthunlich, da die eingedrungene 
Erde den Gang zu sehr verengte. In dieser Kammer steht die Jahreszahl 1704. Von da 
an wird der Gang wieder so niedrig, dass man nur gebuckt oder auf Handen und Fiissen 
kriechend vorwarts kommt. 3 m von der Kammer H entfernt ist der Eingang zur Kammer I, 
wieder westlich gelegen, und ist diese 1*7 m Iang, 1*5 m breit und hoch. 

Die Kammer K bereitete mir eine grosse Uberraschung. Ich sah in der siidostlichen 
Ecke neben einander drei machtige Bretter liegen. Schon bei der Entfernung des ersten 
horte ich die davon abfallende Erde in die Tiefe rieseln, und als ich die andern zwei weg- 
gehoben, hatte ich vor mir eine kreisrunde, senkrecht in die Tiefe fuhrende Offnung. 
Etwas unvorsichtig und ubereilt sprang ich hinein, da es aber unten hohl klang, und ich horte, 
dass die Erde in die Tiefe rollte, schwang ich mich behende wieder heraus. Ich stellte nun 
eine nahere Untersuchung an und fand in der siidostlichen Kammerecke einen 0*5 m im 
Durchmesser haltenden, kreisrunden und zur Zeit 0*7 m tiefen Schacht (d). Mit einer Haue, 
die ich mitgenommen, hob ich einiges Erdreich heraus und machte nun die Entdeckung, 
dass eine westlich gerichfete, schief ab warts fuhrende, aber unpassierbare Spalte vorhanden 
war. Meine Bemuhung, sie mit der Haue zu erweitern, war vergebens, doch brachte ich 
ein Ziegelstiick heraus, und dieses durfte von einem Kellergewolbe herriihren, auf dem 
ich gestanden, und das, wie das Gefiihl beim Arbeiten mit der Haue mich schliessen 
Hess, hier ein Ende nahm. Nachtraglich erfuhr ich, dass in einem Keller, der in der Rich- 
tung dieser Kammer angelegt worden sein soli, erst vor kurzer Zeit ein Erdstall vermauert 
wurde. Ob hier ein senkrechter Schacht in die Tiefe voriiegt, oder nur eine Vertiefung, 
wie ich sie'im Erdstalle im Forthgraben gefunden habe, lasst sich leider nicht feststellen. 
Unmittelbar iiber dieser kreisrunden Offnung zieht sich, in der Hohe der -Sohle der 
Kammer beginnend, an der Ostwand eine 20 cm im Durchmesser fuhrende Rohre schief 
auf warts. Die Kammer ist 1*7 m breit, Iang und hoch. 

Der wieder nach Nord weisende Gang c fuhrt zur Kammer L, die, 0*9 m breit und 
T5 m hoch und tief, ohne besonderen Eingang, mehr einer grossen Nische gleicht. Dieser 
Raum steht mit der Kammer K durch einen in einer Krummung nach Siid fiihrenden, 6 m 
langen, schmalen, aber sehr stark verfallenen Gang in Verbindung. Die weitere nordliche 
Fortsetzung des Ganges c, wieder von Thieren sehr stark unterwiihlt und kaum zu pas- 
sieren, hat eine aufsteigende Richtung; auch sah ich durch eine nordostlich gerichtete Off- 
nung wieder das Tageslicht und ist diese Offnung nichts Anderes als der Eingang eines 
Fuchsgeschleifes. Auch die in einer Krummung gegen Nordwest aufsteigende Fortsetzung 
des Erdbaues ist ein 6 m langer, ganzlich unterwuhlter Gang. Hochst rnuhsam wand ich 
mich durch und kam zu einem ganzlich verfallenen, kammerartigen Raume (M), sah noch eine 
verschiittete Fortsetzung nach Nordwest und nordostlich zwei Fuchsgeschleifoffnungen. Die 
Deckengewolbe der Kammern und Gange sind gerundet, und das Instrument, mit dem 
gegraben wurde, hatte eine Breite von 6 cm. 

Einige Jahre spater erhielt ich von Gross -Weikersdorf wieder eine Nachricht von 
einem grossen Erdstalle, der im Markte gelegentlich eines Hausbaues entdeckt wurde. 
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Munzen und Gefasse sollen gefunden worden sein. Ersteres erwies sich als unwahr und das 
Gefass, das zu Tage gebracht wurde, wurde von der Schuljugend zertrummert. 

Die Angaben, welche mir der Baumeister uber die Dimensionen der aufgefundenen 
Gange nach ihrer Breite und Lange machte, waren solche, dass sie nicht glaubwiirdig 
sind; denn Gange von 60 und 40 m Lange und \ -5 bis 2 m Breite habe ieh me und 
nirgends gefunden und haben wir hier also sicher keinen echten Erdstall vor uns. Das 
Gefass wurde mir beschrieben als von rohem, stark mit Sandkornern vermengtem Mate- 
riale hergestellt; es hatte die Form eines Gartentopfes (wahrscheinlich Becherform), war 
13 an hoch, der Durchmesser der Basis betrug 8, der der Offnung 13 cm und unter 
dem Rande standen ringsherum zehn Henkel. Die Farbe war schwarzblau, die 
Dicke der Gefasswande 1 cm. Es durfte also dieses Gefass in die Kategorie der mittel- 
alterlichen Gefasse einzureihen sein, wie ich sie aus diversen Funden kennen gelernt habe. 
Ware die Gefasswand diinner als 1 cm, so durfte ihm ein hoheres Alter zuzuschreiben 
sein. Es wurde am Ende eines 7 m langen Ganges in einer uber 2 m langen Ausbuchtung 
intact gefunden; der Gang wies zur Pfarrkirche hin. Moglich, dass dieser Gang eineru Erd- 
stalle angehorte. 

In neuester Zeit, und zwar im Jahre 1898, wurde in Gross -Weikersdorf abermals 
eine kunstliche Hohle gefunden, und zwar mitten im Orte am Marktplatze, gegeniiber 
dem Hause Nr. 26, wo am Ostende der den Markt durchziehenden Landstrasse eine 
Senkung eintrat, bei deren Untersuchung man die kunstliche Hohle entdeckte. 

Der ganze Bau ist (Hohlenplane, II, Fig. 10) vernal tnismassig klein, aber vo.ll- 
s tan dig erhalten und besteht aus zwei Gangpartien, die in einer gemeinschaftlichen 
Kammer (B) sich treffen. Fuhrt der eine Gang, bei 4 m lang, in einer Krummung von 
Nordost nach Sudwest in die gemeinsehaftliche Kammer, so fuhrt der andere, von der 
Einmiindung des ersten 0'4 m getrennt, in einer schwachen Schlangenwindung, 2*3 m lang, 
nahezu nach Ost, urn dort wieder in eine eigenthumlich geformte Kammer (C) einzumunden! 
Der ursprungliche Eingang war am Beginne des ersteren Ganges und fuhrte, ahnlich wie 
zu Stillfried, nahezu 6 m senkrecht in die Tiefe. Dieser senkrechte Schacht erwies sich 
nicht als ganz kreisrund, sondern mehr oval, 0*7 bisO'9 m breit, und fanden sich zu beiden 
Seiten der 0-9 m von einander abstehenden Wande langs des ganzen Schachtes Tritt- 
locher zum Einsetzen der Fusse beim Ab- und Aufstieg. Aus der Sohle dieses Schachtes 
fuhrt ein 0"6 m breites, 0*7 m hohes und langes Gangstiick in den eigentlichen Bau hinein, 
dessen Sohle bei 0'6 m tiefer liegt als dieser kurze Verbindungsgang. 

Nun befindet man sich in einer ovalen Kammer (A), 1'2 m breit, 1-4 m hoch; rechts- 
seitig ist eine 0'7 m breite Sitznische, links oben eine kleinere Nische eingeteuft und von 
der Decke der Kammer fuhrt ein Luftloch schief aufwarts, das in dem senkrechten Schachte 
ausmimdet. Wir haben also hier eine Wachterkammer mit der fur den Wachter bestimmten 
Sitznische vor uns. 

Nun fuhrt der Gang, wie schon erwahnt, in einem Bogen nach Siidost, tragt rechts- 
seitig in Intervallen Tast- und Lichtnischen, linksseitig, 1*4 m von der Wachterkammer ent- 
fernt, 25 cm uber der Sohle eine 0'5/b tiefe und 0*85 m breite Nische. 

Die Kammer B, in welche der Gang einmiindet, ist rondeauformig in spitzer Kuppel- 
form, 1-65 m hoch, mit einer Luftrohre aus der Mitte der Decke und tragt in der Wand 
in regelmassigen Abstanden drei Lichtnischen; die Tiefe betragt 1*9, die Breite 1*5 



m. 
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Der nach Nordost fuhrende Gang mtindet nun in eine eigenthumlich geformte 
Kammer (C) und tragt unmittelbar von der Einmiindung rechts eine Tastnische; er 1st 
0'55 m breit, 0'5 bis 0-7 m hoch. Die Kammer ist ebenfalls rondeauformig, hat aber zwei 
Seitenfliigel und bildet so in ihrem Grundrisse eine Art Kreuzform. An das Gangende 
anschliessend streben die Kammerwande im Halbkreise auseinander und die Kammer- 
decke erhebt sich kuppelformig. In der Mitte der Kreisform vertiefen sich nun rechts und 
links gegen Nord und Slid die Wande zu je einer Nischenform von gleicher Breite, 0*5 m; 
die rechte, gegen Sud, ist eine Sitznische, wahrend die iinke, mit der Sohle gleichlaufend, 
sich 0*4 m vertieft Da die Ostwand der Kammer geradlinig verlauft und senkrecht abfallt, 
so bildet sie mit ihren Nischen, wie erwahnt, eine T-Form; sie ist 1 -55 m lang und 1*5 m 
hoch und in der Decke befindet sich ein Luftloch, Linksseitig ist in der Wand, 1 m tiber 
dem Boden, ein 16 cm im Durchmesser haltender Kreis mit einer Vertiefung im Centrum 
eingegraben, also dieselbe Erscheinung wie ich sie auch anderwarts, zum Beispiel in Ober- 
Stinkenbrunn beobachtet habe. 

Aus dieser Kammer fuhrt, eine Stufe uber der Sohle, ein unregelmassig geformter 
Gang aufwarts. Hier hatte sich die Erde gesenkt und wir stiegen mittelst einer Leiter in 
die Tiefe. Ich glaube wohl nicht mit Unrecht annehmen zu durfen, dass hier ursprunglich 
kein Aufstieg war, sondern dass die letzterwahnte Kammer auch die Schlusskammer war, 
die vielleicht an ihrer Stirnseite eine Nische hatte, und dass hier ein Schlammeinbruch 
stattfand. Herr k. und k. Gustos Szombathy, auf dessen Einladung hin ich die Hohle 
besuchte und der derselben Meinung ist wie ich, hatte iiber sie notiert: «An beiden Enden war 
der Erdstalt mit bituminoser Erde angeschlammt; diese wurde durch geubte Maurer vor 
unserer Ankunft ausgeraumt In dem ausgeraumten Matenale waren Hausthierknochen, 
besonders vom Rind und viele Scherben von mittelalterlichem Thongeschirr enthalten,; die 
Schiisseln und Topfe gehoren dem spateren Mittelalter an. Genaue Datierung ist bei diesem 
Geschirr derzeit nicht moglicru. Es stimmt also Herrn Szombathy's Urtheil betreffs des 
Alters dieser Gefasse mit dem meinen, oben erwahnten iiberein; es waren dickwandige 
Gefasse, die ich, auch dem Materiale nach zu schliessen, dem spateren Mittelalter zuschreibe. 

Aus dem Umstande, dass diese Hohle mitten im Orte, also von keinem Hause 
und keinem Keller zuganglich aufgefunden wurde, Niemand darauf ein Eigenthumsrecht 
beanspruchte, dieselbe iiberhaupt seit Jahrhunderten in Vergessenheit gerathen ist, kann 
man auf das hohe Alter derselben einen Schluss Ziehen. Andererseits aber resultiert aus 
der Kleinheit dieser Hohle, dass die mir vom Baumeister von Gross -Weikersdorf seiner- 
zeit gemachten Angaben von 40 bis 60 m langen Gangen nicht stichhaltig sind. 



N1EDER-RUSSBACH. 

Von Gross- Weikersdorf fuhrte mich mein Weg nach Nieder-Russbach im Viertel 
unter dem Manhartsberg, einem Dorfe, an der Strasse nach Stockerau gelegen. 

Nieder-Russbach zieht sich an einer massigen Berglehne aufwarts, deren hochsten 
Punkt die St. Oswald geweihte Pfarrkirche kront. Unter dieser Berglehne, vermuthlich 
bis hinauf zur Anhohe, ziehen sich unterirdisch Gange und Kammern fort Ich begann 
meine Untersuchung im Pfarrhofkeller. Ich fand dort die Uberreste eines Erdstalles, bestehend 
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aus Gangen, die durch Kellermauern unterbrochen waren und von denen einer zu einem 
Brunnen gefuhrt haben soil. Zwei Kammern liegen einander gegeniiber, und ist vor einer 
derselben ein Verschluss angebracht. Die Gangwande sind hier so geglattet wie in Klein- 
Weikersdorf. Die Kammern selbst zeigen uberall Spuren des Verfalles. Hier fand ich auch 
einen kreisrunden, senkrecht aufwarts fiihrenden Schacht, ganz verschiittet Ob hier ein 
Abstieg oder ein sogenanntes Schopfloch war, konnte ich nicht constatieren. 

Vielleicht hundert Schritte westlich vom Pfarrhause wurde mir irn Freien eine fast 
senkrecht in die Tiefe fuhrende Offnung gezeigt, als Eingang zu einem zweiten Erdstalle, 
herruhrend von dem Einsturze einer unterirdischen Kammer. Durch einen langen, aber 
schmalen Spalt rutschte ich in die Tiefe und stand in einer langgestreckten, grossen und 
geraumigen Kammer und erwies sich dieselbe 75 m lang, 2-2 m breit und 2 m hoch, im 
Halbkreise an der Decke gerundet. Die Sohle der Kammer durfte bei 6 m tief unterhalb 
des Eingangspunktes von der Aussenwelt abstehen. An der Westwand sind drei inter- 
essante Nischen. Die erste davon ist 0*35 m breit, 0*40 m hoch und 0*42 m tief; ahnliche 
Dimensionen hat die dritte Nische; sie ist 0*30 m tief, 0*40 m breit und 0'42 m hoch. 
Zwischen diesen beiden Nischen befindet sich eine schmale, hohe Nische; dieseibe ist 
0'29 m tief, 0*26 m breit, dagegen 0*63 m hoch. In der Kammer findet sich die Jahres- 
zahl 1766; wie mir gesagt wurde, waren auch «alte, mit einem Henkel versehene Hafen» 
darinnen gewesen, die, unten schmal, oben breit, Asche enthielten. Durch einen in einer 
Curve angelegten, 2*1 m langen, 0*54 m breiten und 1*4 m hohen Gang gelangt man in 
die zweite Kammer. An der Ostseite des Ganges befindet sich eine, an der Westwand 
drei kleine Nischen, von denen die ietzten zwei knapp vor dem Eingange in die Kammer 
angebracht sind. Diese Kammer ist 2 m hoch, V\A m lang und 1*64 4! breit; die Ostwand 
ist mit einer kleinen Nische versehen. Nun fuhrt der Hauptgang, in denselben Dimensionen 
wie anfangs, gerade 3 m lang, dann eine Curve beschreibend 13*5 m, also im Ganzen 
16*5 m weit, in siidlicher Richtung; das ist aber nur die Lange, die ich constatieren konnte, 
denn an seinem gegenwartigen Ende ist der Gang durch eingedrungenen Schlamm und 
Erdreich verschlossen. Da hier die Richtung eine aufwartssteigende ist, so haben wir hier 
den ursprunglichen Eingang vor uns, der in seiner Richtung wieder von Slid nach Nord 
weist. Zwei Luftlocher sind an der Decke des Ganges und an den beiden Wanden alter- 
nierend, immer beilaufig in Meterdistanz, je elf kleine Nischen 'und nur eine darunter 
ist etwas grosser. 

Zu welchem Zwecke dienten alle diese zahlreichen Nischen, die fast in alien Gangen 
in regelmassigen Zwischenraumen, zum Beginne und Ende derselben alternierend rechts 
und links, und dort wo sie eine Curve beschreiben oder in einem scharfen Winkel umbie- 
gen, angebracht sind? Man vergleiche alle vorliegenden Plane; uberall tritt dieselbe auffallende 
Erscheinung hervor und ein Blick auf die Gange allein durfte geniigen, urn die Meinung 
zu bestatigen, dass diese Nischen den mit den Gangen Vertrauten auch in der 
Finsternis als Merk- und Wahrzeichen gedient haben. 

Der Riickweg aus der ersten Kammer gestaltete sich etwas schwieriger als der 
Abstieg; die Offnung, die genugt hatte, urn durchzurutschen, erwies sich beim Hinauf- 
klettern zu enge und das lose Erdreich wich immer unter meinen Fiissen, so dass ich 
immer wieder abwarts sank. Erst mit Hilfe einer herabgesenkten langen Stange gelang 
das Hinaufkiettern. 
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Diese Hohle soil mit einer anderen in Verbindung gestanden sein, doch konnte 
ich es nicht constatieren; dagegen sah ich unweit davon, im Hause des Herrn Habacht, 
ahnlich, wie schon friiher, eine kreisrunde, senkrecht abwarts fiihrende geraumige Aushohlnng. 
Sie ist ein so verborgenes Versteck, dass ein Uneingeweihter unmoglich im Stande ist, 
dasselbe aufzufinden. Aus diesem Raume zweigten Seitengange ab; sie wurden jedoch ver- 
schuttet, damit Niemand auf diesem Wege in das Hans eindringen konne. 

Ein anderes Bruchstuck einer kiinstlichen Hohle, die vielleicht mit dem erwahnten 
senkrechten Schachte in Verbindung stand, sah ich in einem Keller des Nachbarhauses. 

Der Besitzer nahm hier aus der Wand desselben eine Lage Ziegel heraus und 
offnete mir so den Eingang zu einem grosseren Raume. Dieser ist 2 m breit, erstreckt 
sich bei 4 m in nordlicher Richtung, ist jedoch stark verfallen. Am nordlichen Ende fand 
ich zum dritten Male eine kreisrunde, beinahe senkrecht auf warts fiihrende, am oberen 
Ende jedoch verschuttete Offnung. Das siidliche Ende dieses Raumes schliesst unregel- 
massig ab und konnte ich infolge des starken Verfalles die urspriingliche Form der Wand, 
ob senkrecht oder gerundet, nicht mehr constatieren. Eine Offnung an der Westwand, 
0-5 m hoch und breit, ladete zum Vordringen ein. Ich streckte mich nun wieder der Lange 
nach und kroch in den Gang hinein. Derselbe zieht sich in schwacher Biegung, zuerst 
4 m, dann einen Halbkreis von 1*5 m und schliesslich nochmal eine Curve von 6 m Lange 
beschreibend, westwarts und miindet, etwas abwarts fallend, in eine Kammer. Diese ist 
1*6 m lang, 1*2 ni breit, 1*5 m hoch. Zwei verschuttete Gange fiihren aus diesen Kammern, 
der eine in siidlicher, der andere in westlicher Richtung aufsteigend, weiter, ein Beweis, 
dass hier ein ausserordentlich ausgedehnter unterirdischer Bau vorliegt. In dieser Kammer 
fand ich die Jahreszahl 1740. Der Besitzer des Kellers war erstaunt, als ich ihm von dem 
12 m langen Gange und der Kammer berichtete. Auch hier hatte es Niemand versucht 
oder gewagt, einzudringen. 

Wie am Slid-, so fand ich auch am Nordende des Ortes Bruchstiicke von kiinst- 
lichen Hohlen; sie sind aus dem Hauskeller des Herrn Garnhaft zuganglich. 

Ein 0*6 m breiter und 1 m hoher Gang fuhrt 3"44 m lang, gerade und horizontal 
siidlich. Dann beschreibt er eine 1*5 m lange Biegung nach West und fuhrt in eine Kammer, 
deren Eingang, 0*45 m lang, sich zu beiden Seiten erweitert, so zwar, dass die Wandtheile 
neben dem Eingange im Innern der Kammer nur 35 und 27 cm betragen. Sie ist 1'5 m 
breit, 1-88 m lang und 1*2 m hoch und an der Riickwand mit einer 0'35 m hohen und 
breiten Bank versehen. Das Instrument, mit dem hier gearbeifet wurde, ist nach 6m deut- 
lich kennbaren Hiebabdriicken 0'6 /// breit, unten abgerundet. In der westlichen Biegung des 
Gangtheiles ist eine Tastnische. Eine gleiche ist an der Ostwand in der siidtichen Fort- 
setzung des Ganges; an der Westwand ist eine grossere Nische, die vielleicht auch zum 
Einstellen eines Lichtes diente. Nach 2 in Lange kommt eine schon wiederholt beschriebene 
Verschlussvorrichtung, nach derselben verengt sich der Gang, noch 3 m gerade fortfiihrend, 
und biegt dann im rechten Winkel, und von da an eine Curve von 3 "84 m beschreibend, 
nach West, bildet dann wieder einen Winkel und fuhrt gerade in eine zweite Kammer. 
Dieselbe ist ganz verschiittet. Sie liegt beilaufig in der Mitte des Haushofes und wurde, 
da sie eingesunken, von oben aus zugeschiittet. 

Wo der aus dem Kellerraume gerade nach Sud fiihrende Gang nach West biegt, 
fuhrt ein fast einen Halbkreis bildender Gang, 4 m lang, 0*44 m breit und 0*5 m hoch, 
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wieder nordostwarts gewandt, in den Kellerraum zuriick. In der Westwand befinden sich 
drei Tastnischen und eine grdssere Nische, 0'47 in breit, 0*25 m tief und hoch. Die beiden 
Gangmundungen sind von einander 3 m entfernt 

Ein sorgfaltig geglatteter, 1 in hoher, 0*74 in breiter Gang steigt 2 m ostlich in 
einem Winkel von 35 bis 40° fiinf Meter lang aufwarts, ist oben verschiittet und ent- 
spricht diese Anschtittungsstelle einem Punkte der oben vorbeifiihrenden Oasse, wo einst 
die Erde eingesunken war. Ich sah diese Gangform spater wiederhoit in Roschitz. Ausser- 
dem ist hier in den beiden Wanden des Ganges je eine sehr schdne, grosse und geraumige 
Nische. Sehr interessant ist folgende Erscheinung. 

In der Ecke, weiche die Ostwand dieses Ganges mit der Siidwand des Kellerraumes 
bildet, ist in der Hohe von 0*6 m eine eigenthi'imliche Nische. Der Vorderrand derselben 
ist 0*5 m hoch und oben gerundet; die 0*38 m hohe Ruckwand jedoch bildet ein Viereck 
und zieht sich die Nische bei 025 m Breite 0'3 m in die Tiefe. Aus der schief geneigten 
Decke, tangierend die obere Kante der Ruckwand der Nische, fiihrt schief aufwarts eine 
kreisrunde Rohre. Es ist dieselbe Erscheinung, wie im Walde bei Sonnberg und macht 
die ganze Vorrichtung den Eindruck eines Sprachrohres. An der Decke des Kellerraumes 
bemerkt man eine, einer Lanzenspitze ahniiche Figur mit an dieselbe sich anschliessenden 
Punkten in zwei Reihen. 

Dass der gegenwartige Kellerraum in seiner jetzigen Form urspriinglich bestanden 
habe, bezweifle ich. Der Eigenthumer erzahlte mir nur, dass er ihn erweitert ha be; beim 
Entfernen der Erde stiessen sie auf ein grosses Thier. Dr. Much erklarte die Knochenreste, 
die ich erhielt, fur Pferdeknochen. 



IM «AUSSEREN FORTHGRABEN» BEI OBER-THERN. 

Nordostlich von Gross -Wei kersdorf ltegen die Ortschaften Ober- und Unter-Thern 
im Viertel unter dem Manhartsberg. Die kiinstlichen Hohlen, die ich dort entdeckte, sind 
in ihrer Art sehr merkwurdig und in ihrer Anlage iiberraschend. 

Herr Lehrer Wagner in Ober-Thern, der mein Fiihrer war, hatte einen Mann, der 
die Eingange zu den Erdbauten kannte, aufgenommen und mit Schaufel und Spaten aus- 
gerustet, giengen wir in den von Ober-Thern eine halbe Wegstunde entfernten, an der 
Grenze von Ober- und Unter-Thern von West nach Ost sich hinziehenden «Ausseren 
F6rthgraben», eine Waldschlucht mit 6 bis 8 in hohen, steil abfallenden Wanden an beiden 
Seiten. An der Nordwand emporkletternd, gelangten wir zum Erdstalle, dessen ganz ver- 
schutteter Eingang nun geoffnet wurde. 

Der 1*5 m lange Eingang a (Hohlenplane, VI, Fig. t und 2) fiihrt in nordlicher Rich- 
tung abwarts in eine schone, in regelmassiger Kreuzform angelegte Kammer A. 
Dieselbe ist 1*85 m breit, an der Westseite 1*36 ///, an der Ostseite 1*26 m lang und VI m 
hoch. An der Ost- und Westwand sind zwei ganz gleiche, schone, grosse Nischen, 1*2 m 
hoch, 0'46 m breit, 0'57 m tief, und an der Siidwand, neben dem Eingange rechts, eine 
kleine, 0*6 m im Quadrat messende regelmassige Nische. Der sich anschliessende kammer- 
a.rtige Raum B verengt sich zu 1*2 m Breite und 1*5 /// Hohe und hat eine Lange von 
1*52 m. Die Wandflache iiber dem Eingange in diesen Raum tragt mit reich verzierten 
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Schnorkeln die Jahreszahl 1742 eingraviert. Von diesem Raume zweigt ein 1*2 m hoher, 
1*7 m langer und 0*5 m breiter Gang (b) in eine ostlich gelegene Kammer (C) ab und ist 
diese li m lang, l'3ra breit und ebenso hoch. 

Dem Eingange gegenuber ist an der Wand eine Lichtnische. In nordlicher Richtung 
miindet der 1*5 m lange, 1 m hohe und 0*6 m breite Gang c in eine grosse, sehr schone 
Kammer (D). Sie ist l'9m breit, 2*18 m lang und be: 2 m hoch, besitzt mitten in der 
gerundeten Decke ein Luftloch und an der Westwand, in einer Distanz von 0*55 m von 
der Siidwand, eine 0*9 m hohe, 0-7 m tiefe und 0'36 m breite Nische. Vom nordlichen 
Ende der Ostwand fuhrt ein 0'45 m schmaler Gang (d), li m hoch, in einer Lange von 
1*5 m in die Kammer E, Am Beginne des Ganges ist die schon oft erwahnte Verschluss- 
vorrichtung, eine viereckige Einkerbung. Die Kammer E selbst ist 2*1 m lang, 1*8 m breit, 
1*6 m hoch. Durch die Mitte derselben lauft mit dem Gange in gleicher Breite eine bis 
5 cm messende Vertiefung; an den Seitenwanden sind Spuren von Sitzen zu bemerken. 
Zu beiden Seiten neben der Mundung des Einganges ist an der Wand je eine rinnen- 
artige Vertiefung beinahe in der ganzen Lange der Wand von oben bis unten sichtbar, 
die vielleicht auch irgend einem Verschlusse diente. In der Mitte der Siidwand, in einer Hohe 
von 0-7 m iiber der Sohle der Kammer, ist eine schone, 0'4 m tiefe, 0*5 m hohe und 
0-38 m breite Nische und in der sudostlichen Ecke derselben im Boden eine kreisrunde 
Vertiefung, 0*5 m tief, 0'55 m im Durchmesser fassend. Ich habe mit der Schaufel versucht, 
ob hier nicht vielleicht ein Schacht abwarts fiihre, fand aber festen Boden und keine Fort- 
setzung der Vertiefung. Interessant sind die an der Ostwand deutlich sichtbaren Hiebe von 
den Grabinstrumenten. Es lassen sich zwei nachweisen, ein 5 cm breites, an der Schneide 
gerundetes und ein spitzes. Von letzterem sind in der oberen Halfte der Wand zwei 
Hiebe zu bemerken. Sie sind 6 cm tief und die gegenuberliegenden Rander der viep 
eckigen Offnung messen je 2 cm und je 1*5 cm, Auch in der Mitte der Nordwand ist ein 
solcher Hieb. 

In gerader Linie mit dem sudlichen Eingange in die Kammer D fuhrt ein gleich 

breiter und hoher, 1*4 m langer Gang, sanft aufsteigend, nordwarts in die letzte Kammer (F). 

Sie ist von denselben Dimensionen wie die Kammer D, nur etwas hoher. In der Lange 

des Bodens Ziehen sich zwei sehr niedrige, nur 0*2 m hohe und - 6 m breite Banke 

bin. In der Ri'ickwand ist, 0'95 m iiber der Sohle, eine schone, viereckige Nische, 0*45 m 

hoch, 0-53 m breit, 0*35 m tief. Eine eigenthiimliche Erscheinung ist eine in der Siidwand 

iiber dem Eingange angebrachte, langgestreckte, schmale Spalte. Sie ist 0'24 m breit, dagegen 

nur 4 cm hoch und 5 cm tief. Der Hintergrund derselben aber ist nicht glatt, sondern voll 

spitzer Vertiefungen, vermuthlich herruhrend von dem spitzen Instrument^ mit welchem in 

der Kammer E die tiefen Hiebe gemacht wurden. Man kann vielleicht annehmen, dass diese 

Spalte unfertig gelassen wurde und die Glattung des Hintergrundes unterblieben ist; denn 

dieselbe Erscheinung findet sich auch in der letzten Kammer des Erdbaues im Kohlgraben. 

Ich erinnere aber an den Erdbau zu Diepolz, in welchem im Gange 1 an der Wand 

eine birnformige Gravierung, der Lange nach abgetheilt und die eine Halfte glatt, die 

andere mit zahlreichen Punkten versehen ist; es herrscht also hier eine gewisse Ahnlichkeit. 

Nachtraglich erwahne ich, dass ich beim Beginne desselben Ganges in Diepolz eine 

Scheibe aus gelbem Sandstein, beilaufig 0*15 m im Durchmesser fassend und 5 cm dick, 

gefunden hatte. Die eine Flache dieser Scheibe war glatt, die andere aber war auch 
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mit punktartigen Vertiefungen wie ubersaet. Ich hatte sie zwar aus dem Erdbaue heraus- 
genommen, dann aber als wertlos weggeworfen; ob diese Punktierungen eine Bedeutung 
haben, bleibt dahingestdlt. 



IM «LANGEN GRABEN» BEI OBER-THERN. 

Der « Lange Graben» befindet sich in der von Ober-Thern nordlich gelegenen Waldes- 
anhohe und ist eine gute halbe Stunde vom Orte entfernt Der Weg dahin durch den 
Wald hat denselben Charakter wie der zum Erdstalle in der Weinbergschlucht 

In der oberen Halfte eines vorspringenden, 6*7 m hohen Hiigelruckens ist der von 
Slid nach Nord fiihrende Eingang. Derselbe ist schmal, nur 0*4 m breit, 0*8 m hoch und 
3'8 m lang. Er mi'indet abwartsfuhrend in eine 2 tn breite und 1*5 tn lange Kammer. 
Der Boden ist ganz von Fiichsen und Dachsen unterwiihlt, weshaib sich die Hohe 
nicht genau angeben iasst; vermuthlich betrug sie analog dem foigenden Gauge 1'5 tn. Die 
Anlage dieser kunstlichen Hohle ist eigenthumlich; die Gange fuhren namlich nicht aus 
der Mitte, sondern nahezu vom Rande der einen Kammer in die nachste, so dass die- 
selben wie verschoben zu einander stehen; die Gauge sind ferner so hoch wie die 
Kammern und endlich ist zu bemerken, dass die an der Westwand der Kammern befindlichen 
Sitze mit ihrem Rande eine gleiche Linie mit der entsprechenden Seitenwand des foigenden 
Ganges bilden. 

Die an der Westwand der Kammer angebrachte Bank ist sehr schmal, nur 0*23 m, 
die an der Ostwand nur 0*3 m breit. Der nordwarts fiihrende Gang ist V\4 m lang, 
0-53 m breit und 1-5 tn hoch, also gut zu passieren. Die daran anstossende Kammer ist 
1:6 tn hoch, 1*8 m lang und 1*22 m breit Die Bank an der Westseite ist 0*34 tn breit und 
0*36 m hoch, die an der Ostseite bei gleicher Hohe 0*29 m breit. Ein nur 0*54 m langer, 
dagegen 1*6 tn hoher und 0*5 tn breiter Gang fuhrt in die letzte Kammer, die bei gleicher 
Hohe wie der Gang eine Breite von 1*76 in und eine Lange von 2 tn besitzt. Die Bank an 
der Westwand ist 0*37 m breit und 0*25//? hoch, die an ' der Ostseite 0*34 m breit und 
0*33 tn hoch. In dieser Kammer ist ein Luftloch im Durchmesser von 0*18 m\ es fuhrt 
aber nicht von der Mitte der Decke, sondern aus der zur Decke sich neigenden Westwand 
schief aufwarts. Das Instrument, mit dem hier gearbeitet wurde, war ebenfalls 5 cm breit 
und in der ersten Kammer stehen die Jahreszahlen 1745 und 1775. Hier, wie im Forth- 
graben, haben die Kammern eine regelmassige, viereckige Form mit senkrecht aufstrebenden 
Wanden und sanft gerundeter Decke. Auch die Gange sind gegen die Decke gerundet. 



IM «KOHLGRABEN» BEI OBER-THERN. 

Der «Kohlgraben» ist eine Waldschlucht, eine halbe Stunde sudostlich von Ober-Thern 
gelegen, beilaufig 10 Minuten lang, anfangs gut, schliesslich aber muhsam zu passieren, da der 
Graben nicht bios mit Baumen und Gestriipp verwachsen, sondern auch durch von den 
Wanden herabgefallene Lehmblocke verlegt ist, dann wieder durch Auswaschungen viele 
Gruben entstanden sind. Die Wande zu beiden Seiten des Grabens werden immer hoher 
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und steiler, und schliesslich steht man vor einer fast senkrecht abfallenden Wand; sie diirfte 
10 m hoch sein. 

An den Baumen und Strauchern uns anhaltend, kletterten wir die Wand empor; 
in der oberen Halfte derselben fanden wir den Eingang zum Erdstalle. Auch dieser musste 
erst geoffnet werden. Ich bemerke, dass hier, wie im Forthgraben, von unten aus die Ein- 
gange nicht bemerkbar sind und dass besondere Localkenntnis dazu gehort, sie zu finden. 
Der Eingang ist kaum iiber 1 m lang, jedoch ursprunglich sicher langer gewesen, denn 
die in der oberen Halfte jetzt senkrecht abfallende Wand reichte fruher wetter vor, und 
spricht fur diese Annahme der Umstand, dass in nachster Nahe, an derselben Wand 
ostlich, ein zweiter Erdbau war, von dem aber nur mehr eine halbe Kammer sichtbar 

ist, welche offen da liegt, da das ganze iibrige 
Erdreich, in welches der Erdbau eingegraben war, 
in die Tiefe gestiirzt ist, 

Hier fallen Kammern und Gauge durch 
Grosse und Form auf. Der nordostlich verlau- 
fende Eingang a (Hohlenplane, VI, Fig. 3) miin- 
det in einen nordwestlich sich erstreckenden, 
5*2 m langen, hallenartigen Raum (A und B). 
Gleich fiber dem Eingange erhebt sich die senk- 
rechte Sudwand zur schon gewolbten Decke, die 
von dem Fussboden 1*6 m absteht, also hinlang- 
lich hoch, um bequem aufrecht stehen zu konnen 
(siehe Fig. 42). Neben dem Eingange ist ostwarts 
eine Nische (C) mit einem Sitze angebracht Sie 
ist 1 m tief, 1*5 m hoch und 0*8/72 breit; der 
Sitz hat eine Hohe von 0*45 m und eine Breite 
von 0*48 m. Es war die Sitznische des Wachters, 
der den Eingang bewachte. Hochst eigenthum- 
lich ist die Westwand der Halle A. Unmittelbar 
an das Ende des Einganges anschliessend, zieht 
sich in gerader Linie die Vorderwand einer 2*2 m 
langen und 0*4 m hohen Bank hin. Uber der- 
selben tritt die Wand, vom Eingange an eine 
Curve bildend, bis zu 0*45 m zuriick und lauft in dieser Breite die ganze Lange der Bank hin- 
durch, parallel mit dem Vorderrande derselben. Die Breite des Bodens zwischen der Bank 
und der gegeniiberliegenden Wand betragt 1*25 //;, und es stehen hiermit die Wande selbst 
1*7 m von einander ab. Nach 2*2/7? Lange bilden Bank und Riickwand einen stumpfen 
Winkel. Der weitere Raum ist von da an 3 m lang, die Bank jedoch zieht sich nur mehr 
1 m lang hin und schliesst, einen stumpfen Winkel bildend, ab. Die Breite des Raumes B 
betragt 1*5 m. 

Merkwiirdig ist ein anscheinend in der Mitte des ganzen Baues sich erhebender 
Pfeiler (D), der, wenngleich den Raumen B und E als Wand dienend, doch vom Raume 
A aus betrachtet, gewissermassen isoliert dasteht, da die Wande, eine Einbuchtung bildend, 
zurucktreten (siehe Fig. 43 auf Seite 93). Hochinteressant ist die Gestaltung der Decke in 




Fig. 42. Hohle im «Kohlgraben» bei Ober-Thern. 
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ihren Verhaltnissen zu den Raumen A, B und E, die gewiss in ihrer Art ein Kunstwerk 
zu nennen ist. Ausserdem ist in dem Pfeiler, in der Hone von 0*5 m von der Basis, eine 
schone, muschelformig sich wolbende, 0*5 m breite Nische angebracht. 

Wieder einzig in ihrer Art ist die Kammer E. Alkovenahnlich treten die Ost- und 
Westwand, erstere einen unregelmassigen, letztere einen vollkommenen Bogen beschreibend, 
zuriick. An der Sohle ziehen sich zu beiden Seiten Banke hin, und zwar in der Art, 
dass die Wande derselben beim Ein- und Ausgange fast parallel laufen, wahrend sie in 
der Mitte der Kammer mit ihrer Ausbauchung sich der Bogenform der Kammer anpassen. 
Der Raum, den die eigentliche Sohle dieser Kammer bildet, ist mithin verhaltnismassig 
klein, da derselbe kaum 2 m Lange und in der grossten Breite 1 m aufweist. Die an der 
Ostwand sich hinziehende, in ihrer grossten 
Breite 0*8 m messende Bank konnte man fiiglich 
mit einem Ruhebette vergieichen. Die durch- 
schnittliche Lange und Breite der Kammer durfte 
2/7i, die Hone 1*6 m nicht uberschreiten. 

Von der Mitte der Kammer an beginnt 
die Sohle sanft zu steigen und setzt sich diese 
Steigung in dem anschliessenden, 1 '2 m langen, 
1 -5 m hohen und 0*5 m breiten Gange b fort. 
Denselben bequem durchschreitend, gelangt man 
in die grosse Kammer F, die auch eigenthumlich 
geformt ist. Die ganze Lange betragt 3*4 /«, die 
Hohe 1 "6 m und die Breite schwankt zwischen 
1*8 und 2 m. Die Kammer hat eine eifdrmige 
Gestalt Der Raum der eigentlichen steigenden 
Sohle ist auch hier verhaltnismassig beschrankt, 
da die ungewohnlich breiten Banke mehr als die 
Halfte der Kammer ausfullen. So betragt die 
Breite des - 4 m hohen Lagers an der Nord- 
wand 1*4 m bei einer Lange von 1*5 m\ doch 
zieht sich dieselbe, immer schmaler werdend, an 
dem Ostrande bis zum Eingange herab. Wie 
schon erwahnt, ist in dieser Kammer iiber dem 

Eingange eine horizontal langgestreckte Spalte, deren Ruckwand ebenfalls voll spitziger 
Vertiefungen ist Sie ist 0*37 m breit, dagegen nur 5 cm hoch und 4 cm tief. An einge- 
grabenen Jahreszahlen fand ich: 1742, 1805 und 1806. 

Die Aufnahme dieses Kunstbaues erwies sich als sehr schwierig. Ich besuchte den- 
selben dreimal, und zwar zum letzten Male mit dem Architekten Herrn Ernst Brosig von 
Ober-Hollabrunn. Derselbe fand solches Interesse an demselben, dass er ebenfalls wieder- 
holt den Bau besuchte und davon Aufnahmen machte. 

Es soil sich aber auch unter dem Orte Thern ein Erdstall hinziehen. Es wurde mir 
eine an der Nordseite gelegene Stelle gezeigt, wo an der Berglehne der Eingang zu demselben 
gewesen sein soil. Nach den Angaben, die mir gemacht wurden, soli dieser Erdstall sehr 
ausgedehnt gewesen und auch mit einem Brunnen in Verbindung gestanden sein. 




Fig. 43. Hohle im < Kolilgraben* bei Ober-Thern. 
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UNTER-THERN. 

Wie in Ober-Thern, so sollen auch im Dorfe Unter-Thern im Viertel unter dem 
Manhartsberg kunstliche Hohlen gewesen sein, aber hier war mein Forschen resultatlos, 
Dagegen wurde mir, 1 km nordlich vom Dorfe, im «Hofenoder- Graben » ein Erdstall gezeigt. 
Sind die Hohlen In den Schluchten ausserhalb Ober-Thern gut erhalten, so traf ich hier 
das Gegentheil, denn eine Beschreibung des Banes ist nicht zu geben, da Kammern und 
Gange total verfallen und daher in ihrer urspriinglichen Gestalt nicht mehr erkenntlich 
sind. Ich konnte nur constatieren, dass sieben Kammern von gewohnlichen Dimensionen, 
die letzte gerundet, bestanden, die durch Verbindungsgange, deren Lange variierte, der 
Reihe nach zusammenhiengen. Das miihsame Durchforschen dieser Raume hat also nichts 
anderes ergeben, als den Nachweis der Existenz eines Erdstalles. 

Hier ware zu erwahnen die Ortschaft Baumgarten, westlich von Gross- Wei kersdorf, 
wo ebenfalls kiinstliche Hohlen sich befinden, die ich jedoch nicht sah, deren Vorhandensein 
aber verburgt ist. In einer dieser Hohlen fand Herr Ignaz Spottl ein Luftloch, gebitdet durch 
mehrere in einander gesteckte Kruge, die ihrem Charakter nach vermuthfich in die Volker- 
wanderungszeit gehoren; es befinden sich dieselben im Naturhistorischen Museum in Wien. 



RUPPERSTHAL. 

Von Gross -Wei kersdorf fiihrt der Weg westlich liber den Kogelberg nach Ruppers- 
thal im Viertel unter dem Manhartsberg. Man uberschreitet das Bahngeleise, lasst links 
den Ziegelofen Hegen, wo ich noch jedesmal, so oft ich dort war, interessante Funde machte, 
so einen Muhlstein aus der Zett des Oberganges zum Metal lalter, Feuersteine, prahistorische 
Gefasse, aber auch ein Stuck von einem romischen Gefasse, wie ich sie spater viel- 
fach in Mautern an der Donau gefunden habe. (Vergleiche meinen Bericht liber die «Aus- 
grabungen in Mautern an der Donau », 1890 und 1891, in den «Mittheilungen der k. k. 
Centralcommission fur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale», 
XVIII. Jahrgang, 1892, Seite 213.) 

Rechts vom Wege liegt die Schlucht mit dem grossen Erdstalle und nun fiihrt ein 
Waldweg ziemlich steil aufwarts zum «Kogelberg». 

Als ich zum erstenmale diesen Weg gieng, erzahlte mir mein Begleiter, dass auf dem 
Kogelberge ein franzosischer General begraben liege, der dort seinen Observationsplatz 
gehabt habe und auch daselbst gefallen sei. 

Auf dem Hiigel angelangt, steht, beilaufig 60 Schritte vom Sridrande des Hiigels 
entfernt, ein holzernes Kreuz und wie ich mich nachher uberzeugte, gerade im Centrum 
eines ovalen Hiigels, den man bei oberflachlicher Betrachtung wohl fur einen Grabhtigel 
halten kann. Doch nicht ein Grab fand ich hier, sondern ein altgermanisches Bau- 
denkmal in Form eines vierspeichigen Sonnenrades. Ein Oval erstreckt sich von 
Slid nach Nord. Urn diesen centralen Hiigel zieht sich in gleicher Hohe mit demselben 
ringsherum ein Wall, der durch einen metertiefen und breiten Graben von ihm getrennt 
ist Wall und Hiigel aber sind vierfach verbunden, und zwar nahezu in der Richtung der 
vier Weltgegenden in der Art, dass der Graben durch eine vierfache Erhebung in der 
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Hohe und Breite des Walles ausgefullt, respective abgetheilt und das Ganze, wie schon 
erwahnt, sich in der Form eines Sonnenrades reprasentiert. Die Lange von Nord nach Sud 
betragt, vom Mittelpunkte des Walles aus gemessen, 1 1 m, die Breite 8 m. 

Ich habe diese Entdeckung bereits in den «MittheiIungen der Anthropologischen 
Gesellschaft in Wien», 1883, Band XIII, Seite 80, veroffentlicht Dr. M. Much berichtet in 
den «Mitthei!ungen^er Anthropologischen Gesellschaft in Wien», 1875, Band V, Seite 192, 
Fig. 42, uber eine ahnliche, jedoch grossere und compliciertere Frscheinung zu Schrick in 
Niederosterreich. 

In neuerer Zeit hat Ingenieur Kiessling von Drosendorf in seiner Publication: 
«Denkmale germanischer Vorzeit im niederosterreichischen Waldviertel», Wien 1896, Verlag 
von Kubasta, iiber zwei weitere Sonnenrader berichtet, die er in Luden und Hohenberg 
entdeckte. Ich erwahnte diese meine Entdeckung deshalb, weil ich in meinen Schluss- 
deductionen auf dieselbe nochmals zurtickkommen werde. 

Also ein Franzosengrab haben wir hier nicht vor uns. Viel bedeutungsvoller ist aber 
eine andere Oberlieferung, die ich bei einem spateren Besuche (1898) im Pfarrhofe zu 
Ruppersthal iiber den Kogelberg erhielt Sie ist sehr merkwurdig, weil sie vielleicht einen 
historischen Hintergrund hat. «Als der heilige Rupert (f im VII. Jahrhundert) in die Ost- 
mark kam, gelangte er auch auf den Kogelberg. Wegen des grossen Fernblickes uber die 
ganze Gegend schlug er hier seine Wohnung auf und unternahm von diesem Punkte aus 
die Christianisierung von Niederosterreich. Er griindete auch Ruppersthal. Auf dem Hiigel, 
wo heute die Pfarrkirche steht, hatte er eine kleine Kapelle gebaut, und wo das Schloss 
steht, soil er eine Schule gehabt haben*. So die Sage. 

Uber dort befindliche Erdstalle war mir schon lange berichtet worden und ich 
fand auch in dem sogenannten «Schmidgraben », einem Hohlwege, dessen Wande zu beiden 
Seiten 10 bis 12 m senkrecht emporragen, einen merkwiirdigen Bau. 

Der Zugang erwies sich ausserst schwierig, indenf ich vom Plateau durch Dorn- 
gestriipp, und an demselben mich anhaltend, nahezu 3 m an der fast senkrecht abfallenden 
Wand hinabklettern musste; der unmittelbar aus der Wand abwarts geneigte, 0'6 m hohe 
und 0*65 m breite Eingang a (Hohlenplane, II, Fig. 9), gestattete nur ein Eindringen mit 
den Fiissen voraus. Und nun lag ich in einem Quergange, dessen Decke merkwtirdiger- 
wetse nicht gewolbt ist, sondern horizontal verlauft und daher dieser ganze Kanal ein 
fast regelmassiges Viereck von 0*6 m Hohe und Breite bildet Am westlichen Ende 
dieses iiber 3 m langen Querganges befindet sich eine im Verhaltnisse zu den ubrigen 
Raumlichkeiten kleine Kammer, 1 m im Geviert haltend, mit einer kleinen Einbuchtung an 
der Westseite, Die nordwestliche Ecke ist offen; ob urspriinglich, oder durch Abrutschung 
der Erde ist nicht nachweisbar. Ausserhalb dieser Offnung fallt die Wand senkrecht 
zur Basis des Hohlweges ab; das hinabgelassene Messband zeigte B m Tiefe. Als Curiosum 
fiihre ich an, dass die Abstande der Gangwande des Ganges b von den je 0"65 m 
messenden Gangen a und c zu beiden Seiten genau ubereinstimmen. Es messen namlich die 
an der Nord- und Siidseite correspondierenden langeren und kiirzeren Strecken je 1*6 und 
0*8 m. Sollte das Zufall sein? Es diirfte sonach die Meinung nicht zu den Unwahr- 
scheinlichkeiten gehoren, dass die Errichtung wenigstens der grosseren Erdbauten nach einer 
besummten Einheit geschah; die so oft wiederkehrenden ubereinstimmenden Langen-, Breiten- 
und Hohenverhaltnisse sind doch wenigstens des Nachdenkens wert 
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Der aufwarts gerichtete Gang c fiihrt in die merkwiirdig geformte Kammer A. 
Die Lange betragt 3 m, die Breite in den Seitennischen 4 m. Diese Seitenraume sind 
niedriger als die Langskammer, die theilweise an der Decke eingesturzt, 1*5 bis 2 m hoch 
gewesen sein durfte. An der Nordwand, neben dem Eingange, und. der Westwand befinden 
sich Sitze. Ob auch an der Ostwand ein Sitz gewesen, ist wegen der eingestiirzten Erde 
nicht erkennbar. Die ostliche Seitennische ist etwas schmaler als die westliche, 1*4 und 
1*6 m. An den beiden befinden sich jedoch 0*9 m iiber der Basis in gleicher Breite mit 
derselben und mit ihrer Decke in den Nischen verlaufend, 0'5 /// hohe und 0*4 m 
tiefe Nischen. Ein verschiitteter Gang fiihrt abermals sanft aufwarts und soil nach Angaben 
meines Begleiters in eine grosse, mit Banken versehene Kammer gemiindet haben. 

Der sudostlich gerichtete Gangtheil b fiihrt, abwarts geneigt, in eine nach Ost gerich- 
tete, ebenfalls absonderlich geformte, 4*15 m lange und 1*3 m hohe Kammer (B). Die Breite 
ist ungleich; sie misst am Eingange 2*15 //z, am Ende nur 1*7 m, und zwar beginnt 
die konische Verengerung dort, wo 0*4 m iiber der Sohle der Kammer ein schief aufwarts 
gerichtetes, 1*5 m langes Lager (?) bis zu einer Hohe von 0*9 m sich emporzieht. Auch hier 
ziert die Riickwand, oben mit der Decke verlaufend, eine Langsnische. An der Siid-, West- und 
partiell an der Nordwand zieht sich eine Bank hin, wenn man diese nur 20 bis 30 cm breite 
Leiste so nennen darf. In der Mitte der Nordwand befinden sich neben einander zwei 
Nischen; die kleinere in Form der gewohnlichen Lichtnischen, die grossere jedoch 0*5 m hoch 
und 0*25 m breit, also mehr zum Einstellen eines Gegenstandes geeignet. (Man vergleiche 
mit dieser Kammer die Schfusskammer in der Hohle im Kohlgraben bei Ober-Thern.) 

Der Gang d, der im Halbkreise nach Osten fiihrt, ist an seinem Beginne nur 
0*6 m breit und hoch; bald aber erhoht und erweitert er sich zu 0*8 m und hat dort eine 
Verschlussvorrichtung. Dann folgen an der linken Wand zwei Tastnischen. Im weiteren Ver- 
laufe erniedrigt er sich bis zu 0*5 m und wird dann von einem von Nord herabkommenden^ 
0*65 m breiten, verschiitteten Gange durchkreuzt. Diesem Gange gegenuber ist in der Wand 
eine 0*5 m tiefe Nische. Die weitere Fortsetzung des nun abwarts geneigten Ganges ist 
nur 0*45 m breit, also sehr schmal und miindet in die Kammer C, die dieselbe Form hat 
wie B, nur dass sie kleiner und hoher ist (3 m lang, 1*6 bis 2 m breit, 2 m hoch). Uber dem 
Eingange fand ich die Jahreszahl 1414 in der Form der Zahlzeichen jener Zeit eingeschrieben. 
Diese Kammer besitzt an der Decke ein Luftloch. 

Die Schlusskammer D ist eine Art Doppelkammer. Der Eingang miindet in einen 
an der Sohle 1 m im Quadrat messenden Raum, dessen Seitenwande senkrecht abfallen. 
Die Riickwand jedoch (Nordseite) bildet einen von der Basis beginnenden und in die eigent- 
liche Kammer einmiindenden Bogen, ahnlich einem Kreisausschnitte, aus welchem ein Luftloch 
schief aufwarts fiihrt. Der eigentliche Kammerraum ist langs der Ost- und Sudseite mit Sitzen 
versehen, verhaltnismassig niedrig, nur 1*3//? hoch, dagegen 1*6 m lang und 1*8/;? breit. 
Die Schneide des Grabinstrumentes betragt 6*5 cm Breite. 

Ausser diesem, ich mochte sagen, wohnlich eingerichteten Baue untersuchte ich noch 
zwei kleinere Erdstalle, welche beide nur Uberreste von grosseren sein diirften. Sie befinden 
sich am Fusse der langs des Ortes an der Nordseite sich hinziehenden Anhohe in nicht zu 
grossem Abstande von einander. Der Zugang zu einem derselben liegt offen zu Tage. Man 
betritt eine unregelmassig gestaltete Aushohlung in der schroff abfallenden Lehmwand, viel- 
leicht einst eine Kammer, und aus dieser fuhrt der 0*6 m breite und hohe Gang sanft von 
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West nach Ost abwarts und miindet nach kurzer Strecke in einen nordlich fiihrenden Seiten- 
gang, der bis zu - 85 m weiter und hoher wird. Auch dieser Theil ist sanft abwarts geneigt 
und miindet in eine westwarts gelegene Kammer, die unregelmassig gerundet, beilaufig 1 m 
breit, hoch und lang ist. Auch hier sind an den Gangbiegungen Tastnischen und an der 
Ostwand schmale Langsrinnen in derselben Art und Weise wie zu Glaubendorf angebracht 
Ausserdem befindet sich in der Kammer in der oberen Halfte der Nordwand eine roh aus- 
gearbeitete Nische. Die nach Ost fiihrende Fortsetzung des Einganges erweitert sich zu 
0*9 m und scheint an ihrem Ende eingesunken zu sein. Die Breite des Grabinstrumentes mass 
6 cm. Der andere Erdstall ist sehr roh ausgearbeitet Das Instrument hatte hier eine Breite 
von 7 "5 cm. Der Zugang ist am Beginne eines offenen Kellerraumes. Man muss zu dem 
schlauchformigen Eingange ziemlich hoch emporsteigen, welcher Umstand das Eindringen 
nuihsam macht. Der zweimal im rechten Winkel umbiegende Gang f u h rt bis zum Schlusse 
steil auf warts und selbst die Basis der Schlusskammer verlauft nicht horizontal, sondern 
aufwartssteigend. Der nur liegend zu passierende Eingang miindet nach 1*1 m Lange, im 
rechten Winkel umbiegend, in einen etwas breiteren, 1 m langen Quergang; aus diesem 
fiihrt, wieder im Winkel umbiegend, ein 0*55 m breiter und 0"42 m hoher Schlupf 1 m lang 
in die 1 m im Durchmesser fiihrende, einem Backofen ahnliche Schlusskammer, die ebenfalls 
nicht tiber 1 m hoch ist. 



NEUDEGG («IM WEICHSELGRABEN»). 

Wenden wir uns von Ruppersthal wieder westlich in das angrenzende Gemeinde- 
gebiet von -Neudegg und Gross- Riedenthal im Viertel unter dem Manhartsberg. 

Der Landstrich, der sich ungefahr von Krems anfangend, langs des Wagram nach 
Ost und Nord zum Manhartsbergrucken hinzieht, wird in einem hiigeligen Terrain, grossten- 
theils Loss, von zahlreichen, tief eingeschnittenen Graben und Schluchten durchzogen, wie 
sie im Laufe der Zeit Regengiisse, Wind und Wetter verursacht haben. Die Losswande 
ragen senkrecht, 10 bis 15 m hoch, empor und das zerkliiftete Terrain nimmt nicht selten 
Formen an, dass man sich in ein Gebiet von Miniatur- Doiomiten versetzt glaubt. In der- 
artigen Schluchten finden sich ofter kunstliche Hohlen, gewohnlich in der oberen Halfte, 
wo nicht selten Kammern und Gauge zu Tage treten und dann theilweise nur mittelst 
hoher Leitern zuganglich sind. Solch ein zerkluftetes Terrain befindet sich auch in der 
Nahe von Gross- Riedenthal, Gemeinde Neudegg, und daselbst sind auch kunstliche Hohlen, 
und zwar in einem schmalen Hugelrucken, der zwischen zwei tiefen Graben von Ost nach 
West sich hinzieht. Das beigegebene Bild (siehe Tafel VIII) zeigt den Zugang in diese 
Schluchten und im Hintergrunde die abgesturzten Wande des Hiigels, von dessen Plateau 
der einstige Eingang zu den Hohlen in die Tiefe fiihrte. 

Die eine Hohle (Hohlenplane, II, Fig. 4) ist zur Zeit von der Nordseite zuganglich, 
wo im oberen Drittheile der senkrecht abgesturzten Losswand eine Kammer und ein 
Gangstiick blossgelegt erscheinen. Die offenliegende Kammer A, urspriinglich iiber 2 m 
lang, hat eine eigenthiimlich geschweifte Ostwand und in dem noch erhaltenen Stiicke 
der Kammerwand ist eine zierliche, quadratische Nische angebracht. Aus dieser Kammer 
fiihrt ein kurzes, 0'65 m breites Gangstiick in die trapezformige Kammer B, die, ringsum 
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an den Wanden mit Banken versehen, eine 0*5 m breite, auch vom Eingange senkrecht 
abgestufte, im Rechtecke geformte Vertiefung ubrig lasst. In der Riickwand 1st eine zur 
Kammerdecke verlaufende, gerundete Nische angebracht Die Kammerwande sind sammt- 
tich ungleich lang. Der 1 m breiten Westwand steht die 1*25 m breite Ostwand gegen- 
uber, die Nord- und Sudseite messen je 1*55 und 2-1 m. Ganz ahnlich gestaitet ist die 
Kammer C, zu welcher ein 0*76 m langes Gangstuck gerade nach Sud fuhrt; hier steht 
der Eingangswand von 1*3 m die Ruekwand mit 1*15 m Breite gegenuber und die Ost- 
und Westlangen betragen je 2-1 und 1*8 m\ die Hohe betragt nur 0'95 m. Gewiss nicht ohne 
tiefere Bedeutung ist auch hier die Lage der drei Kammern zu einander, die, wie der Plan 
zeigt, eine ausgesprochene Kreuzform bilden. (Vergleiche Ebersbrunn und Langeniois etc.) 

Aus dem kurzen, westwarts gerichteten Gangstucke fuhrt ein zum Beginne 0*65, 

zum Ende 0*5 m breiter Gang, 1*1 m lang, in den Hauptgang a, der, wie schon erwahnt, 

am Nordende *offen steht. Es ist zu bemerken, dass in dem kurzeren Gangstucke zwei 

Licht-, respective Tastnischen sich befinden. Sie waren unnothig gewesen, wenn das zur 

Zeit nur \'Am lange, nach Nord mtindende Stuck des Ganges a urspriinglich nicht bedeu- 

tend weitergefuhrt hatte. Vielleicht hat auch dieses Gangstuck in eine 

Kammer gefiihrt, die nun abgestiirzt ist, vielleicht aber hat der Gang 

sogar zu der nun jenseits des Grabens an der gegenuberliegenden Siid- 

wand befindlichen, total verfallenen Erdstallkammer gefiihrt, die jedenfalls 

auch nur ein Theil eines einst bestandenen grosseren Baues ist. 

Aus dem Gange a flihrt eine 1*4 m lange und 0*55 m breite 
Gangstrecke, 1*4 m lang, abwarts geneigt in die 3*1 m lange und 1*2 M 
breite Kammer D, die in ihrer gerundeten Riickwand und in ihrem 
Fig - 44 - oberen Theile mit einer Langsnische versehen ist. Mit diesem Gange 

parallel laufend fuhrt ein 0*45 m breiter, 1*15 m langer Gang in die 
3-5 m lange und 1*4 m breite Kammer E, die ebenfalls in ihrer gerundeten Ruekwand, 
unterhalb der Kammerdecke, eine 0'55 m breite, gerundete Nische besitzt. Sehr merkwurdig 
gestaitet ist der Raum F; ein 078 m breites, 0'4 m langes Gangstuck fuhrt zum Beginne 
der Kammer E sudwarts in denselben. Er bildet, wie der Plan zeigt, ein Octogon und wenn 
auch nicht voile Regelmassigkeit in der Anlage sich zeigt, so ist die Form doch eine so 
auffallende, dass man unmoglich den Gedanken zuriickweisen kann, dass diese Kammer ihre 
eigene Zweckbestimmung gehabt haben musse. 

Der Gang a, dessen Totallange gegenwartig 7 m betragt, biegt nun gegen Ost, steigt 
aufwarts und mundet, zum Schlusse ganz verschiittet, fast unmittelbar am Plateau des 
Bergrikkens. Dies war der ursprungliche Eingang. Das Grabinstrument war 6 cm breit 
In geringer Entfernung, ostlich von dem beschriebenen, befindet sich der zweite Erd- 
stall (Hohlenplane, 11, Fig. 7), dessen nunmehr offenstehender Eingang etwas tiefer liegt, 
als der des ersteren. Derselbe ist Cr55 m breit, 1*15 m hoch, 2 bis 3 m lang und siidlich 
gerichtet. Er mundet in einen 1*17 m breiten und 1 m langen Kammerraum, an welchem, 
gegen Ost gerichtet, sich eine grosse, beiderseits mit Banken versehene Kammer anschloss, 
die zur Zeit often daliegt Sie war inclusive der Banke 1*55 m breit. In der linksseitigen 
Wand der Kammer ist "eine gut erhaltene, kleine, quadratische Nische und daneben ein 
Zeichen in obenstehender Form sichtbar (siehe Fig. 44). In der weiteren Fortsetzung des 
nunmehr total abgestiirzten Erdreiches ist noch der Umriss einer anderen Kammer erkennbar. 
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Aus der Decke des Ganges a, unmittelbar vor der Einmiindung in den Kammer- 
raum, fiihrt ein Schlupfgang (b) senkrecht aufwarts in eine Kammer (B, siehe Fig. 45). 
Von der Sohle des Ganges bis zur Sohle der erwahnten Kammer ist ein Abstand von 
1*6 m. Dieser Schlupfgang ist zum Beginne an der Gangdecke kreisrund, im Durch- 
messer von 35 cm; in die Kammersohle miindet er in langgestreckter Rechteckfonn in 
der Breite von 0*35 m und 0*7 m Lange, mit einer falzartigen Randvertiefung versehen. 
Wenngleich in den Wanden des Ganges, unterhalb des Schlupfes, Trittlocher angebracbt 
sind, so ist doch das Emporklettern durch diesen manneshohen Schlauch sehr beschwerlich. 
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Fig. 45. Senkrechter Aufstieg mit rechtsseitiger Wachternische in der Hohle zu Neudegg. 

Die Kammer B selbst ist eigenthumlich gestaltet und angelegt. Wahrend die 2*6 m lange 
Nordwand gerundet verlauft, zieht sich die Sudwand 2*11 m gerade bin. Die Westwand 
ist 1 m breit und vor derselben ist eine ungleich breite Bank angebracht, an der Nordwand 
0-6 m, an der Sudwand 0-46 m breit. In der grossten Ausbauchung mass die Kammer I'ISm. 
Die Sohle der Kammer ist gegen West aufwarts geriehtet. 

Aus der Mitte der Nordwand fuhrt eine - 8 m breite Nische in der Hone der 
Kammer, 0*85 m lang, aufwarts, ist an ihrem Ende mit einer stufenformigen Erhohung 
versehen, auf welcher Asche liegt und da auch die aus dieser Nische schief aufwarts zur 
senkrechten Aussenwand fuhrende Luftrohre rauchgeschwarzt ist, so haben wir also hier 
eine Feuerstelle; ob sie urspriinglich ist, ob spateren Datums, lasst sich nicht bestimmen; 
wahrscheinlich letzteres. 
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Die rechteckige Einmundung des Schlupfganges in die Kainmersohle steht zu den 
Wanden und der Sohle der Karnmer in schiefer Richtung. In gleicher Flucht hingegen 
mit derselben ist ein aus der Karnmer gegen Ost fuhrender, schmaler, nur 035 m breiter, 
0'8m hoher und 1*3 m langer Gang (c), der an der zur Zeit ebenfalls schroff abfallenden 
Aussenwand mundet. Parallel mit der Schlupfgangeinmundung befindet sich in der Siidwand 
der Karnmer eine 1*25 m hohe Ntsche und in derselben ein 0'55 m breiter und hoher Sitz 
und in der Sohle dieser Nische, vor dem Sitze, eine rechteckige Vertiefung. Ohne Zweifel 
war hier der Sitz eines Wachters, der sowohl den nach aussen fuhrenden, wie den Schlupf- 
gang von diesem Platze aus beherrschen konnte und diente die Vertiefung in der Sohle 
der Nische dazu, urn darin die Fiisse anstemmen und allenfalls einen kraftigen Stoss nach 
abwarts in den Schlupfgang machen zu konnen. 

Sehr sinnreich ist hier der Verschluss angebracht. Man beachte die nahezu ganz 
gleichen Massverhaltnisse des nach aussen fuhrenden schmalen Ganges, 0"35 m breit und 
0'8 m hoch, und andererseits den Falz ober dem senkrecht abfallenden Schlupfgange, 0*35 m 
breit, 0'7 m lang. Das in diesen Falz eingelegte Brett hatte also vermuthlich doppelten Zweck; 
in dem Falze liegend schloss es die untere Partie ab und vermittelte, wie eine Brucke, 
die gefahrlose Oberschreitung des senkrechten Schlupfganges und das Eindringen in den 
schmalen Gang c. Aufrecht stehend verschloss das Brett den Gang und gestattete 
den Abstieg in die untere Partie. In der Hand des in der Sitznische weilenden Wachters 
lag es, entweder den Eingang oder den Schlupfgang zu schliessen, zu offnen oder ihn zu 
vertheidigen. Fehlte der in dem Falze ruhende Verschluss, so vertheidigte der Wachter mit 
Leichtigkeit den Schlupfgang und verhinderte das Emporsteigen eines Eindringlings. 
Kam aber aus dem schmalen Gange in der Finsternis ein unbefugt Eindringender und 
mit den Verhaltnissen nicht Vertrauter, so stiirzte er mit dem ersten Schritte aus dem 
Gange in die offene Fallgrube. 

Es ist schade, dass von diesem interessanten Baue nur mehr diese Reste vorhanden 
sind, und auch diese werden bald verschwunden sein, denn, als ich im Jahre 1901 den 
Bau wieder besuchte, war die Karnmer, die bei meinem Besuche in den Achtziger Jahren 
zum Theile erhalten war, bereits eingestiirzt und von der anderen, damals noch erkenntlichen 
Karnmer nichts mehr zu sehen. Und jetzt zeigen sich im lnnern des beschriebenen Raumes 
bedenkliche Risse und Spriinge und in weiteren 20 Jahren wird vielleicht von dieser inter- 
essanten Anlage nichts mehr zu sehen sein. 

Ich stelle mir die ursprungliche Anlage so vor, dass der enge Gang aus der oberen 
Etage in eine Karnmer fuhrte, die wieder auf irgend eine Art mit der unteren in Ver- 
bindung stand, vielleicht analog der spater entdeckten so merkwurdigen Hohle von Watzen- 
dorf. Wo der ursprungliche Eingang war, lasst sich nicht mehr bestimmen. In den senk- 
rechten Losswanden bemerkt man ziemlich hoch oben noch die Riickwand einer abge- 
stiirzten Karnmer und die Ausmtindung eines Luftloches einer vielleicht im unzuganglichen 
lnnern befindlichen Karnmer. 

Ich mochte noch auf einen Umstand hinweisen. Haben hier Menschen gehaust, und 
dass dem so ist, ist ja unzweifelhaft, so bedurften sie des zum Leben so nothwendigen 
Wassers; heute ist dasselbe nur in dem bei Gross- Riedenthal vorbeifliessenden Bachlein, 
vielleicht 1 km von diesen Schluchten entfernt, zu finden. Wie lange mag es her sein, dass 
auch hier noch eine Quelle geflossen? 
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GROSS-RIEDENTHAL. 

Im Orte Gross- Riedenthal selbst im Viertel unter dem Manhartsberg, der, von den 
Neudegger Hohlen etwas uber 1 km entfernt ist, hatte ich Gelegenheit, Uberbleibsel von 
kiinstlichen Hohlen zu sehen, die aber sehr gut erhalten waren. Der jetzige Zugang ist 
aus einem gemauerten Keller des dem Pfarrhofe nach Ost gegeniiberliegenden Hauses. 

Ein in einer Schlangenwindung 6 m lang nach Siidost ftihrender Gang (a, Hohlen- 
plane, V, Fig. 12) fiihrt aufwarts in eine von Nordost nach Siidwest gerichtete Langs- 
kammer (A). Sie ist 1*7 m lang, 1*2 m breit, 1 m hoch und besitzt rechts vom Eingange 
und langs der gegeniiberliegenden Wand je eine Bank und lasst zwischen beiden einen 
Durchgang von 0"45 m Breite offen. Von der Nordostwand fiihrte ein Gang (b) weiter, aber 
dieser wurde «verschlagen» und ist nicht mehr passierbar. Aus der Siidwestwand fiihrt 
ein 0*5 in breiter und 0*6 m hoher Gang 1 m lang in eine von Siidost nach Nordwest 
gerichtete Langskammer (B), die 1*3 m hoch, deren Nordwestwand geradlinig, die siidostliche 
dagegen gerundet ist. Auch das Deckengewolbe ist gerundet Rechts vom Eingange zieht sich 
langs der Nordostwand eine Sitzbank hin, die in der Verlangerung des Einganges gerundet, 
bis zu 0*3 tn Breite verlaufend, an der Nordwestwand endet; links vom Eingange beginnt die 
Rundung der Kammer nach Siidost ohne Bank. Dagegen beginnt am siidwestlichen Ende der 
Rundung eine anfangs sehr schmale, dann in einer schonen Schweifung ebenfalls bis zu 0*3 m 
sich verbreiternde Bank, die langs der ganzen Siidwestwand sich hinzieht. Die grosstc Breite 
der Kammer betragt 1*65 m und der Zwischenraum zwischen beiden Banken 1 m. 

Gross- Riedenthal liegt in einem von Sud nach Nord sich hinziehenden Thale, das von 
mit Reben bepflanzten Hugelreihen gebildet wird. Ostlich von Gross- Riedenthal erhebt sich 
auf dem Hugeiriicken ein kiinstlicher Hiigel, «Hausberg» genannt; er ist von den 
Neudegger Hohlen in der Luftlinie vielleicht 8 bis 10 Minuten entfernt; unten im 
Thale, geigen Nord vom Hausberge, in gleicher Entfernung, ist in der Ebene ein kleiner 
Tumulus und dieser heisst der «Leeberg» und die ganze Ried heisst an den Leebtiheln». 

Verlassen wir nun das wasserlose und auch reizlose Thai, in dem die Orte Gross- 
Riedenthal und Ottenthal liegen und wenden wir uns sudwarts, hinaus an den Wagram. 
Ich erwahne hier vorerst Hausleiten, westlich von Stockerau, und Stetteldorf am Wagram, 
in welch beiden Orten sich kiinstliche Hohlen befinden sollen. Zwischen beiden Ortschaften 
liegt Gaisruck mit seinem machtigen, die ganze Donauebene beherrschenden Tumulus, aus 
dessen Innern Herr Spottl seinerzeit eine Collection grosser Bronzeringe in der abgestiirzten 
Westwand des Tumulus ausgrub; ich fand dagegen im Thale, sudwarts desselben, auf 
einem Sturzfelde, einen zierlichen Steinmeissel. Von Stetteldorf fiihrt die Strasse nach 
Hippersdorf und nordwarts von Absdorf befindet sich am Wagram ein kleiner Tumulus, 
aus welchem Herr Spottl ebenfalls Gefassreste zu Tage forderte. 



IM WAGRAM BEI HIPPERSDORF. 

Die Eisenbahnstation « Absdorf- Hippersdorf » an der Franz Josef- Bahn ist wohl 
vielen Reisenden bekannt; unbekannt jedoch war, bis ich es entdeckte, dass in Hippersdorf 
ein in drei Abstufungen von Slid nach Nord sich erhebender Hausberg sich befindet Er 
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bildete in alter Zeit gewiss eine Thalsperre am Ende des Schmidabachthales, eine Art 
Festung, die den Eingang aus der Donauebene in das Schmidabachthal beherrschte. Wenn- 
gleich heute die Bahn fast unmittelbar vorbeifahrt, so sieht man den Hausberg nur, wenn 
man dessen Lage kennt, denn er steht nicht, wie die Tumuli bei Gross -Weikersdorf, frei, in 
die Augen fallend, sondern ist von Baumen und Hausern verdeckt und bleibt so dem 
Auge des Vorbeifahrenden verborgen (siehe Fig. 46). 

Von dieser meiner Entdeckung machte ich Herrn Spottl Mittheilung, der mit Herrn 
Dr. M. Homes dort Grabungen anstellte. Herr Spottl fand dort, wie er mir spater mittheilte, 
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Fig. 46. Der Hausberg von Hippersdorf. 



ein «Pfeiferl» aus Bein, wohl eines der altesten Musikinstrumente. Ich bekam es leider nicht 
zu Gesicht und nach Spottl's Tode diirfte dasselbe verloren gegangen sein. Mir wurde in 
Hippersdorf mitgetheilt, dass man einst in einem Weingarten einen kupfernen Kessel gefun- 
den habe, er sei aber beim Ausgraben zerfallen. 

In Hippersdorf selbst kroch ich unweit des Tumulus in einen in die Losswand 
fiihrenden Gang, beilaufig 5 m lang, doch Verschuttung verhinderte ein weiteres Vordringen. 
Dasselbe war an einer anderen Stelle der Fall; obwohl die Offnungen mir als Eingange 
bezeichnet wurden, ist es fraglich, ob uberhaupt hier Erdstalle waren. 

Dagegen findet sich im Wagram, zwischen Konigsbrunn und Hippersdorf, doch 
naher letzterem Orte, in dem terrassenformig emporsteigenden Weingebirge, und zwar in 
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der letzten Abstufung unter dem Plateau des Wagram erne sehr schone und gut erhaltene 
kunstiiche Hohle. Eine sogenannte «Hauerluke» (A, Hohlenplane, II, Fig. 8), das ist eine 
jener kammerartigen Vertiefungen, in welche sich die Winzer, in Niederosterreich Weinhauer 
genannt, zur Zeit eines Gewitters zuriickziehen, vermittelt den Eingang. Aller Wahrscheinlich- 
keit nach wurde durch die Herstellung der Hauerluke der Gang blossgelegt, der den nord- 
westlichen Theil der Hohle mit dem nordostlichen verbindet, denn durch eine unregelmassige, 
lange Spalte, der Richtung des Ganges folgend, steigt man in denselben hinab. Der eine 
Theil des Ganges a fuhrt im Bogen, steii abfallend, nach Nordwest und mundet in eine 
Querkammer (B) von gewohnlicher Dimen- 
sion. Der Gang selbst ist so verschuttet, 
dass er nur gestreckt liegend passierbar ist. 
Der andere Theil des Ganges a mundet nach 
2 - 5 m Lange in einen Quergang, von dem 
ein Theil (b) nordwarts, der andere (c) sud- 
ostlich fiihrt Der Gang b, zur Zeit H m 
hoch, fiihrt nach 1*6 in Lange in eine schon 
erhaltene, grosse, nach Nord geiegene Kam- 
mer (C). Sie ist 3 "2 m Iang, L65 m breit 
und 1'7 m hoch. Sehr eigenthumlich ist das 
Ende geformt. Die Westwand tritt in zwei 
Drittheiien der Hohe der Kammer nischen- 
formig zuriick und stehen die Seitenwande 
schief zu der 0*9 m breiten Ruckwand. Die 
Nordwand verjiingt sich zu 1*3 m und be- 
sitzt eine \ m lange, 1*3 m breite und 0*4 m 
hohe Sitzbank; die Decke hebt sich'kuppel- 
artig empor. Linksseitig vom Eingange ist 
eine Seitenkammer, 1*1 tn tief, li m breit, 
ringsherum mit Sitzbanken versehen. 

Sehr interessant ist die grosse Kam- 
mer D. Sie ist 3*7 m lang, zum Beginne 
1*45 m breit, in der Mitte etwas ausgebaucht, 
zum Ende jedoch verengt sie sich bis zu 
1 m. Dieser siidostliche Theil ist nun sehr 

merkwurdig geformt. Hier fiihrte der urspriingliche Eingang, 0'5 m breit, 0'8 m hoch, 
aufwarts zum Plateau des Wagram. Eine Stufe fiihrt in die Kammer hinein und unmittel- 
bar hinter der Einmundung befindet sich in den Kammerwanden der Falz eines einstigen 
Verschlusses. Rechts und links streben die Kammerwande auseinander und haben je eine 
sitzfdrmige Nische; die linksseitige 0*5 m. breit, 0*37 m tief und 1 m hoch, die rechtsseitige 
breiter, jedoch symmetrisch zum gegenuberliegenden Kammereingange angelegt. Diese Sitz- 
nischen geben der Kammer ein kapellenartiges Aussehen (siehe Fig. 47 [dieser Illustration 
Iiegt eine von Herrn Ludwig Hans Fischer, Maier in Wien, hergestellte Zeichnung zu 
Grunde]). Ausserdem besitzt diese Kammer an der Sohle, rechts vom nordwestlichen 
Eingange, eine nischenartige Vertiefung und linksseitig an der Decke ein Luftloch. 




Fig. 47. Hohle im Wagram bei Hippersdorf. 
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Aus dieser Kammer fuhrt noch ein Gang, 1*2 m hoch, 0*5 m breit, 3-2 m lang in 
eine sehr schon erhaltene, grosse, nordostlich gelegene Kammer (E). Die Seitenwande sind 
nicht gleich lang; die Nordwand misst 1 m, die Siidwand 29 m Lange. Die Wand beim 
Eingange misst 136 m, die gegenuberliegende jedoch 1'70 m und die Mitte der Kammer 
1-60 m. Die Hohe betragt 1*8 m und am Ende der Kammer befindet sich ein Luftloch. 
Kammern und Gange besitzen rundes Deckengewolbe. 



UNTER-STOCKSTALL. 

Von Hippersdorf fiihrt die Strasse nach Konigsbrunn, wo mitten im Orte ein gegen- 
wartig ganz bewaldeter Tumulus sich befindet, der besonders von der Eisenbahn aus, die 
von Absdorf nach Krems fuhrt, gut gesehen werden kann. Von hier geht es sodann iiber 
Unter-, Mitter- und Ober-Stockstall im Vierte! unter dem Manhartsberg nach Kirchberg 
am Wagram. Ich ha!te dafiir, dass die Abstufungen des Wagram von Unter- Stockstall bis 
gegen Ober-Stockstall aus uralter Zeit stammen und kunstlich gebildet wurden (altgerma- 
nische Befestigungsanlagen). In Mitter- Stockstall nehmen diese Terrainbearbeitungen die 




Fig. 48. Der Hausberg von Milter- Stockstall. 



Gestalt eines imposanten, die ganze Umgebung iiberragenden Hausberges an. Das beige- 
gebene Bild (siehe Fig. 48) zeigt densetben. 

Ich habe denselben wiederholt besucht, einmal auch rnit Herrn Spottl. Wir fanden 
dort zahlreiche prahistorische Gefassreste und Herr Spottl in einer prahistorischen Schale, 
die er ausgrub, eine kleine Goldmiinze, linsengross, verhaltnismiissig sehr dick, mit herz- 
formiger Pragung auf der einen Seite. Da nach Spottl's Tode dessen kostbare Miinzen- 
sammlung in das Eigenthum der Stadt Wien tibergieng, so diirfte diese Miinze woh! auch 
dort zu finden sein. 

In Stockstall, unvveit des Hausberges, sind nur noch Reste kunstlicher Hohlen. Der 
am besten erhaltene Theil besteht aus zwei Kammern, die durch einen bei 3 m langen, 
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geschweiften Gang miteinander in Verbindimg stehen. Der Eingang ist gegen Sud offen. 
Die erste Kammer, in ihrem Grundrisse trapezformig angeiegt, besitzt neben der Gang- 
miindung eine kleine Nische, ist 2-4 m lang und 1*55 m breit; die zweite Kammer hat 
geringere Dimensionen, namlich 1*85 m Lange und 1-3 in Breite. Die noch erkennbaren 
anderen kiinstlichen Hohlen sind entweder gleich am Beginne verschuttet oder lassen nur 
noch die Kammerform erkennen. 



KIRCH BERG AM WAG RAM 

hatte ebenfalls, wie mir berichtet wurde, seine kiinstlichen Hohlen, die aber gegenwartig 
nicht mehr zuganglich sind. Dagegen fand ich im Thale, sudlich vom Wagram, in der 
Nahe des Bahnhofes, eine prahistorische Ansiedelung. Auf einem Acker wurde nach Sand 
gegraben und hier entdeckte man in einer Tiefe von 1 m eine ausgebreitete Fundstelle 
mit prahistorischen Gefassresten der altesten Form; wahrscheinlich bestand hier eine Ansiede- 
lung, da die Gefasse theilweise ganz erhalten waren und auch eine Herdstelle sowie ein 
Bronzemesser gefunden wurden, welches letztere in den Besitz des Herrn SpottI iibergieng. 
Vermuthlich musste diese Ansiedelung infolge Zerstorung durch ein Elementarereignis, 
vieileicht- eine Oberschwemmung, verlassen werden. (Siehe «Mittheiiungen der Anthropo- 
logischen Gesellschaft in Wien, 1890, Band XX, Seite 75.) Es diirfte dort noch so manches 
zu finden sein. Was ich an Gefassen erhielt, habe ich dem k. k. Naturhistorischen Hof- 
museum in Wien iibergeben. Westlich, eine haibe Stunde von Kirchberg entfernt, liegt 



ENOELMANNSBRUNN 

im Viertel unter dem Manhartsberg, ebenfalls eine Fundstatte prahistorischer Gefasse und 
ein Ort mit kiinstlichen Hohlen. Dieselben befanden sich in der Losschlucht, die nordlich 
vom Dorfe von West nach Ost und dann nach Nordost verlauft. Nur ein Hohlensystem 
fand ich noch zuganglich. Dasselbe befindet sich am nordostlichen Ende der Schlucht, von 
einem Weingartenabhange aus zuganglich, doch zur Zeit meines Besuches (1886) in einem 
schon stark verfallenen Zustande. Eine 2*3 m lange, stark angeschlammte Gangstrecke (a, 
Hohlenplane, V, Fig. 17) fuhrt nach Siidwest, dann nach Slid und halt diese Richtung 5 m 
lang ein; in der Mitte ist eine kammerartige Vertiefung (A), nach Ost gerichtet und zum 
Schlusse dieser Gangpartie eine ebensolche (B) T siidostlich gelegen, welche iinksseitig die 
Spuren eines Sitzes erkennen lasst. 

Von hier aus biegt der Gang, kammerartig erweitert, nach Siidwest und daran 
schliesst sich eine im rechten Winkel nach Siidwest abzweigende Kammer (C). Von der 
Biegung an fallt der Raum in die Tiefe ab und sind rechtsseitig Spuren von Sitzen erkenn- 
bar. Die Lange dieser rechtwinkeligen Raumlichkeiten betragt 2- 7 m und 2*6 m, die Breite 
0-9 m bis 1 m; die Hohe ist nicht bestimmbar, da die ganze Sohle theils angeschlammt, 
theils von Thieren aufgewuhlt ist. 

Besondere Erscheinungen finden sich hier nicht, doch in nachster Nahe, in der 
westwarts verlaufenden Schlucht, befindet sich eine flaschenformige Aushohlung, deren sehr 
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gut erhaltene Halfte m der senkrecht abfalJenden Losswand sichtbar ist (siehe Tafel IX). 
Der Innenraum isl genau so breit wie hoch, das heisst, die Basis entspricht der Hohe von 
\ m 5 m, und an die regelmassige Wolbung nach oben schliesst sich die senkrecht aufwarts- 
fuhrende Rohre im Durchmesser von 0*5 /// an, die urspriinglich vermuthlich bis zur Hohe 
der jetzigen Oberflache hinaufgefuhrt hat. In der Nahe dieser Grube finden sich in der 
Losswand lochartige Vertiefungen, vielleicht von einstigen kunstlichen Hohlen herriihrend. 



FELS AM WAG RAM. 

Von Engelmannsbrunn fuhrt die Strasse uber Thiirnthal nach Fels am Wagram im 
Viertel unter dem Manhartsberg. In Thiirnthal wurde ein interessanter prahistorischer Fund 
gemacht und zwar im Olashause des Herrn Eisier, Besitzer des Schlosses Thiirnthal, indem 
dort ein Urnengrab mit sehr sehon geformten, feinen Urnen aufgedeckt wurde. Ich erwarb 
dieselben und iibergab sie mit einem diesbeziiglichen Berichte dem k. k. Naturhistorischen 
Hof museum in Wien. (Siehe Bericht in den «Mittheilungen der Anthropologischen Gesell- 
schaft in Wien», Band XVII, pag, 56). Es sind dieselben eleganten Gefassforrnen aus 
geschlammtem Thon, glanzend schwarz, wie ich sie in Fels am Wagram und Langenlois 
und Herr Eugen Frischauf in einem Grabe zu Roschitz gefunden haben. Wenn ich nun 
Fels am Wagram speciell erwahne, so geschieht dies nicht so sehr wegen der kunstlichen 
Hohlen, die dort gewesen sein sollen, sondern wegen eines Fundes, den ich dort gernacht 
und der vielleicht einzig in seiner Art ist 

Ausserhalb Fels, wo sudwarts der Wagram zur Ebene abfallt, wurden wiederholt 
prahistorische Urnen und Bronzen gefunden. Dort arbeiteten Ziegelschlager, um auf "einem 
Acker Lehmziegel zu machen. Da ich nun sah, dass die Basis der Grube, wo dieselben 
das Erdreich herausgehoben hatten, wie eine Lehmtenne geglattet und hart war, gab ich 
die Weisung, nicht in die Tiefe zu graben, sondern diese teste und glatte Sohle, so weit 
sie reiche, blosszulegen und allfallige weitere Fundstiicke aufzubewahren. Thatsaehlich erhielt 
ich zahlreiche Gefassreste, darunter auch Scherben von grossen Gefassen, die sich zusammen- 
fiigen liessen und in der Innenwand mit einer, mitunter fingerdicken Kruste, vermuthlich 
Speiseresten, bedeckt waren. Was aber diesen Gefassresten besonderen Wert verlieh, war, 
class sie ganz dieselben Formen und Verzierungen besassen, wie jene herrlichen Urnen, 
die Abt Dungel in den beruhmt gewordenen Tumulis von Gemeindelebarn, das, nebenbei 
bemerkt, Fels am rechten Donauufer siidlich gerade gegeniiber liegt, vorfand. (Vergleiche: 
«Die Tumuli von Gemeindelebarn », ausgegraben von Abt Adalbert Dungel, beschrieben 
von Josef Szombathy in den «Mittheilungen der prahistorischen Commission der kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften», I. Band, Nr. 2, 1890, Seite 62, Fig. 46, 51 und 52.) Am 
Fundorte selbst fand ich noch einen Wetzstein in Rechteckform, bei 15 cm lang, die Flachen 
circa 2i cm und viele Stiicke von Huttenanwurf mit Getreidekornern in denselben. Die 
blossgelegte Bodenflache erwies sich nahezu kreisrund, von Siid nach Nord etwas geneigt, 
im Durchmesser von 8 bis 9 m und ich glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, dass 
hier einst eine prahistorische Hiitte gestanden, die durch Feuer zugrunde gegangen ist Ich 
habe diese Fundgegenstande nebst zahlreichen anderen, theilweise sehr interessanten Reste'n 
prahistorischer Gefasse, wie ich sie in den Weingarten langs des Wagram gefunden, dem 
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k. k. Naturhistorischen Hofmuseum in Wien iibergeben. Nicht weit von diesem Platze 
entfernt, befindet sich auf dem vorbeifiihrenden Feldwege eine Stelle, welche, wenn ein 
Wagen oder Schiebkarren dariiber fahrt, hohl kfingt. Da mir mitgetheilt wurde, dass in der 
Verlangerung derseiben, gegen den Ort zu, ein Erdstall gewesen sein soil, so ist es nicht 
unwahrscheinlich, dass vielleicht hier unterirdisch eine Erdstallpartie bis hieher reicht. 



1M «DORNERGRABEN». 

In einem tiefen, von Nord nach Sud sich hinziehenden Graben (Gemeindegebiet 
Fels am Wagram) sind hoch oben in der westlichen Losswand drei Offnungen, Ausmun- 
dungen von Erdstallgangen, sichtbar. Der nordlichste derseiben ist nur mittelst einer Leiter 
zuganglich und durch diesen drang ich in den Bau ein; der mittlere und der siidliche Gang, 
1 m tiefer liegend, sind fast ganz verfallen. Sammtliche Gangpartien sind sehr verfallen und 
daraus erklart sich, dass dieser Bau, obwohl den Winzern in seinen Ausmiindungen bekannt, 
in seinem Inneren unbekannt blieb, umso mehr, da die letzte, steil abfallende Gangpartie 
wie ein finsterer Abgrund dem Besucher entgegengahnt 

Die Totallange des Hauptganges a (Hohlenplane, V, Fig. 10) betragt 18 nu Am 
Beginne ist derselbe 0*8 m breit und hier noch am besten erhalten. Nach einer kammer- 
ahnlichen Ausbuchtung verengt er sich zu 0'7 m und wird, in einer Kriimmung sich 
senkend und wieder steigend, so hoch, dass man aufrecht gehen kann. Am Ende der 
Kriimmung munden nun hier die zwei Seitengange b und c in kurzem Zwischenraume von 
einander ein und diesen Einmundungen gegenuber ist in der Wand des Hauptganges eine 
kleine quadratische Nische erkennbar. Der mittlere Gang (b) fuhrt steil aufwarts der Aussen- 
welt zu, der dritte miindet, wie erwahnt, urn 1 m tiefer an der Aussenwand; beide Gange 
sind circa 5 m lang. Von da fallt der Hauptgang steil ab und miindet in einen Quergang, 
zu dessen beiden Enden sich je eine Kammer befindet. Nur die westliche ist messbar, 
namlich 1*5 m breit, 1*8 m lang; die andere ist total verfallen und dem Augenscheine nach 
etwas kleiner. 

Dass wir es hier mit einem echten Erdstalie zu thun haben, mochte ich bezweifeln, 
da ich in der langen Gangstrecke keine Tastnische entdecken konnte. Die Fama sagt, dass 
der Bau noch tief in den Berg hineingefiihrt habe. 



FEUERSBRUNN 

im Viertel unter dem Manhartsberg Hegt ebenfalls am Wagram. Auf dem aus dem vorliegenden 
Dorfe Wagram emporsteigenden Felsen steht die dem heiligen Agydius geweihte Pfarrkirche. 
Die kunstliche Hohle, die ich im Orte fand, ist nicht gross, doch in verschiedener Beziehung 
sehr merkwurdig; ich sah hier (1885), sehr gut erhalten, jene senkrechten Schlupfgange,. die 
ich in spateren Jahren, besonders in Oberdsterreich, wiederfand. * 

Der Sage nach soil unter der Kirche ein Erdstall sich hinziehen. In der That fand 
ich im Hause Nr. 14, in der Nahe der Kirche, einen Zugang zu einer kiinstlichen Hohle, 
der in seiner Richtung zur Kirche hinwies. Doch die nahere Untersuchung ergab ein anderes 
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Resultat. In der Richtung nach Nordwest fuhrt ein Schlauch (a, Hohlenplane, III, Fig. 3) in 
die Tiefe. Nicht giatte, regelmassige Losswande, sondern solche aus grobem Gerolle sind zu 
passieren. Nach kurzer Strecke theilt sich der Eingang; die Fortsetzung ist nicht mehr 
passierbar. 

Gegen West, in der Richtung zur Kirche, eroffnet sich, iiber der Sohle des Ganges 
etwas erhoht und aufwartsfuhrend, der kurze Eingang zu einer Art Doppelkammer, die 
von Sud nach Nord 2*9 m Lange, 0-8 m Breite und von West nach Ost 2*35 m Lange 
und 1 m Breite besitzt. Die Hohe betragt nicht iiber 1 m. In der Westwand befindet sich 
eine Hohlung, gebildet dadurch, dass ein grosser Stein aus dem Diluvial-Gerolle heraus- 
gelost wurde; vielleicht diente sie als Nische. Und nun die erste Merkwiirdigkeit Die ostlich 
vertiefte Rundung, 1 m breit, 1*2 in lang, zeigt im Centrum der Sohle einen senkrecht 
abwartsfallenden, kreisrunden Schlupfgang. Sein Durchmesser betragt 0*45 m, die Tiefe 
0*5 m und daran schliesst sich ein etwas abwarts geneigter Gang in einer Breite von 50 cm 
und ebensolcher Hohe. Dieser Gangtheil ist 1 m lang und miindet in einen Raum (B), 
eine Art Kammer, in der die einmundenden Gange sich kreuzen. Hier miindet der Haupt- 
gang in einer Breite von 0*45 m ein; dem Schlupfgange gegenuber fuhrt ein Gang, eben- 
falls 0*45 m breit, 1 m lang steil aufwarts in einen mit Erde gefullten Raum, der nach Nord 
gerichtet, gut erhalten, 0*85 m breit und 1*5 m lang und verhaltnismassig (1*3 m) hoch 
ist. An der linksseitigen Einmundung des verlangerten Schlupfganges ist ebenfalls ein iiber 
faustgrosser gerundeter Stein herausgebrochen und diese Hohlung diente als Lichtnische, 
da Brandspuren an der Decke sichtbar sind. Aus dem nordlichen Theile dieses Raumes 
fuhrt ein zu 0*5 m verengtes Gangstiick fiber 1 /// lang nach Nordost und hier zeigt sich 
die zweite Merkwiirdigkeit. Aus der Decke dieses Ganges fuhrt ein Schlupfgang senkrecht 
aufwarts, dessen gesammte Hohe von der Sohle des Ganges bis zur Decke iiber dem 
Schlupfgange gerade 2 m betragt. Der Schlupfgang ist hier sehr enge, jedoch nicht ganz 
kreisrund, sondern hat einen Durchmesser von 0*35 bis 0*40 m. Uber dem Schlupfgange 
erweitert sich der Raum kammerartig, gegen Ost etwas zurucktretend, 1 m lang, 0*7 m 
breit und 0'8 m hoch, so dass auch hier die Einmundung des Schlupfganges das Centrum 
des Raumes bildet. Daran schliesst sich, eine Stufe tiefer, ein gut erhaltener Kammerraum, 
1*5 m lang, 1 m hoch und 0*65 m breit, gerade gegen Ost gerichtet Im rechten Winkel 
umbiegend, wendet sich derselbe nach Slid bei gleicher Lange und Hohe, aber nur 0*6 m 
Breite. In diesem Theile der kunstlichen Hohle tritt an die Stelle des Gerolles Erde, die 
Wande nehmen regelmassige Formen an und es findet sich sogar eine Verschlussvorrichtung. 
Der nach Sud weiterfiihrende Gang schliesst sich nach kurzer Strecke dem schon 
erwahnten, aus West emporsteigenden Gange an. Da hier im oberen Theile eine Einbuch- 
tung nach Sud sich zeigt, und der Raum hoch mit Erde angefiillt ist, so diirfte vielleicht 
hier der Bau einst weitergefiihrt haben. 



IM «GRUBGRABEN» BEI KAMMERN, 

Wenden wir uns, dem Wagram entlang, hinauf gegen Hadersdorf am Kamp. Vom 
benachbarten Ettsdorf wurde mir schon vorjahren erzahlt, dass dort unter den Hausern 
Erdstalle sein sollen; ich fand aber nie Gelegenheit, mich von der Wahrheit dieses Geruchtes 
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zu iiberzeugen. Dagegen fand ich nordwarts von Hadersdorf, im sogenannten «Grubgraben» 
bei Kammern, in einem Hohlwege, eine kiinstliche Hohle. 

Am Beginne des Grubgrabens befand sich (1885) in der siidlichen Wand desselben, 
nahezu unmittelbar unter dem mit Weingarten bepflanzten Plateau, eine kiinstliche Hohle, 
iiber die ein Fussteig hinwegfiihrte. Urspriinglich hatte sie jedenfalls nur einen Eingang; 
zur Zeit meines Besuches war jedoch schon so viel Loss abgesturzt, dass zwei Zugange 
offenstanden. 

Der eine Eingang (a, Hohienplane, V, Fig. 13) leitete 3 m lang in eine grosse, 
nach Siidwest abzweigende Kammer (A), die 4*1 5 m lang und am Beginne F3 /«, in der 
zweiten Haifte, wo sich eine nischenartige Vertiefung befand, 1*6 /// breit war; der zweite 
Eingang (b) fCihrt in eine zur ersteren parallel Iiegenden Kammer (B), die jedoch bedeutend 
enger war; in der siidostlichen Wand besass dieselbe zwei schon gearbeitete Sitznischen. 
Die nordliche Kammerwand stand theilweise offen, da die Erde in die Tiefe abgefailen 
war. Beide Kammern standen durch zwei wagrechte Rohren in Verbindung. 

Von Interesse diirfte sein, dass ich unmittelbar iiber der Hohle, unter dem erwahnten 
Fussteige, Reste einer prahistorisehen Ansiedelung fand, namlich Asche und Knochen vom 
Rind, Gefasscherben, darunter auch ein Stuck einer diinnwandigen Schale aus geschlammtem 
Thon, glatt, dunkelbraun, am Aussenrand mit rother Bemalung verziert 

Gegenwartig ist von der Hohle nichts mehr zu sehen. Die Wand wurde abgegraben 
und die Hohle dadurch verschuttet Im Grubgraben entdeckte ich aber auch eine palaolithi- 
sche Fundstelle, ahnlich der in Willendorf bei Spitz oder der in neuester Zeit in Krems 
entdeckten, 

Sie zieht sich von der Tiefe des Grubgrabens bis hinauf zur Hone des «HeiIigen 
Steines* und finden sich dort zahlreiche Stein -Artefacte. Ich entdeckte daselbst, wie spater 
in Krems, eine herdartige Feuerstelle mit Aschen- und Kohlenresten, Feuerstein -Artefacte, 
aufgeschlagene Rohrenknochen etc. (Siehe «Mittheilungen der Anthropologischen Gesell- 
schaft in Wien», 1890, Band XX, Seite 77.) So fand sich also im Grubgraben eine palao- 
lithische und eine neolithische Fundstelle. Von Erdstallen, die weiter aufwarts im Weingebirge 
gewesen sein sollen, fand ich keine Spur mehr. 

Steigen wir vom «HeiIigen Stein » hinab in den freundlichen Markt S trass. Von 
Erdstallen, die im Strasser Thai gewesen sein sollen, fand ich nichts mehr vor; einen langen 
Gang, «Fischerluken> genannt, der durch einen Bergriicken bei Strass fuhrt, halte ich 
fur aus jiingerer Zeit stammend. Riickwarts im Strasser Thai, auf der Anhohe gegeniiber 
der Ruine Falkenburg, ist der «Schwedentisch, von wo die Schweden auf die Falkenburg 
hiniibergeschossen haben», ein aus der Erde hervorragender Felsblock, auf welchem eine 
kreisrunde Flache mit einer Vertiefung in der Mitte zu sehen ist Der Durchmesser derselben 
betragt 70 cm, der Umfang 2'25 m. Den ausseren Rand des Kreises bildet eine Rinne, die, 
wie es scheint, in einer Schweifung zur nordlichen Abfallswand des Felsens hingefuhrt hat. 
Woher er stammt und was er zu bedeuten hat, dariiber erhielt ich keine Nachrichten, 
doch meine ich, er diirfte iiber die Schwedenzeit weit hinausreichen. 

Von Strass kommen wir nach Elsarn, wo seinerzeit kiinstliche Hohlen waren. Sie 
sollen mit einem Brunnen in Verbindung gestanden sein, mussten aber wegen drohendem 
Hauseinsturz vermauert werden. In denselben wurde ein judischer Gebetsriemen gefunden, 
der in meinen Besitz iibergieng. 
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SEIDENBERO BEI WIEDENDORF. 

Als ich in Ober- Plank Erdstalle besuchte, erfuhr ich von solchen'bei der «Teich- 
miihle» nachst Elsarn. Diese Teichmuhle befindet sich im Dorfe Wiedendorf im Viertel 
unter dem Manhartsberg und nordlich derselben erhebt sich ein Bergrucken, durchkluftet 
von einer tiefen Schlucht im Lossterrain. Dieser Berg wird Seidenberg genannt und finden 
sich dort sehr schone kunstliche Hohlen. Der Zugang gestaltete sich recht beschwerlich. 
Der nordwestiiche Eingang steht zwar zur Zeit offen und fallt in einer Tiefe von einigen 
Metern zuerst fast senkrecht ab, um dann schrag weiterzufuhren, verengt sich aber dann 
durch nachgerollte Erde so stark, dass ich, trotz wiederholter Versuche, nicht durchkommen 
konnte. Zum Gliicke war ein Jager mein Fuhrer und dieser wusste den Zugang, eine Art 
Dachsgesch leif of f n u ng. 

Dieselbe wurde nun entsprechend erweitert, ich schliipfte, mit den Fussen voraus, 
hinein und vergrosserte dann von innen noch mehr den Zugang zum Felde unserer Thatig- 
keit. Ich beginne jedoch, den Bau vom urspriinglichen Eingange aus zu beschreiben. Wie 
gesagt, fallt der Eingang bei 2 /// tief ab und zeigt sich hier eine Art Verschluss. Nach 
6 /// Lange biegt der Gang a (Hohlenplane, III, Fig. 8) im Winkel nach Sudwest ab und 
miindet nach weiteren 4 m in einen schonen, gut erhaltenen Raum (A) von 25 m Lange, 
VI m Breite und 1*5 m Hohe, dessen Decke von der senkrecht abfallenden Vorderwand 
in sanfter Rundung nach ruckwarts zur Sohle abfallt. Dem Eingange gegenuber ist in der 
oberen Halfte, zur Decke verlaufend, eine grossere Nische. Aus dieser Kammer fiihrt nun 
der Gang, im fast rechten Winkel umbiegend, in die Kammer B. Gerade uber dem Beginne 
des Ganges finden sich zwei Luftrohren, die sich weiter oben vereinen. Wahrend die eine 
gerundet ist, ist die andere zuerst nischenartig vertieft und, was sehr interessant ist, roth 
gebrannt, es war also in derselben ein Feuer unterhalten worden. 

Der Gang hat die gewohnliche Breite von 0-6 m, erweitert sich in der Biegung, 
und zwar so, dass die ostliche Wand einen gerundeten Winkel bildet, wahrend die gegen- 
uberliegende sich zweimal bricht; in dieser breiteren Wand, sowie am Beginne sind Licht- 
nischen und hier ist wieder eine eigenthiimliche Erscheinung. Die hier angewendeten Licht- 
nischen sind einfache Spaltoffnungen, grosseren Hiebmarken ahnlich, zum Einstellen einer 
Lampe unmoglich und doch zeigen sich an dem oberen Theile Brandspuren; es miissen 
also Kienspiine eingesteckt worden sein und findet sich hier dieselbe Erscheinung, wie ich 
sie seinerzeit in Glaubendorf und Maigen beobachtet habe. 

Die Kammer B, die ich eroffnete, ist nach Nordwest gelegen. Die Ostwand tritt 
in sanfter Schweifung zuriick und ist mit einer schmalen Sitzleiste versehen. Wenngleich 
die Sohle stark imterminiert und die Decke theilweise verfallen ist, lasst sich doch, wie 
wir gefunden, lilngs den ubrigen Wandungen ebenfalls ein in seiner Art sorgfaltig herge- 
stellter Sitz constatieren und befinden sich am siidlichen Ende sogar zwei Abstufungen, 
ahnlich wie in Ober-Thern; in der Decke ist ein Luftloch. 

Aus dieser Kammer fuhrt nun der Gang in scharfer Biegung nach Ost in eine 
Doppelkammer (C), die sehr gut erhaiten ist, so wie auch der Gang fast intact erscheint 
Diese zweitheilige Kammer hat dieselbe Form, wie die Wachterkammer von Hohenwarth, 
vorne verengt, ruckwarts erweitert und je mit einem bequemen Sitze (0-4 m breit, 0'5 m 
hoch) versehen. In der linken Kante des Gangendes ist eine sehr zierliche, langlich ovale 
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Lichtnische angebracht und rethgebrannt. Dieser ganze Bau hat in seiner Anlage viele 
Ahnlichkeit mit dem von Zistersdorf und wie weit sind doch diese Bauten von einander 
entfernt! Die letzten zwei Kammern sind in ihrem riickwartigen Theile etwas erhoht. 



OLBERSDORF. 

Von Elsarn wandte ich mich nach dem eine Stunde entfernten Olbersdorf im Viertel 
unter dem Manhartsberg. 

Ich muss gestehen, so wenig ich dort erwartete, so vie! des Interessanten fand ich; 
einen Bau, wunderbar gut erhalten, sorgfaltig gearbeitet, mit hervorragendem Kammersystem, 
ganz nach den unterirdischen Anlagen von Roschitz. 

Auch diese Hohlen waren zufallig entdeckt worden, indem man gelegentlich einer 
Kellergrabung neben der ausserhalb des Dorfes westwarts fiihrenden Strasse auf die Schluss- 
kammer stiess. Ich beginne mit dem ursprunglichen Eingange, der, wenngleich am Beginne 
verschtittet, doch zum grdssten Theile erhalten ist 

Wie immer, senkt sich der Eingang in die Tiefe. Der Gang a (Hoblenplane, IV, 
Fig. 5) ist sehr regelmassig und schon geformt. Soweit sich der von Nord kommende 
Gangtheil erkennen lasst, durfte er bei 3 m iang sein, biegt dann im rechten Winkel urn, 
fiihrt gerade nach Ost in einen verschiitteten Raum und wieder im rechten Winkel geht es 
ziemlich steil abwarts in eine schone, regelmassig ovale Kammer (A); die Lange dieses 
Ganges bis zur Riickwand der Kammer betragt 6*7 m. Der sudlich gelegene Gangtheil 
erhebt sich vor der Einmundung in die Kammer A zu 1*5 m Hone, wiihrend der Gang in 
seinen oberen Partien nur kriechend zu passieren ist Die Kammer selbst, 2*3 /// fang, 
1*7 m hoch und 1*6 m breit, ist, wie gesagt, intact, sorgfaltig geglattet, enthalt an ihrer 
Westwand zwei Lichtnischen mit gut sichtbaren Brandspuren, im Centrum der Decke ein 
Luftloch und im unteren Theile der Sudwand eine unregelmassig geformte Vertiefung. Am 
Ende des Ganges, vor der Einmundung in die Kammer, ist ein rinnenformiger Verschluss 
sichtbar. Aus der Mitte des Ganges zweigt die Fortsetzung des Baues nach West ab. Eine 
kleine, nahezu quadratische Kammer (B), 1 m tief, O'Q m breit, 115 m hoch, off net sich und 
lasst in der Riickwand eine schlauchartige Offnung, linksseitig mit einer Art vorstehenden 
Leiste, gegen die nachste Kammer zu etwas abwarts geneigt, sehen (0-5 m hoch und 0*4 m 
breit). Da die Basis dieser und der folgenden Kammer 0*3 til tiefer liegt, als die des 
Schlupfganges, so ist das Vordringen bedeutend erschwert, da man sich niederknieen und 
nach Oberwindung des Engpasses vorerst auf die Hande stutzen und den Korper nach- 
ziehen muss, urn weiter zu geiangen. Dieselbe Erscheinung kehrt in Roschitz wieder, aber 
auch in Oberosterreich und Mahren. 

So gelangt man in die Kammer C. Auch diese ist sehr gut erhalten, jedoch hat sie 
insoferne eine abweichende Form, als sie zur Richtung des Ganges schief stent und die 
Nordwand, in einem grossen Bogen (2*4 m lang) nach Sudwest sich wendet, die gegeniiber- 
liegende in ahnlicher, doch entgegengesetzter, massiger Schweifung und bedeutend kiirzer 
(1*6 m), zum Ausschlufe sich hinzieht Schmale, sehr niedrige Sitzleisten ziehen sich langs 
der Kammerwande hin (grosste Kammerbreite 1*8 m zu 1*2 m beim Eintritte) und je zwei 
Lichtnischen befinden sich im oberen Theile der im Rundbogen gewolbten Kammer. 

GS? Ill TO 










^ 



1 



&l 



^ 



5 



M 

i 



jftiftlhtirmiiitt 



Nun beginnt wieder ein unendlich schwer zu passierender Gangtheil. Wie in Roschitz, 
biegt nun auch hier der Gang im Winkel um und fuhrt in das «Heitigthum», eine Kammer 
mit schonen Seitennischen. Ein Gangtheil, nur 50 cm breit, 55 cm hoch und 80 cm tief, 
fiihrt nach Slid. Am Ende findet sich eine kleine, gerundete Erweiterung, gerade Raum 
genug, um darinnen hocken zu konnen; dann geht es im scharfen Winkel nach West und 
wieder in einer kleinen Schwenkung nach Nordwest in die grosse Schlusskammer, die zur 
Zeit offensteht und welche beim Kellergraben entdeckt wurde. Befinden sich in der 
Kapellenkammer zu Roschitz seitlich je drei Nischen, so sind hier je zwei, durchschnittlich 
0-5 m breit, 0-4 m tief und 0*9 m hoch. Vermuthlich war auch in der Ruckwand (jetzt 
offen), analog von Roschitz, eine Nische. Ich fand hier Gefasscherben von den bekannten 
uber einen Finger dicken, stark graphithaltigen Gefassen, die dem Mittelalter zugeschrieben 
werden. Das beigegebene Gangprofil in seiner ovalen Form misst 1*45 m Hone und 
0*45 m Breite. 

RONTHAL. 

Ronthal, ein kleines Dorf im Viertet unter dem Manhartsberg, sudlich von Miihl- 
bach, wohin es eingepfarrt ist, liegt in einer Thalmulde zwischen nach Nord und Slid 
gelegenen Bergrucken und zieht sich von Ost nach West hin. 

In dem nordlich gelegenen Hugel, dessen Abdachung hinter der Hauserreihe fast 
unvermittelt emporsteigt, finden sich zwei Systeme kunstlicher Hohlen. 

Von dem einen ist nur mehr als Bruchstuck eine Kammer vorhanden. Sie ist das 
Uberbleibsel eines Systems von drei Kammern, das vor einigen Jahren abgegraben wurde, 
um einem neuen Hause Raum zu geben. In diesem Erdsfalle soil man auch diverse alte 
(prahistorische?) Gefasse gefunden haben, die ganz intakt darinstanden. Sie wurden aber 
zerschlagen. 

Der noch bestehende Theil ist ein von Siidwest in eine sudostiich gelegene Kammer 
fuhrendes, einige Meter langes Gangstuck von gewohnlichen Grossenverhaltnissen und ist 
diese ganze Partie aus dem porosen Sandsteine herausgearbeitet. Die Kammer, 2-5 m lang, 
1*5 m breit und 2 m hoch, zeigt an der Nordwand einen Sitz, in der Siidwand, im oberen 
Theile, eine noch sehr schon erhaltene Nische, welche die ganze Breite der Wand einnimmt 
und deren Ruckwand die ganz glatt bearbeitete Steinwand sehen lasst. Sonst ist die 
Kammer in starkem Verfalle und das Gestein theilweise so poros, dass es bei der leisesten 
Beruhrung abbrockelt; infolge dessen ist auch das Deckengewolbe, in dem sich ein Luft- 
loch befindet, stark abgesturzt und die regelmassige Form verschwunden. 

Es sollen noch zwei Kammern vorhanden gewesen sein und zwar sudlich von der 
beschriebenen; eine viereckig mit Banken, die Schlusskammer rund und auch Nischen 
fanden sich vor. Der ganze von Siidwest nach Nordost gerichtete Bau diirfte nach dem 
Augenscheine und nach Angaben, wie er vorgefunden wurde, 15 bis 20//? lang gewesen 
sein. Ungleich interessanter ist der zweite Bau. Im Hintergrunde des Kellers im Hause Nr. 12 
des Herrn Josef Schmid fuhrt aus der Ruckwand der jetzige Eingang in den Erdstal!. 
Man steigt mittelst einer Letter zu demselben empor und betritt einen aufwartsfuhrenden 
Gang (a, Hohlenplane, IV, Fig. 7) in der Richtung nach Nord. Derselbe ist zur Zeit in dieser 
Partie schwer passierbar, da er durch Anschlammung der Basis sehr niedrig geworden. 
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Nach 6 m Lange biegt er im rechten Winkel nacti Nordwest um. Unmittelbar uber der 
Biegung des Winkels erhebt sich die Riickwand des nun sehr steil aufwarts steigenden 
Ganges senkrecht zur doppelten Hohe der fruheren Partie und verlauft die Gangdecke 
horizontal zur schief aufwarts gerichteten Sohle; also dieselbe Erscheinung, wie zu Zeisel- 
berg und Roschitz. 1st der Gang nun hoher, so ist er um so schmaler angelegt, denn er 
ist nur 45 bis 50 cm breit, also nur fur eine Person passierbar. Dieses steil aufwarts 
gerichtete Gangstiick ist 4' 5 m lang. Am Ende desselben befindet sich ein Luftloch in der 
Decke und nun fuhrt er horizontal, bei 7 /// lang, in eine nach Sudwest angelegte, grosse 
Kammer (A). Dieselbe tritt vorn Gange aus zuruck; in der Ecke des Einganges ist eine 
Art Nische angebracht. Die Kammer ist bei 3 /« lang, 1*5 m breit; die Westwand schliesst 
sich an die erweiterte Fortsetzung des Ganges an, wodurch die Kammer in ihrem vorderen 
Theile breiter erscheint 

Die 3 m lange Fortsetzung des Ganges vermittelt die Verbindung rnit der Kammer B, 
die nahezu dieselbe Form und Anlage wie die erste besitzt, nur ist hier im Hintergnmde, 
in der oberen Halfte, eine die ganze Breite der Riickwand einnehmende Nische angebracht. 

Beide Kammern besitzen Luftloch er und als ich vordrang, erblickte ich in beiden 
Kammern unter den Luftlochern einen bis nahezu an die Decke reichenden, machtigen Sand- 
und Erdkegel, der dadurch entstanden, dass durch die Luftlocher Erde durchgef alien war. 

Ein 1 m hohes und 1*2 m langes, nach Nordost gerichtetes Gangstiick fuhrt iiber 
Stufen in die Kammer C, da deren Basis um 50 cm tiefer liegt als die des Ganges. 

Hier sah ich wieder die eigenthiimliche Erscheinung, dass eine massive Saule das 
Deckengewolbe gewissermassen stutzt. Steigt man hier in die Kammer C hinab, so steht 
man in einern gegen Siidost gerundeten Raume mit gewolbter Decke, an dessen Basis sich 
eine schmale Sitzleiste hinzieht Im Hintergrunde, 2 m von der Kammerwand, steht nun 
die Saule und um dieselbe herum fuhrt der Gang zum ursprunglichen Eingange, der hinter 
der Saule von aussen in die Tiefe abfallt und zur Zeit fast ganz verschuttet ist; eine 
seitlich nach Sud fiihrende Nische scheint entweder eine Ausweichstelle oder eher noch 
eine Wachternische gewesen zu sein. Die Hiebabdriicke sind hier sehr breit Auf der Vorder- 
seite der unregeimassig gerundeten Saule ist eine Nische, ahnlich wie in Maigen, bemerkbar, 
aber jetzt stark beschadigt. Noch eine Merkwurdigkeit findet sich in dieser Kammer, namlich 
an der Decke ein begonnenes Luftloch. Man sieht hier deutlich, dass dasselbe nicht 
gebohrt wurde, sondern es erscheint ausgestochen oder ausgehauen, da die Hieb-, 
respective Stichmarken deutlich zu sehen sind. Der Raum vor der Kammer ist 2 m breit 
und lang und 1*5 m hoch. Die ganze Lange inclusive der Saule betragt iiber 3 m. 



OOSING. 

Siidlich von Ronthal liegt Gosing im Viertel unter dem Manhartsberg. Gosing ist 
ein uralter Ort. Der alteste Name lautet urkundlich Goznicha. Eine an den Ort stossende 
Flur heisst die «Burg»; es ist ein seiner ganzen Anlage nach noch heute imposanter 
Hugel, dessen Seiten steil in das Thai abfallen, auf dessen Plateau und Wanden zahl- 
reiche prahistorische Gefassreste und Aschenschichten vorkommen. In der Nahe wurde 
eine grosse Urne mit Asche ausgegraben und zudem sind mir drei Fundstellen bekannt, die 
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a!s Verbrennungsplatze zu bezeichnen sein ditrften. Doch auch zwei Steinhammer wurden 
im Gemeindegebiete Gosing auf den Feldern gefunden und Skelette mit Urnen hier aus- 
gegraben. Alles Anhaltspunkte fiir eine bleibende uralte Ansiedeiung. 

Audi kunstliche Hohlen gibt es hier, die viel des Interessanten und Merkwtirdigen 
bieten, wie die folgende Beschreibung darstellen diirfte. Sie finden sich am nordostlichen 
und sudwestlichen Ende des in einetn Halbkreise terrassenformig uni das Thai sich hin- 
ziehenden Hugetriickens und im Centrum desselben am Fusse der «Burg>. Leider sind 
letztere nicht mehr zuganglich. 

Beginnen wir mit dem am ostlichen Fliigel des Ortes gelegenen Erdstalle. Derselbe 
erstreckt sich theilweise unter das Haus des Herrn J. Holzer, theilweise unter dessen Hof. 
Man steigt in den breiten Kellergang hinab und betritt einen nordwarts gelegenen Raum, 
aus dern eine kurze Strecke eines gleichfalls nach Nord gerichteten Erdstallganges in die 
erste Kammer fi'ihrt, deren Seitenwande 2 m zu 2*4 in betragen; dieselbe wird heute zum 
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Einstellen verschiedener Gerathe beniitzt; aus dieser Kammer fi'ihrt, gegen West gerichtet, 
ein 0-5 m breiter und 0'7 m hoher Gang, 3 - 2 m lang, etwas abfallend in eine zvveite Kammer, 
wo derselbe, 0*6 m breit, nahe an der Sudwand der Kammer einmundet. Diese 2 m lange, 
li m breite und 1 # 8 m hohe Kammer hat interessante Einzelheiten. Aus dem siidlichen 
Theile der Decke gehen zwei Luftlocher senkrecht empor; daneben, in der siidwestlichen 
Ecke der Kammer, befindet sich eine 0*4 m breite und hohe Nische, aus wdcher eine Bohrung 
schief aufwiirts fuhrt, wobei wir es hier vermuthlich mit einer Art Sprachrohr zu thun haben. 
Eine interessante Erscheinung bietet ferner das Deckengewolbe im nordlichen Theile der 
Kammer; wahrend die Seitenwande spitzbogenartig an der Decke zusammenstossen, ist die 
nordliche Riickwand nach oben etwas zur Decke geneigt. Die Kanten nun, an denen sich 
die Wande treffen und an der Decke vereinen, sind vom oberen Drittheile der Kammer 
an tief eingeschnitten und durchschneiden sich an der Decke in der Verlangerung; vom 
Durchkreuzungspunkte geht ein dritter Einschnitt aufwiirts und urn das Ganze herum eine 
halbkreisartige Einfassung (siehe Fig. 49). Es ist hier die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, 
dass diese Einkerbungen in den Beruhrungswanden und der Decke eine sinnbildliche 
Bedeutung haben, narnlich das Dach oder Dachgerippe einer Hiitte. In der Ostwand der 
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Kammer befindet sich eine Lichtnische. Ein 6*2 m langer, 0*77 m breiter Gang fuhrt, circa 
0*8 ///. hoch, abwarts geneigt in nordwestlicher Richtung in eine gegen 3 m lange und 1*5 m 
breite Kammer, aus deren gewolbter Decke in der Mitte der Kammer ein 0*55 m im Durch- 
messer haltender senkrechter Schacht 1*6 m aufwarts geht, wo er mit einem Steine bedeckt 
ist. Die Totalhohe betragt 2*75 mil Die Sohle dieser Kammer ist vielleicht 50 cm hoch 
angeschlammt. An der Nordwand der Kammer befinden sich eigenthumliche Kritzeleien, 
Schriftzugcn ahnlich, die jedoch eine Deutung kaum zulassen (siehe Fig. 50 und 51 auf 
Seite 114). 

Aus dieser Kammer fuhrt ein Gang, 7*2 m lang, zur Zeit 0'75 m breit und 0*7 m 
hoch, nordwestlich zu einer gegen Siidwest gerichteten, unregehnassig geformten, 2*5 m 
langeti und 1*3 m breiten Kammer, die an ihrem Ende offen ist und unmittelbar mit dern 
Brunnen in Verbindung steht, der gegenwartig als Hausbrunnen beniitzt wird. 

Die andere ki'instliche Hohle, von der ersten beilaufig 300 Schritte westlich, ursprung- 
lich vielleicht sich bis zum Fusse der Burg erstreckend, ist in ihrer Anlage vollendet zu 
nennen. Sie ist nicht bios in ihrer Ausfuhrung sehr sorgfaltig, sondern es sind auch die 
Stellung der Kammern und Gauge zu einander und die Masswerke so compliciert, dass 
die Aufnahme derselben sich zu einer der schwierigsten gestaltete. 

Von Sud betritt man den Hauskeller des Herrn Kloner, von dessen mittlerem Theile 
ein ursprunglich sich nordwestlich hinziehender Erdstallgang durchschnitten wurde, wie der 
gegenwartige Befund deutlich zeigt; noch ist ein in einer Schlangenwindung von Siidost 
einmiindender Gang (a, Hohlenplane, 111, Fig. 5) in abfallender Richtung und in gewohnlichen 
Dimensionen sichtbar; er lasst sich jedoch nicht lange verfolgen, da er verschiittet ist; die 
Fortsetzung desselben gegen Nordwest ist jetzt erweitert. Dass dieser Raum, wehigstens 
am Beginne, ursprunglich nicht so breit gewesen sein diirfte, beweisen die in demselben 
zur Zeit uber der Basis liegenden Einmiindungen zweier Seitengange, von denen der eine 
in den Berg ziemlich steii aufwarts, der andere, nur wenig steigend, sudwestlich und, wie 
die Uberlieferung sagt, zum Brunnen fuhrte, der im Hofe des Hauses sich befindet. Dieser 
Gang miindet in das vorziiglich erhaltene Kammersystem ; die Einmundung des Ganges 
diirfte hier die urspriingliche Breite besitzen und zwar 1*27 m, welche Dimension auf einen 
Kammerraum hinweist Die Siidwand tritt nun 0*4 m zuriick, halt wieder, 0*8 m lang, die 
ursprungliche Richtung ein, um dann abermals im stumpfen Winkel als 1 m lange Seiten- 
wand einer eigenthiimlich geformten Kammer zuruckzutreten. Diese Kammer C ist am Beginne 
0*85 m, an der Riickwand, die gerundet ist, 1/2 m breit; es streben also die Seitenwande 
auseinander. Dies sowohl, als auch die im oberen Theile derselben Kammer angebrachten, 
mit ihren Decken in die Kammerdecke verlaufenden, quadratischen Nischen geben dem 
Raume ein sehr gefalliges Aussehen. Dieser westwarts gelegenen Kammer liegt gegeniiber 
der Eingang zu einer nach Ost gelegenen Kammer (D) mit normaler Form; der Gang ist 
0*61 m breit, 1*7 in hoch und besitzt beim Beginne rechts oben eine Lichtnische. In der 
Mitte des Ganges ist an der Nordwand eine kleine quadratische Nische angebracht; die 
Kammer selbst ist 1*15 m lang, 1*02 m breit, 1*8 m hoch. Aus dem centralen Raume fuhrt 
ferner ein - 65 m breiter Gang 1 m lang in eine kleine, quadratische Kammer (E), 1*3 in 
breit und lang. Wahrend die Ostwand nur unmerklich (10 cm) zuri'icktritt, tritt die Westwand 
voile 30 cm zuriick und wieder zeigt sich unterhalb der gerundeten Decke eine kleine, 
quadratische Nische. Der centrale Raum, der an der Riickwand (Nordwest) eine Licht- 
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nische trug, deren Beleuchtung sammtliche Gange streifte, ist 1-9 m hock Die gewolbte 
Decke senkt sich zu den Kammern und Gangen und die Verschneidung des Decken- 
gewolbes zu den Seitengangen bietet einen interessanten Anblick. 

Aus der letzterwahnten Kammer fuhrt ein 2 m tanger und 0'58 m breiter Gang 
aufwarts in eine Kammer (F), die sich nach Nordost verlangert Durch das Luftloch an der 
Decke war jedoch soviet Erde herabgerieselt, dass ein Vordringen nicht leicht moglich 
war. Sehr interessant ist die Fortsetzung aus der mittleren Kammer (E) nach Nordwest Die 
Decke der Kammer fallt stark in die Tiefe, der 0*85 m breite Ausgang verengt sich und 
nach \ m Lange schliesst der Raum ab und lasst einen 1*3 m langen Schlupfgang sehen, 
der 20 cm iiber der Kammersohle, 0*50 m breit, 0*8 m hoch, abwarts geneigt in eine tang- 
gestreckte, eigenthumlich geformte Kammer (G) fuhrt und dort ebenfalls mit einer Stufe 
abwarts einmundet. Diese von Nordost nach Siidwest gelegene Kammer lauft in ihrem 
sudwestlichen Theile in eine Art Spitze zu, wahrend der nordostliche Theil sich zu 1*4 m 
Breite erweitert und dort mit einer Sitzbank absehliesst. Die Kammer ist iiber 3 m tang 
1*57 m hoch und an der Decke gewolbt. Aus derselben fuhrt, eine Stufe iiber der Sohle 
erhoben, ein Gang (H) nordwestwarts, doch ist derselbe nach kurzer Strecke verschiittet; 
die Fortsetzung findet sich im Nachbarhause des Herrn Schon, wo ein 1 m im Quadrat 
haltendes Kammerlein mit schmalen Sitzbanken seitwarts der Kellerstiege noch erhalten ist. 
Aus diesem Kammerlein, das eine Lichtnische besitzt, zweigt ein Gang, im rechten Winkel 
zweimal umbiegend, in aufsteigender Richtung ab; er hat eine Verschiussvorrichtung und 
weist in seiner Richtung zur grossen Kammer (G). 

Am nordwestlichen Theile des Ortes befand sich, wie ich mich personlich iiberzeugt 
habe, ebenfalls eine Gruppe von mehreren Hohlensystemen. Ob sie alle miteinander in 
Verbiudung standen, konnte ich nicht constatieren; wenn ja, miisste der unterirdische Ban 
sehr ausgedehnt gewesen sein. 

Im Hause des Herrn Maier erscheint an der Sudseite des Kellereinganges ein 
kurzes Gangstt'ick (a, Hohlenplane, III, Fig. 1), das zum Brunnen im Hofe gefuhrt haben 
soil; in tieferer Lage wurden, wie ich horte, Seitengange vermauert, die unter der gegen- 
wartigen Strasse zu einem Erdstalle im schief gegenuberliegenden Schmidt'schen Hause 
gereicht haben sollen, welcher wieder mit einem solchen, gegen Nord gelegene n, der 
jetzt vollkommen abgegraben ist, in Verbindung gestanden sein soil. Gegen Nord betritt 
man den noch vorhandenen Theil des Erdstalles. Ein iiber 10 m langer Gang (b), durch- 
schnittlich 1*7 m hoch, fiihrt in massiger Schweifung nach Nord, biegt schliesslich 
in eine Kammer (D), die in ihrer ursprunglichen Form nicht mehr erkenntlich ist, da an 
der ostlichen Seite behufs Sandgewinnung ein bedeutendes Stuck abgegraben wurde. 
Der Raum ist 2 m hoch und an der Riickwand ist 1*2 m iiber der Sohle eine grosse, 
in die Kammerdecke verlaufende Nische angebracht Von dem Eingange 4-4 /// entfernt, 
zweigt ein Gang (c), 0*65 m breit, circa 1*3 m hoch, $6 cm lang, ostlich ab. Nach dieser 
kurzen Strecke steigt die Wand iiber der Gangdecke senkrecht bis zu 2*3 m Holie empor, 
die Gangwande erweitern sich rechts und links, nur lauft links die Gangwand noch eine 
Strecke fort und tritt erst in der oberen Halfte der Erweiterung horizontal zuriick, eine 
Art Gestell bildend. Daran schliesst sich eine grossere Nische. Der Gang steigt nun an 
der Sohle aufwarts, von IT //* Breite verengt er sich zu 0*8 ///> biegt dann nach Siid, ver- 
engt sich hier zu - 65 m, zugleich erniedrigt sich die Ganghohe zu 1 m und nun biegt 
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dieser 5 '4 m lange Gangtheil wieder im scharfen Winkel nach West; drei Lichtnischen 
markieren die Ecke des Ganges. Die Fortsetzung nach West ist 0'8 m breit und endet in 
einem ovalen, etwas uber 1 m hohen, kammerartigen Raume, der an der Decke ein Luft- 
loch, nordwestlich eine Lichtnische und in der Sudwand eine 0*8 m breite und hohe, 0*3 m 
tiefe Sitznische enthalt. 

An der Westwand des Hauptganges b ist in der oberen Halfte zuerst eine kleine, 
dann aber folgt, nahezu dem Gange c gegeniiberliegend, eine grossere Nische. Vom 
Gange c 0*85 /w entfernt, fuhrt ein 0'5 m breiter, li m hoher Gang (d), 1-20 m lang, 
ostlich in eine kleine Kammer (A), 1*6 m lang, 1*05 m breit, 1*25 m hoch. An der Seiten- 
wand befinden sich einige kleine Nischen und an der Ostwand bemerkt man wieder 
Kritzeleien, von denen man nicht weiss, sind sie zufallig oder absichtlich gemacht worden. 
Aus der nordostlichen Ecke fuhrt eine 05 m breite, 0"8 m hohe Gangstrecke steil 
abwarts 1"2 m lang in die Kammer B. Am Beginne des Ganges ist in der Kammer A 
eine Verschlussvorrichtung in Form eines die Gangoffnung umgebenden quadratischen 
Falzes angebracht Auch eine Lichtnische befindet sich daselbst Die Kammer B hat ovale 
Form, ist 1*85 m lang, 105 m breit und hoch. Unmittelbar nach der Einmundung des 
Ganges zeigt sich an der Decke ein Luftloch. 

Im Centrum der Kammerdecke befindet sich eine bis jetzt noch nirgends beob- 
achtete Erscheinung, namlich eine halbkugelformig aus der Decke hervorstehende Figur, 
die im Centrum eine concave Vertiefung besitzt. Es erinnert diese Figur an den Schweden- 
tisch im Strasser Thale. Ob nun diese aus der Kammerdecke hervortretende, reliefartige 
Figur bios ornamentalen oder auch einen symbolischen Zweck hatte, iasst sich schwer 
entscheiden. Mich erinnerte dieselbe ganz an die gerundete Form prahistorischer Gefasse und 
ich halte sie nur fur ein Ornament der Kammer. 

In der Nordwestwand der Kammer sind in der oberen Halfte zwei Lichtnischen 
angebracht Wieder fuhrt ein Gang, stark in die Tiefe fallend, aus dieser Kammer sudost- 
lich in eine andere Kammer, die jedoch eingesturzt und nicht mehr zuganglich ist. 

Die bedeutendste Erscheinung dieses kiinstlichen Hohlensystemes ist jedoch die 
Kammer C. Aus dem Gange b fiihrt der 0"75 m breite Gang, 0*9 m lang und 1-6 m hoch, 
in die Kammer. Dem Eingange gegeniiber ist in der ostlichen Gangwand eine Lichtnische 
sichtbar, ebenso wie am Kammereingange d, gegeniiber westwarts. Wie eine Verschluss- 
vorrichtung zeigt, war die Kammer am Ende des Einganges verschliessbar. Die Kammer 
hat Rondeauform und spricht die innere Ausstattung, wenn ich so sagen darf, fur einen 
besonderen Zweck. Dem Eingange gegeniiber sind im inneren Halbkreise, beilaufig 40 cm 
liber der Sohle, in regelmassigcn Abstanden drei Nischen angebracht, jedoch nicht von 
gewohnlicher Form; sie sind 1 m hoch und an der Mundung 0"55 m bis 0*6 m breit. Die 
inneren Seitenwande streben nach riickwarts bis zu 0'7 m auseinander; die Ruckwand ist 
gerundet, ebenso die Nischendecke und da die Tiefe 0*6 m betragt, so haben wir hier ver- 
muthlich drei besonders gestaltete Sitznischen vor uns. Uber dem Eingange ist eine Nische, 
1 m breit, 1 m hoch und 0"8 tn tief, angebracht; was aber das ganze Rondeau besonders 
kennzeichnet, ist die uber die ganze innere Wandung angebrachte arabeskenformige Ver- 
zierung. Wahrend sonst die Kammerwande glatt sind, ist hier durch die Stellung der Hieb- 
marken zu einander eine ornamentale Figuration entstanden, vermuthlich nicht ohne Absicht, 
weil ja anderwarts die Kammern glatt gehalten sind. Es erinnern diese Hiebspuren oder 
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diese Wandverzierung sowohl an Ornamente aiif prahistorischen, als auch an solche auf 
Gefassen aus der Volkerwanderungszeit, wie ich sie zu beobachten Gelegenheit gehabt habe. 
Eine Beschreibung davon ist sehr schwer. Ich kann nur sagen, dass die von der Schneide. 
des Instrumentes herruhrenden Hiebmarken wagrecht und senkrecht zu einander, iiber 
einander oder sich durchkreuzend stehen und in der scheinbaren Unregelmassigkeit doch 
eine gewisse Regelmassigkeit erkennen lassen. Einzelne Partien solcher Hiebe finden sich 
auch in der Kammer A. Ebenso sah ich die ganz gleiche Figuration der Hieb- 
marken in Erdberg in Mahren (Hohlenplane, XI, Fig. 1) in der Kammer B. Im Ganzen 
hat die Kammer viele Ahnlichkeit mit dem Rondeau zu Erdberg in Mahren (Hohlen- 
plane, XI, Fig. 5, E) und war gewiss auch sie zu einem speciellen Zwecke bestimmt. Die 
Totalhohe derselben betragt 2*5 m (vermuthlich ursprunglich gegen 3 m\ die Breite etwas 
tiber 2 m. Eine Lichtnische iiber dem Eingange diente zur Beleuchtung dieses Sitzungs- 
saales, je eine Lichtnische findet sich auch noch in der Fortsetzung des Ganges b rechts 
und links. 

In seiner Art nicht uninteressant, weil eine specif ische Kammerform aufweisend, ist 
der vierte Erdstall im Hause neben Herrn Maier. Er ist vermuthlich eine Schlusspartie eines 
grosseren Hohtensystemes, welches hier durch die Anlage des Kellereinganges, respective den 
Hausbau, zerstort wurde, denn die ganze Partie ist hier untergraben; der Kellergang fi'ihrt 
in die Tiefe und an der Decke desselben ist der Schlupfgang sichtbar, in welchen man jetzt nur 
mittelst einer Leiter gelangen kann; etwas tiefer ist ein abwarts geneigter Gang, mft einer 
Lichtnische, nach kurzer Strecke verschuttet Er soil mit dem im Hofe stehenden Brunnen in 
Verbindung gewesen sein. Ich vermuthe jedoch, dass dieser Gang mit dem Hohlensysteme 
bei Herrn Maier in Verbindung gestanden sein diirfte. Der Schlupfgang, 0*5 m im Durch- 
messer haltend, fuhrt in einen, im Ganzen 2*7 m langen, 0*5 m breiten, 0*6 m hohen Gang, 
der westwarts gerichtet ist. Ober der Einmundung des Schlupfganges ist eine Lichtnische 
sichtbar. Der Gang miindet in eine Kammer, die in ihrer Art einzig ist. Vorerst erscheint 
ein kreisrunder Raum, 1*2 m im Durchmesser haltend, der eine kreisrunde, centrale Vertiefung 
von 0-25 m, beziehungsweise ringsherum eine Sitzbank besitzt, so dass man die Fusse bequem 
in der Vertiefung einstellen kann. Dieser kreisrunde Theil setzt sich in Kammerform 1*3 m 
lang, li m hoch und breit, nach Nord fort; man konnte sich also da auch der Lange 
nach zur Ruhe hinstrecken. Gegenuber dem Kammerraume sind in der Wand zwei Licht- 
nischen nebeneinander angebracht und eine Luftrohre fuhrt schief aufwarts; ebenso fuhrt 
eine solche aus dem ruckwartigen Kammerraume schief in die Hohe. Es war also fur 
Ventilation hinlangtich gesorgt 

Das fiinfte Hohlensystem unterscheidet sich wesentlich von den friiheren. Es finden 
sich hier nur grossere Raume, theilweise vermuthlich in spaterer Zeit erst erweitert und zu 
Kellerraumen praktikabel gemacht. So ist der zur Zeit nordwarts fuhrende, 7 m lange Gang 
fur eine Kammer zu lang und fur einen Gang zu breit. Von den Nebenraumen sind ein 
in den Kammerraum von Nord einmundender Gang und die Fortsetzung nach Ost, respec- 
tive Nordost wohl ursprunglich. Aus demselben fuhrt ein Gang, 0'9 m lang, 0*6 m breit, 
siidwarts in die Kammer, die 2-26 m lang, 1*35 m breit und i*3 hoch ist. Am sudlichen 
Ende ist in der oberen Halfte der Ruckwand in der ganzen Breite eine 0'35 m tiefe und 
0-53 m hohe, in die Kammerdecke verlaufende Nische angebracht In dieser Nischenvertiefung 
findet sich in der Mitte ober der Nischenbasis eine spitz zulaufende Bohrung, 0'47 m tief 
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und 0*14/7? im Durchmesser fassend; sie entspricht ganz den zwei Vertiefungen in der 
kiinstlichen Hohle zu Stillfried an der Riickwand der massiven Stiege daselbst. Ein Seiten- 
gang, 0*5 m breit und 1*6 m hoch, communiciert westtich mit der breiten Kammer. In der 
Fortsetzung des Ganges nach Nordost erscheint ohne vermittelnden Eingang ein kammer- 
artiger Raum, zum Gange schief stehend, am Beginne 1*1 m breit, riickwarts verengt und 
2 m, lang. Aus dem Gange fuhrt hier seitlich eine Rohre schief aufwarts. 

Mit diesem Hohlensysteme steht vermuthlich das partielle Kammersystem (Hohlen- 
plane, V, Fig. 16), in Verbindung, welches sich in der Tiefe des Hauskellers des Herrn 
Guntsche sen. befindet, an dessen Beginne das Bruchstuck der vierten Hohle sich anschliesst. 
Unmittelbar aus dem Keller betritt man die Kammer A. Vermuthlich wurde beim Keller- 
graben die Sudwand der Kammer durchbrochen und so blossgelegt, denn ich halte sie fur 
die Schiusspartie des nach aufwarts gerichteten Systemes. Diese Kammer, 1*5 m lang 
und 1'64 m breit, steht durch einen schmalen, 0*64 m breiten und 0*7 m langen Gang mit 
der Kammer B in Verbindung, welche 1*85 m lang, am Beginne 1*8 m, riickwarts nur 1*5 m 
breit ist und zum Eingange etwas schief steht; diese Kammerform entspricht der in dem 
funften Hohlensysteme befindlichen und durfte dies auf deren Zusammengehorigkeit hin- 
weisen. Die Hone der Raunie lasst sich nicht bestimmen, da Gange und Kammern durch 
eingeschlammte Erde erhoht sind. Aus der Kammer A fuhrt ein Gang 2*2 m lang 
und 0*6 m breit aufwarts in den Quergang b. Nach dem Austritte aus der Kammer A 
befindet sich in demselben eine doppelte Verschlussvorrichtung. Der Quergang b, 0*75 m 
bis 0*8 m breit, kommt von Ost und fallt von Sudost nach Nordwest sehr steil in die 
Tiefe ab und ist uber 4 m lang und am Beginne verschuttet Linksseitig hat er zwei Licht- 
nischen und vor der Einmundung in die grosse Kammer C einen Verschluss. Die Kammer 
ist 3*3 in lang, bei 2 m breit und hat an der Basis rechtsseitig eine 0*55 m tiefe und 
0*4 m breite Nische. 

Wie mir der Hauseigenthumer mittheilte, befand sich in seinem Hause, unweit des 
Erdstalles auch eine Getreidegrube. Er schilderte sie als eine grosse, flaschenformige Ver- 
tiefung, nur von oben durch eine Art Schlauch zuganglich und innen mit einem Luftloche 
seitlich aufwarts und auch mit einer Nische versehen. Es ist also hier dieselbe Erschei- 
nung vorhanden gewesen, wie ich sie in Roggendorf und Engelmannsbrunn in Niederoster- 
reich, Gross -Tajax in Mahren etc. gesehen habe. 

Bei meinem jungsten Besuche in Gosing (1893) erfuhr ich zu meinem Leidwesen, 
dass in die schone Rondeaukammer mit den Sitznischen (siehe Hohlenplane, III, Fig. 1) 
bei einem Unwetter Wasser eingedrungen sei und dieselbe zerstort habe; ich fand den 
Zugang vermauert. Zugleich erfuhr ich, dass der aus der Kammer B (Hohlenplane, III, 
Fig. 1) siidostlich fiihrende Gang von Knaben durchkrochen wurde und dass dieselben 
angeblich in weitere Raumlichkeiten und schliesslich zu einem Brunnen gekommen sein sollen. 

HOHENWARTH. 

Von Gosing wenden wir uns wieder nordwarts iiber Stettenhof hinaus in die benach- 
barte Pfarre Hohenwarth im Viertel unter dem Manhartsberg. Der Ort ist ebenfalls sehr 
alt. Urkundlich wird er zuerst 1085 erwahnt; doch viel alter als die geschriebenen Urkunden 
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sind jene Zeichen, die uns nicht eine Bibliothek oder ein Archiv, sondern Mutter Erde 
in ihrem Schosse verborgen aufbewahrt hat, es sind dies die Stein- und Beinwerkzeuge, 
Herdstellen und Oeschmeide, Graber und Todtenurnen, lauter Zeichen, die uns den Menschen, 
von dem uns keine geschriebene Urkunde etwas erzahlt, in seinem Leben und Wirken 
erkennen tassen. 

Als ich in Olbersdorf war, gieng ich durch einen Wald, in welchem ich ein Feuer- 
steinartefakt fand; spater erfuhr ich in Muhlbach, dass dort im Walde ein grosser Baum 
gefallt wurde und unter der Pfahlwurze! sich zahlreiche Steinwerkzeuge und auch ein 
Stuck Rothel vorfanden; ich habe dieselben selbst gesehen. Als ich von Muhlbach auf der 
eben neu gebauten Strasse nach Ronthal gieng, entdeckte ich in einem Einschnitte ausser- 
halb Muhlbach Reste einer prahistorischen Ansiedelung, Asche und Gefasscherben und 
fand ein zierliches, 3 cm langes, beinernes Glattinstrument. In Hohenwarth nach diesen 
ungeschriebenen Urkunden Umschau haltend, fand ich auch hier, oben, am Rande der 
Strasse, die in einem Einschnitte in den Ort hinabfuhrt, einen Steinhammer, Hirschhorn- 
und Gefassreste, gewiss die altesten Urkunden von der Grundung von Hohenwarth. 

In Hohenwarth fand ich auch eine der schonst angelegten Hohlen; sie zieht sich, 
durch einen ganzen Bergriicken hindurch, von Nord nach Sud, hatte ihren urspriinglichen 
Eingang vom Plateau des Bergriickens und theilte sich in der Tiefe in zwei grosse Fltigel, 
nach Sud und nach Nord. Heute ist sie von zwei Seiten aus zuganglich, aus einern Keller 
des Hauses des Herrn Ignaz Forster im Orte und siidwarts des Ortes vom Weinkeller 
des Herrn Leopold Wagner in der Kellergasse; von dort aus betrat ich zum erstenmale den 
kunstvollen Bau. 

Arn Ende eines hochgewolbten, bei 40 m langen Kellers ist oben in der den Keller 
abschliessenden Ziegelmauer eine kleine Offnung gelassen; mittelst einer Leiter steigt man 
hinauf und dringt in. die kunstlichen Hohlen ein. Ein 2m langes Gangstuck ist zu durch- 
kriechen und dann gelangt man in eine von Sudosf nach Nordwest angelegte Langs- 
kammer (E, Hohlenplane, IV, Fig. 3). Dass der Eingang heute durch die Ziegelmauer 
unterbrochen ist, ist ein Beweis, dass der Bau urspriinglich noch weitergefiihrt hat 

Die Kammer E (siehe Tafel X) ist sehr merkwiirdig in ihren Einzelheiten und 
werde ich spater noch einmal auf dieselbe zuruckkommen. Sie ist circa 3*5 m Iang, 1*5 m 
breit und hoch und munden in ihrer Mitte Ein- und Ausgang. An den Langs- und Schmal- 
wanden ziehen sich Sitzbanke hin; was aber hier besonders merkwiirdig ist, sind die Posta- 
mente, die uber den Eingangen sich erheben. Ober dem siidlichen Eingange erhebt sich vor 
den Bankleisten etwas vorstehend eine abgestutzte Pyramide. Sie ist an der Basis 1*1 m, 
an der Oberflache 0"55 m breit und aus der Kammerwand 0*5 /// lang vortretend. Die 
schiefen Abfallswande zu den Sitzbanken sind ebenfalls 0*5 m lang. Der Durchgang 
ist 0"8 m hoch und der Zwischenraum von der Gangdecke bis zur Hohe der Pyramide 
betragt 0"25 ///. Erhebt sich nun uber dem siidlichen Eingange eine freistehende Diminutiv- 
pyramide, so uber dem nordlichen ein gerundeter Sockel; derselbe ragt aber nicht, wie 
die Pyramide, von drei Seiten frei hervor, sondern nur an seinem ostlichen Ende (auf dem 
Bilde leider nicht sichtbar), wahrend das westliche Ende desselben aus der Kammerwand 
herausgeschnitten ist. 

Ein bei 3 m langes Gangstuck, nur kriechend zu passieren, fiihrt nun aus dieser 
Kammer in eine kleine Kammer (D), vielleicht eine Art Ausweichstelle, 1 m breit und etwas 
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uber 1 m lang, an der Decke gerundet; merkwurdigerweise stehen die gegenuberliegenden 
Schmalwande Nord zu Siid concav und convex einander gegenuber. Wieder nach einer 
bei 5 m langen Gangstrecke'nach Nordwest umbiegend, kommt man in eine zweite Kammer 
(C) und stehen hier die Wande gerade in entgegengesetzter Weise Siid zu Nord concav und 
convex einander gegenuber und sind daher diese Kammern vielleicht nicht bioss Ausweich- 
sondern audi Raststellen zum bequemen Sitzen oder Anlehnen in dieser langen Gangstrecke. 

Wieder macht der Gang eine Kriimmung und fuhrt nach nahezu 8 m Lange zu 
einem senkrechten Schlupfgang, dessen Totaihohe 2 m betragt. Um hinabsteigen zu konnen, 
muss man sich nun umwenden. Ausser den Trittlochern befindet sich hier auch ein schief 
in die Wand hineingehendes Loch, das, wie man deutlich sieht, nicht gebohrt, sondern 
mit einem spitzen Instrumente herausgestossen ist Nach 2 m Lange offnet sich der Eingang 
zu der eine Stufe tiefer lie- 
genden grossen und schonen 
Kammer B. Sie ist thatsa'ch- 
lich. schon zu nennen, im 
Rundbogen gewolbt, bei 5 m 
lang, 2 m breit, 1-6 m hoch; 
an der Nord-, Siid- und Ost- 
wand ziehen sich Sitze hin, 
in der ostlichen Ruckwand 
befindet sich unterhalb der 
Decke in der ganzen Breite 
der Wand eine Gestellnische 
und sind auch hier iiber den 
Eingangen sich erhebende 
Sockei, die aber nicht In Py- 
ramided, sondern in regel- 
massiger Rechteckform aus 
den Kammerwanden heraus- 
ragen (siehe Fig. 52). In der 
Mitte der Kammer befindet 

sich in der Decke ein Luftloch. Aus der Mitte der Nordwestwand, 40 cm iiber der Kammer- 
sohle beginnend, fuhrt ein Gang, nur kriechend zu passieren, 3 m lang schief aufwarts und 
miindet in eine kieine Querkammer (A). Dieselbe ist W m breit, 1*65 m lang und 1*3 m 
hoch und hat in der Mitte der Decke ein Luftloch. An der Gangmundung ist ein sehr gut 
erhaltener quadratischer Verschluss, dessen Falz 0*86 m breit und 0"2 m tief ist. Die Siid- 
wand ist eigenthumlicli geformt; sie ist etwas breiter als die Nordwand, vertieft sich in der siid- 
westlichen Ecke zu einer 0*35 m tiefen und 0'55 m breiten Nische in der Hohe der Kammer; 
aus der westlichen Ecke fuhrt ein 0*55 m breiter Gang (a) in einem nach West um- 
biegenden Bogen steil aufwarts; Nische und Gang sind durch eine 0'3 m breite Leiste 
in der Hohe der Kammer von einander geschieden. 

Ein wieder einige Meter langes Gangstuck fuhrt nun aus der grossen centralen 
Kammer B in den nordlichen Flugel des Hohlensystemes, der nicht minder interessant ist 
als der sudliche. Wieder ist es eine grosse Kammer (F), in der man sich, wenn man den 
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Gang durchkrochen, aufrichten kann. Sie steht mit drei Seitenkammern in Verbindung. Der 
Hauptraum ist 3*5 m lang und 1*5 m breit und hoch. In der Mitte der Nordwand ist eine 
1 m hone und 0*55 m breite Nische angebracht; eine aussergewohnliche Nischenform, an 

die gerippte Nische von Diepolz erinnernd, sieht man in der Siid- 
wand, und zwar ebenfalls von der Kammersohle in die Wand ver- 
laufend; sie ist 55 cm hoch, an der Basis 35 cm breit und 25 cm 
tief, doch nicht in gerundeter oder rechteckiger Form verlauft sie 
zur Ruckwand, sondern die Basis bildet ein regelmassiges Dreieck 
und ist der Hintergrund von der Sohle bis zur oben gerundeten 
Ausmundung scharfkantig mitten getheilt; da aber die Innenwande 
nach riickwarts und zur Decke sanft gerundet verlaufen, so erhalt 
die Nische dadurch ein sehr gefalliges Aussehen. In der Nord- 
wand ist rechts vom Eingange fiber dem Sitze die in Figur 53 
abgebildete Zeichnung eingeschnitten. Sie durfte bei 30 bis 40 cm 
hoch sein und lasst eine Schildform vermuthen. Wie erwahnt, ist 
diese Hauptkammer mit drei Seitenkammern verbunden. An der 
Ost- und Westwand flankieren den Eingang 0*34 m breite, aber 
ungleich lange Sitzbanke. Wahrend sich beim Osteingange die 
langere Sitzbank an die Nord- und die kiirzere an die Siidwand der Langskammer anschliesst, 
fiigt sich umgekehrt beim Westeingange die langere Bank an die Slid- und die kiirzere an 

die Nordwand an. Beiderseits fuhrt ein schmaler Ein- 
gang in die trapezformig angelegten Kammern, die in 
ihrer Form an jene in Neudegg und Unter-Stockstall 
erinnern, da auch dort Sitzbanke angebracht sind, die 
einen schmalen Durchgang offen lassen. Die Kammern 
sind durchschnittlich 1*6 m lang, am Beginne 1*25 m, 
an der Ruckwand 1*8 m breit und 1*5 m hoch; die 
dem siidlichen Eingange gegeniiberliegende hat oben an 
der Ruckwand eine der Kammerbreite entsprechende 
Nische. Der nach Nord weiterfiihrende Hauptgang rntin- 
det in eine schmale, 3 m lange Langskammer (G), die 
bei der Ausmundung des Ganges 1*4 m hoch ist. In 
der Verlangerung des Ausganges erheben sich zu beiden 
Seiten 0*4 m im Quadrat haltende Sitzsockel (siehe 
Fig. 54). In den Kammerraum fuhrt eine gleich breite 
und tiefe Stufe hinab. Die Ostwand tritt, 1*2 m lang, 
0*4 m zuriick und bildet eine grosse Centralnische. 
Dieser Innenraum ist 1*8 m hoch; eigenthiimlich ist der 
nordliche Theil dieser Kammer gestaltet. In dem ver- 
engten Riickraume erhebt sich ein Stuck senkrecht 0*5 m 
hoch und tritt dann nischenartig 0*7 m tief zuriick; die Seitenwande niihern sich einander 
zur Ruckwand, die Decke senkt sich. Die Ruckwand, oben gerundet, verengt sich gegen 
unten ebenfalls zu 0*7 m und aus diesem nun 1*1 m hohen Ratline fuhrt eine kreisrunde, 
0*4 m im Durchmesser haltende Offnung senkrecht in eine, gegenwartig 2*4 m tiefer 
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liegende Kammer. Merkwiirdig sind folgende Erscheinungen. In der Riickwand laufen langs 
des Kammerrandes zwei Rinnen, schrag zu einander geneigt, abwarts; rechts und links sind 
oben in den Seitenwanden, am Rande der Riickwand, gegenuberstehend zwei Bohrlocher; 
desgleicfien gehen zwei Bohrlocher von der Kammersohle aus horizontal nordwarts, wo sie in 
dem unteren Raume, unterhalb der Decke, einmiinden; aber auch in den unteren Kammern sind 
knapp unter der Einmiindung des senkrechten Schlupfganges rechts und links in den Seiten- 
wanden Bohrlocher. Es war also hier ein Geriist in Gitterform eingefiigt, dessen unterer 
Theil sich mit dem aus der oberen Kammer in die untere vorgeschobenen Balken kreuzte. 
Ausserdem befinden sich zwei Lichtnischen daselbst, eine in der Ostwand, gegeniiber dem 
nach West fuhrenden Gange, die zweite aber im Luftloche an der Decke, in der eine starke 
Brandspur ersichtlich ist, ahnlich wie in der Hohle zu Seidenberg bei Wiedendorf. 

Aus dieser Kammer steigt man nun eine Stufe empor in einen 3*5 m langen, 0*8 m 
breiten, westwarts fuhrenden Gang. Am Ende bildet er eine Kriimmung nach Nord, die 
Decke senkt sich etwas, eine Stufe fiihrt nach abwarts. Rechtsseitig dieser Stufe ist unten 
in der nordiichen 1*6 m hohen Gangwand eine Offnung und durch diese steigt man in 
einen 0*65 m breiten und tiefen Gang hinab, der im spitzen Winkel umbiegt und in die 
Kammer hinabfuhrt, in welche der senkrechte Schlupfgang von oben einmiindet. In dem 
oberen Gange aber, knapp vor dem Abstiege in den unteren, ist rechts in der Gangwand, 
eine Stufe uber der Sohle, eine ganz verborgene Wachter-Sitznische angebracht Sie ist 
genau so geformt, wie die Sitznischen in der Rondelle zu Gosing, mit nach ruckwarts 
auseinander strebenden Seitenwanden. Die Massverhaltnisse sind hier: Offnung 0*5 m breit, 
Seitenwande 0*65 m und 0*7 m lang, die Riickwand 1 m breit, die Sitzbank langs der- 
selben ist - 35 m breit Der hier sitzende Wachter konnte von einem von unten Kommenden 
gar nicht, von Herabkommenden erst beim Vorubergehen gesehen werden. 

:y Die Einmiindung des Ganges in die untere Kammer liegt 1 m hoher als die Sohle 
derselben. Ich glaube aber, dass es ursprunglich nicht so war. Hier mundet auch der Erd- 
stall in den Hauskeller des Herrn Ignaz Forster, aus dem noch ein Gang nach Ost 
8 m lang fortfuhrt und an seinem Ende eine Art Kammerraum hat, dessen Dimensionen 
sich nicht mehr feststellen tassen, weil Einsturz und Abgrabung die Anlage zerstort haben. 
Vielleicht hat das eingefiigte Geriist einst dazu gedient, urn den Absturz des nordiichen 
Theiles der oberen Kammer zu verhiiten. Bei meinem jiingsten Besuche (1901) fand ich 
diese ganze Partie in die Tiefe gestiirzt. 

Ein Theil eines zweiten von West nach Ost sich hinziehenden Hohlensystemes 
befindet sich unweit der Fundstelle der prahistorischen Gegenstande, zuganglich aus einem 
Keller, Herrn Johann Polkhart gehorig. In der Nordwand befinden sich, an der Sohle des 
Kellers 4*6 m von einander entfernt, zwei Erdstallgange. Das erste Gangstiick (a, Hohlen- 
plane, V, Fig. 11) verlauft, 4-7 m lang, horizontal nach Nordost und mundet dort in eine 
Kammer (A). In dieser Gangstrecke sind linksseitig vier, rechts eine Tastnische und knapp 
vor dem Eingange eine Verschlussvorrichtung. Eine Stufe fiihrt in die Kammer abwarts, die 
1*7 m breit, 2 m lang und hoch ist Die Decke ist gewolbt und hat in der Mitte ein 
Luftloch. Aus der Mitte der Westwand, eine Stufe uber der Sohle, weist ein 0*55 m breites 
Gangstiick schief aufwarts, ist aber nach kurzer Strecke verschiittet Diesem Gange gegen- 
iiber fiihrt aus der Mitte der Ostwand, ebenfalls eine Stufe hoher, ein Gang (c), 0*55 m 
breit und bei 5 m lang, einen Bogen beschreibend, in den Keller zuriick. Eine Licht- 
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und eine Tastnische sind hier in der linken Gangwand zu sehen. Aus der Mitte der stid- 
ostliehen Ecke der Kammer fiihrt ein Gang, 0*52 m breit, in einem Bogen nach Ost und 
ist nach circa 4 m verschiittet. Da der Gang sich zu 42 cm verengt, so war ein wei teres 
Vordringen unmdglich. In dieser Gangstrecke sind Hnksseitig wieder in regetmassigen Ab- 
standen vier, rechtsseitig eine Tastnische und uber der Wolbung am Beginne eine Licht- 
nische angebracht. Anders ist die nordwestliche Ecke der Kammer. Vom siidostlichen 
Ausgange 0*9 m entfernt, tritt die Nordwand bei 30 cm tief nach Nord zuriick und verlauft 
nach West, ebenso tritt die Westwand nach West zuriick, wodurch das Gangstiick e zuerst 
gerade fortlauft und dann in einem schwachen Bogen nach Nord biegt, aber ebenfalls 
nach kurzer Strecke verschiittet ist Es miinden also in die Kammer A, die ubrigens sehr 
gut erhalten war, nicht weniger als fiinf Gange. Sie war jedenfalls der Centra!- 
knotenpunkt eines grosseren Hohlensystems. In der Verlangerung des Kellers nach Ost 
sieht man noch eine Art Kammerraum mit zwei Seitennischen und einer nach Siidwest 

Ein drittes Hohlensystem war im Kirchenberge, nordlich vom Orte, auf welchen 
zu der weithin sichtbaren Kirche 66 Stufen hinauffuhren. Im Innern des Berges verfolgte 
ich einen Gang eine ziemliche Strecke aufwarts, vermuthlich zur Berghohe fuhrend. Doch 
war er verschiittet, die Erde nass und schlammig und ein weiteres Vordringen unmoglich. 

Im J ah re 1901 wurde mir Folgendes berichtet: Vor einigen Jahren wurde im Hause 
der Geschwister Schneider, Nr. 26, also im siidlichen Ortstheile, der Hof gegen West 
erweitert und Erde abgegraben. Bei dieser Gelegenheit wurde ein Erdstali entdeckt Als 
besondere Merkwiirdigkeit wurde mir erwahnt eine Langskammer mit sieben Nischen. Sie 
entspricht nach der Beschreibung der Kammer A im Hohlensysteme V von Roschitz, 
Hohlenplane VII. Wenngleich ich die verfallene Eingangsoffnung offenstehen sah, wurde 
mir ein Eindringen wegen drohendem Einsturze widerrathen, Ich musste mich daher mit 
der Angabe begnugen, dass sich die Hohle in das Innere der westlichen Anhohe hinein- 
zog. Bemerkenswert ist, dass ich auf der Anhohe uber der Hohle viele prahistorische 
Gefassreste entdeckte. 



EBERSBRUNN. 

Ebersbrunn im Viertel unter dem Manhartsberg, ostlich von Hohenwarth, wird 
schon anno 1110 in einer Urkunde des Bischofs Ulrich von Passau vom 4. October 1110 
unter dem Namen «Eberriches-prunnen» erwahnt. Dass Ebersbrunn, wie Hohenwarth, sehr 
alt ist, beweist unter Anderem auch eine daselbst ausgegrabene, in meinen Besitz gelangte 
prachtvolle prahistorische Todtenurne, deren Hohe 54 cm, grosste Ausbauchung 180 cm, 
Basis 80 cm im Umfange halt In derselben befand sich Leichenasche, die mit einer zweiten, 
schusselformigen Urne mit einem Henkel bedeckt war. Beide Gefasse befinden sich jetzt 
im k. k. Naturhistorischen Hofmuseum in Wien. In- und ausserhalb dieses Ortes stossen 
wir ebenfalls auf kiinstliche Hohlen. 

Die letzteren befinden sich in einer von Ebersbrunn ostlich gelegenen, eine Viertel- 
stunde entfernten Thalschlucht, die in einer Breite von 9 m sich zu beiden Seiten bis zu 
10 m Hohe erhebt und deren Ostwand von oben bis unten senkrecht abfallt. In dem oberen 
Drittel dieser Wande befinden sich die Zugange zu den kiinstlichen Hohlen. 
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Man klettert am westlichen Abhange hinauf zu dem gegenwartigen Zugange. 
(Hohlenplane, IV, Fig. 1). Eine offene Kammer (A), vermuthlich, wie der ostliche Fliigei, 
einst dreitheilig, da die beiden Seitennischen eingestiirzt, aber erkennbar sind, nimmt uns 
auf ; sie misst noch 2 m in der Lange. Ein Gang (a), 1*7 m lang, fiihrt in eine sehr grosse 
Kammer (B), 1*7 m bis 1*8 m breit und 4*5 m lang. Die Ruckwand besitzt eine 0*5 m 
breite Bank. In die Siidostwand ist eine von der Basis der Kammer sich erhebende, 1 m 
tiefe und 0*8 m hohe Nische eingefiigt. 

Die Nordvvand enthalt eine kleine, 0*4 m breite, rechteckige Nische. Ein iiber der 
Basis der Kammer etwas erhohter Gang (b), 1*6 m lang, 0*5 m breit und 0*9 m hoch, 
leitet nordostlich in eine an der Nordwand geschweifte Kammer (C) von 2 m Lange und 
1-6 m grosster Breite. Aus der Mitte der Nordwand, sowie aus der nordlichen Ecke gehen 
Luftrohren schief auf warts. Ein 1*25 m langer, 1*6 m hoher und 0*55 m breiter Gang (c) 
fiihrt in die sehr gut erhaltene, dreitheilige, in T-Form angelegte Kammer (D). Die beiden 
Seitenfliigel, wenngleich an der Ruckwand gleich breit, namiich 0'9 m, sind doch nicht 
gleich lang, und misst die Wand rechts vom Eingange 1*55 m, die linke 1*36 m in der 
Lange. Im ostlichen Fliigei befindet sich rechts in der Wand eine eigenthiimlich geformte 
Nische; aus dem Hintergrunde dieser 0*15 m tiefen, 0*33 m langen und 0*22 m hohen 
Nische zweigt namiich links eine gerundete Vertiefung schief einwarts ab. 

Die Sohle des 3 m langen, am Beginne 1*55 m, am Schlusse 1*75 m breiten, nach 
Siid sich erstreckenden Kammerraumes steigt bis zur Ruckwand, welche iiber einer 0*7 m 
hohen und 0*5 m breiten Stufe eine mit ihrer Decke in die Kammerdecke verlaufende, 0*6 m 
hohe Nische besitzt, welche die ganze Breite der Kammer einnimmt Die Hohe der Kammer 
vor der Schlussnische betragt 1*4 m. In der Ostwand befinden sich drei kleine Lichtnischen. 
Ein zweiter Gang fiihrt aus der Kammer C in einer Breite von 0*56 m und 165 m Lange 
in den gleichfalls T-formigen Raum E, der nordostiich geiegen, im Innenraume i*4 m breit 
und 1 m lang und dessen Seitenarme bei einer Breite von - 6 m eine Lange von 2*35 m 
besitzen. Ein 0'55 m breiter Gang leitet 1*3 m lang von da an der schroff abfallenden 
Losswand ins Freie; vermuthlich der urspriingliche Eingang. 

Ebenso eigenthiimlich in seiner Form ist der zweite Bau, dessen Zugang zur Zeit, 
wie schon erwahnt, hoch oben an der senkrecht abfallenden Losswand sich befindet. 

Eine Gangstrecke (a, Hohlenplane, IV, Fig. 2) in gewohnlichen Dimensionen fiihrt 
abwarts in den Raum A. Er ist eigenthiimlich gestaltet, indem er gegen Siidost eine gegen 
riickwarts sich verengende, gegen Nordost eine regelmassig angelegte Nische besitzt. Dem 
Eingange gegeniiber ist in der Wand eine kleine Nische angebracht. Aus diesem Raume 
fiihrt ein 1*6 m langes, 1 m holies Gangsttick wieder abwarts in eine Art Corridor, der 
am Beginne 1*55 m breit una 1*6 m hoch ist und nach Nordost sich hinzieht Bis zur 
Verengung betragt seine Lange 2*76 m und sind links und rechts je eine Nische ange- 
bracht Ein nut 47 m breites Gangstiick fiihrt in die Kammer C, die 1*3 m breit ist und 
deren Siidwestwand nach aussen theilweise offenliegt. Die Verlangerung des Corridors 
verengt sich zu 1*15 m, Nach 1*2 m Lange tritt die Siidwand in ihrer ganzen Hohe nischen- 
formig 0*8 m lang zuriick und misst die Ruckwand dieses Raumes 1*22 m in der Lange. 
Aus diesem Corridor fiihrt schliesslich ein Gang abwarts gerade nach Nord, ist aber nach 
kurzer Strecke verschiittet und lasst nur so viel erkennen, dass er in einen Kammerraum 
gefiihrt hat. 
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Aus der Mitte des Corridors, woselbst sich in der Decke ein Luftloch befindet, 
fuhrt ein Gang (b), 0*5 m breit, 075 m hoch, iiber eine Stufe in den Raum D, eine 
Kammer von unregelmassiger Gestalt, 3 4 m lang und in der grossten Ausbauchung 
1*6 m breit. Gang (c) verbindet in einem iiber 3 m langen Bogen die Kammer C mit 
der Kammer D. In dieser letzteren finden sich in den Wanden je eine grosser© Gerath- 
nische. Aus der nordostlichen kammerformigen Ecke fuhrt ein 0*5 m breiter Gang (d), 
3 bis 4 m lang, fast ganz verfallen, mit einer Schweifung gegen Nord und miindet in einen 
verfallenen Kammerraum. Der nordostliche Fliigel dieses Banes ist ebenfalls verfallen. 

In dem von Ebersbrunn nordlich gelegenen Pfaffstetten wurden kiinstliche Hohlen, 
Gange und Kammern blossgelegt, als dort ein neues Schulgebaude errichtet wurde. Ich 
erfuhr davon leider erst, als die Schule schon fertig und die unterirdischen Raumlichkeiten 
vermauert waren. Auch von dem benachbarten Ravelsbach wurde mir das Vorhanden- 
sein von Erdstallen als bestimmt mitgetheilt; doch sind auch dort die Zugnnge ver- 
mauert oder verschiittet Ich bin iiberzeugt, dass in den meisten der langs des Man- 
hartsberges liegenden Ortschaften sich kiinstliche Hohlen befinden. 



STRANING. 

Herr Baron Suttner in Harmannsdorf berichtete mir iiber eine auf seiner Besitzung 
zu Zogelsdorf befindliche Erdstallkammer mit mehreren Sitzen ringsherum und einem 
Sockel, ferner mit einer Art Tisch in der Mitte. Als ich nach Zogelsdorf kam, fand ich 
leider nur mehr einen verschiitteten Raum und ich muss mich daher auf die Angabe 
beschranken. .-., 

Auch in St rani ng im Viertel unter dem Manhartsberg fand ich nur einen Bruch- 
theil, eines wie es scheint ausgedehnten Baues. 

Aus einem gemauerten Keller des Hauses Nr. 78 fiihrt ein Gang (a, Hohlenplane, 

IV, Fig. 6), 1*7 m breit und hoch, uber 4 m lang, von Nord in einem Bogen nach Siid- 

west, miindet in die nordostliche Ecke einer 1*8 m langen und 1*3 m breiten Querkammer, 

fiihrt aus der siidwestlichen Ecke wieder weiter und bildet abermals eine schwache Curve; 

dieses Gangstiick ist ebenfalls 4*1 m lang. Hier befindet sich in der Seitenwand eine Tast- 

nische, und ein nach Siidost abzweigender Seitengang. Nur ein kleines Stuck dieses in die 

Tiefe fiihrenden Ganges ist sichtbar, indem die Wolbung desselben sich nur urn etwas 

iiber die Sohle des Ganges a erhebt, und mithin die Anlage einen Abstieg vermuthen lasst, 

wie er zum Beispiel in Ober-Suiz (Hohlenplane, V, Fig. 6) in der Kammer A sich findet 

Diesem Gauge seitwarts gegeniiber befindet sich in der Nordwand eine eigen- 

thumliche Lichtnische, jedoch in einer Form, wie ich sie bis jetzt noch nirgends gesehen 

habe. In der 6 cm breiten Hiebspur des Instrumentes, befindet sich in der Wand eine 

Liingsrinne, in welcher die Hiebabstufungen deutlich sichtbar sind. Seitwarts von der 

Basis und oberhalb derselben einmundend, zieht sich horizontal eine Rinne hin, in geringer 

Vertiefung zwar, aber doch hinreichend, urn zum Beispiel einen Stab von miissiger Dicke 

in dieselbe einzulegen. Da nun in der Riickwand der Langsrinne sich deutliche Brand- und 

Rauchspuren vorfinden, so lasst sich der Schluss ziehen, dass hier der Beleuchtungsgegen- 

stand in der Rinne eingelegt wurde. Der Hauptgang a biegt nun wieder nach Nordwest 
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und ist nach kurzer Strecke verschuttet. In der Westwand dieses Gangtheiles befindet sich 
eine Ausweichnische (A), genau 80 cm hoch, breit und tief. In der Gangstrecke befinden 
sich mehrere Licht- und Tastnischen. Nach Angaben muss der Bau urspriinglich sehr gross 
gewesen sein. 

Ausserhalb Straning wurden mir drei Stellen gezeigt, die einst Eingange zu Erd- 
stallen gewesen sein sollen; vorgenommene Grabungen fiihrten jedoch zu keinem Resultate. 
Dagegen fand ich auch hier, wie in Hohenwarth, an den Stellen, wo Erdstalle sein sollten, 
viele Reste prahistorischer Gefasse. 



ROSCHITZ. 

Der westliche Theil des Marktes Roschitz im Viertel unter dem Manhartsberg 
stent auf einem Hiigelriicken, welcher besonders nordwarts zu dem im Thale vorbei- 
fliessenden Maigenbache abfallt. In diesem oberen Theile des Marktes befinden sich, der 
Bodengestaltung angepasst, die unterirdtschen Hohlen nebeneinander, theils als abge- 
schlossene Hohlensysteme, theils auch als Theilstucke von solchen. Aber auch im ostlichen 
Theile des Marktes, dies- und jenseits des Maigenbaches, so im Hause Nr. 151 und 155, 
waren Hohlen, die nunmehr aber fast ganzlich verfallen sind. Es diirften vielleicht, nach 
mir gemachten Mittheilungen, gegen sechzig Hohlensysteme in Roschitz einst bestanden 
haben, eine Anzahl, wie sie bis jetzt noch in keinem Orte weder in noch ausser Oster- 
reich beobachtet wurde. 

Einerseits, urn den Leser nicht allzusehr zu ermiiden, andererseits, weil derselbe 
durch die beigegebenen Hohienplane, welche sammtltch mit einem Masstabe versehen sind, 
ein genugend Wares Biid der Massverhaitnisse gewinnt, beschranke ich mich in den nach- 
folgenden Hohlenbeschreibungen auf die Angabe jener Masse, die aus den Planen nicht 
ersichtlich sind. 

PARTI E I. Aus einem kleinen Kellerraume des Hauses Nr. Ill, dessen Sohle bei- 
laufig 3'5/77 unter dem daruber befindlichen Hausgemache liegen mag, gelangt man, durch 
eine unregelmassig geformte Offnung (a, Hohienplane, VII, Fig. 1) hindurchkriechend, in 
die Kammer A. Nach West und Ost zweigen Seitengange ab. Der nach West aufsteigende, 
0*86 m hohe Gang miindet in einen senkrecht aufsteigenden, cylinderformigen Schacht (b). 
Dieser erhebt sich zur Zeit noch zu einer Hohe von" 1-6 m und ist oben mit einer Stein- 
. platte verschlossen. !m westlichen Halbkreise desselben sind vier stufenformige Vertiefungen 
iiber einander angebracht. Auch am Beginne des ostwiirts abzweigenden Ganges c erhebt 
sich, senkrecht emporstrebend, abermals ein solcher, ebenfalls mit einer Steinplatte ver- 
schlossener Schacht, er unterscheidet sich aber von dem ersten dadurch, dass er in der 
ganzen Breite des Ganges von der Decke desselben emporstrebt, sich gegen oben verengt, 
also die Form eines abgestutzten Kegels besitzt und keine Stufen aufweist Der Gang c 
ist hier an seinem Beginne 0*9 m hoch. Der Gang d biegt nach Nordost und ist an 
seinem Ende verschuttet 

In der dem Gauge e gegeniiberliegenden Ostwand befinden sich eine Tastnische, 
dann die wiederholt beobachtete rohrenformige Vertiefung und eine kreisrunde Nische, 
deren Riickwand dieselben spitzigen Eindriicke aufweist, wie die Nischen im Erdbaue zu 
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Ober-Thern. Der Hauptgang c biegt von da nach Sudwest und erstreckt sich von hier, 
wieder fast einen reenter! Winkel bildend, gerade nach Sud Bis zu dieser Biegung des Ganges! 
der an dieser Stelle in der Decke ein Luftloch besitzt, befinden sich an den Wanden Tast- 
nischen. Aus dem sudwarts gerichteten Theile des Ganges c fuhrt Gang e, westlich auf- 
wartssteigend, in die Kammer B, welche an der Decke ein Luftloch und ' an der Nord- 
wand eine Lichtnische besitzt. Unmittelbar neben dem Eingange in diese Kammer, rechts, 
befindet sich eine rohrenformige Vertiefung, Aus der Kammer B fuhrt ein 045* m 
hoher Gang (f) aufwarts in die grosse Kammer C Ich konnte in dieseibe nicht eindringen, 
da unmittelbar hinter der Einmundung des Ganges % aus dem Gange g herabkommend! 
wasseriger Schlamm den Eintritt verwehrte. Soweit ich beim Scheine des Kerzenlichtes 
beurtheilen konnte, ist die Kammer jedoch stark verfallen und scheint aus der siidwestlichen 
Ecke derselben ein Gang weiterzufuhren, wenn nicht vielleicht die herabgesttirzten Triimmer 
mit ihren Schatten tauschten. In dem nordwestlichen Theile der Kammerwolbung ist ein 
Luftloch. Dem Gange e gegenuber befindet sich in der Ostwand des Ganges c eine Tast- 
nische, nach 2-5 m Lange stehen zwei derselben einander gegenuber. 

Im Gange c gerade fortkrieehend, gelangt man in die sudlich gelegene Kammer D. 
Unmittelbar vor dem Eingange ist in der Ostwand des Ganges eine Tastnische. Die 
Kammer selbst ist 1*2 m hoch und besitzt in der Decke ein Luftloch. In sudwestlicher 
Richtung zweigt der Gang c ab und befinden sich ihm gegenuber und rechts in der Mitte 
des siidwestlich fuhrenden Gangtheiles Tastnischen. Bis hieher betrag die Ganghohe 
abwechselnd zwischen 0*5 m und 0-8 m, da die Sohle des Ganges theilweise angeschlammt 
ist, von da an nach und nach 1*2 m. Wo der Gange den Biegungswinkel bildet, ist zu 
beiden Seiten wieder je eine Tastnische. Ausserdem aber ist in der oberen Halfte der 
Westwand eine geraumige, an der Decke gerundete Nische eingefugt. Beim schwachen 
Scheine des Lichtes bemerkte ich Umrisse von machtigen, centnerschweren Lehmblocken, 
die von der Decke herabgebrochen waren. Aus der Feme schien der Gang nun ver- 
sperrt; als ich aber naher kam, entdeckte ich zuerst einen verschlammten, aufwarts fuhren- 
den Gang (h) und, iiber die Blocke kriechend, die nach Slid weiterfuhrende, aus derTiefe 
heraufgahnende Fortsetzung des Ganges c, welche in eine grosse, aber stark verfallene 
Kammer (E) mundet, von der die Blocke herruhren. In dieser Kammer ist in der Westwand 
eine grosse Nische sichtbar. Durch die schmale Offnung i war ich in die Fortsetzung des 
Ganges c hinabgeklettert und stand nun in einem 1*6 m hohen und 0*85 m breiten Gange, 
der steil abwarts fiihrte. Eine durch Abbrechen der Wand entstandene Offnung (k) commu- 
niciert mit der Kammer E. Gleich zu Beginn dieses Gangtheiles ist in der Nordwand eine 
grosse Nische, 0'55 in breit und 0"5 m hoch und tief, dann folgt eine gebraunte Lichtnische, 
eine Tast- und wieder eine Lichtnische. Diese ist in regelmassig dreieckiger Form, an den 
Seitenwanden etwas ausgebaucht, eingegraben, an der Basis 0*15 in breit, je 0*2/8 und 
0-1 m hoch und tief und vom Rauche geschwarzt. Der Gang c biegt in fast rechtem Winkel, 
immer steil abfallend, gegen West, dann folgen zwei Abzweigungen, eine nach Sud, welcher 
Theil (1) eben so steil aufsteigt, als der gegen iiber] legend e abfallt. Er ist mit vielen 
grossen und kleinen Steinen angefullt, die jedenfalls als Fundament einer Hausmauer dienen. 
Die zweite Abtheilung (c) geht gegen West. An der Abzweigungsstelle fuhrt wieder ein 
cylindrischer Schacht (m) aufwarts und ist mit grossen Steinen iiberdeckt; Tastnischen 
befinden sich in diesem Gangtheile drei. 
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Der westwarts fuhrende Hauptgang c verengt sich, biegt in einer Curve nach 
Sud und fallt noch steiler in die Tiefe ab als bisher, und weist nun dieselbe Erschei- 
nung auf, wie ich sie im Erdbaue zu Zeiselberg beobaehtete, nur mit dem Unterschiede, 
dass hier die urspriingliche Anlage ganz intakt erhalten ist. Von der Kxummung an verlauft 
die Decke des Ganges, der von seinem Beginne von m angefangen bis hieher die Hone 
von 1*6 m eingehalten, noch 2 m lang horizontal, wahrend die Sohie steil abwarts- 
fallt; dann bricht das Gangende iiber 2 m hoch senkrecht ab, lasst aber unten einen Raum 
frei, der den Eingang zu dem Schlusse des in die Tiefe fuhrenden Hauptganges c bildet. 
Das Instrument, mit dem hier gearbeitet wurde, ist auffallend schmaler, als das, dessen 
Abdruck ich am Beginne des Baues mass. Die sechs Tastnischen sind auf dem Plane an- 
gegeben. 

Der Gang c spaltet sich in zwei siidwestlich und sudostlich auseinander gehende, 
sanft abwarts fuhrende Gange (n und o), die nach viermaliger Biegung zum Schlusse wieder 
den vorerwahnten Gang c erreichen, also ein Fiinfeck umschliessen. 

In den Gangen n und o befindet sich je eine Lichtnische in Dreieckform; die im 
Gange o ist etwas grosser, auch ist in demselben eine Tastnische. Es sind mithin in diesem 
Erdbaue sammtliche bisher beobaehtete Arten der Nischen vertreten: Tast- und Lichtnischen, 
Nischen zum Einstellen von Gegenstanden und eine mit gekerbter Ruckwand. 

Was die vorerwahnten drei aufwarts fuhrenden Schachte anbelangt, so halte ich 
nach meinen seither gemachten Erfahrungen dafur, dass der erste, mit den Trittlochern, 
in eine oberhalb befindliche Kammer gefuhrt habe, wahrend die anderen zwei sogenannte 
Schopflocher, wie man sie in Mahren nennt, gewesen sein durften, das heisst Schachte, 
durch welche man die Erde zur Aussenwelt hinaufbeforderte. Von Interesse ist, dass der 
Gang d zur Strasse im Markte hinauffiihrt und dass dort der urspriingliche Eingang 
gewesen sein diirfte. 

Unter dem Hause Nr. 98, westwarts von Partie II, findet sich folgendes Theilstiick 
einer kunstlichen Hohle: Aus einem Keller fuhrt ein Gang, 0*5 m iiber der Sohle des 
Kellers liegend, 1*2 m hoch, 0*6 m breit und 5*7 m lang gegen Nord. In seinem Beginne 
ist linksseitig eine Tastnische, dann fuhrt der Hauptgang 3 m lang in einer kleinen Kriimmung 
nach Nordwest, wo er durch zahlreiche grosse Steine, die einem Pfeiler als Fundament 
dienen, abgeschlossen ist. Neben diesem Steinhaufen bleibt gerade noch so viel Raum, urn 
sich iiber 1 m tief in einen Gang hinunter zu lassen; aber auch hier ist der eine lange 
Curve beschreibende Gang unpassierbar. Ein ostlich abzweigender Gang wendet sich gegen 
Nord, weist dann eine Verschlussvorrichtung, sowie ein Luftloch in der Decke auf, zieht 
sich gerade fort, biegt dann nach West und endet bei dem schon erwahnten Steinhaufen. 
Wir diirften hier also zwei Rundgange neben einander vor uns haben. 

PARTIE II. Der jetzige Eingang a (Hohlenplane, VII, Fig. 2) fuhrt aus einem Keller 
des Hauses Nr. 94 vorerst eine kurze Strecke gegen Nordwest, biegt dann gegen Nord 
und fuhrt nach einer kurzen Strecke in einem Bogen in die Kammer A. In der letzten 
Halfte fallt der Gang in die Tiefe ab. Bei der Einmundung in die Kammer ist der Gang 
0*8 m breit und 0*8 m hoch und in der Sohle des Ganges befindet sich ein kreisrunder, 
0'5 m im Durchmesser fiihrender senkrechter Abstieg in die Kammer, H5 m tief. Rechts 
von der Gangeinmundung ist Iangs der Kammerwand ein kleiner Sitzsockel und ober 
demselben fuhrt eine Rohre aus der Kammerwand schief aufwarts. Der Besitzer, der mein 
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Fuhrer war, machte mich auf ein vermeintliches Miihlrad aufmerksam, das mitten in der 
Kammerdecke in seicht gerundeten Strichen gezeichnet war; es halt im Durchmesser 25 cm 
und erscheint wie ein vierspeichiges Sonnenrad. Aus der Mitte der nordlichen Kammerwand 
fuhrt ein kurzes Gangstuck, eine Stufe uber der Kammersohle, in die Kammer B; sie ist 
eine Querkammer, besitzt an der Decke ein Lufttoch, in der sudostlichen Kammerecke 
eine Nischenvertiefung und neben derselben eine Lichtnische. Eine solche befindet sich 
auch links vom Eingange in der Kammerwand. Dem Eingange schief gegeniiber fuhrt ein 
Gang in einem Bogen nach Nordost in aufsteigender Richtung weiter, desgleichen ein 
ebensolcher aus der nordostlichen Kammerecke, doch sind beide Gange nach kurzer Strecke 

verschiittet. 

Der Gang a, als Fortsetzung des Hauptganges, fuhrt steil abwarts, die Gangdecke 
aber verlauft horizontal und fallt dann, ebenso wie in Partie I, senkrecht in die Tiefe ab, 
urn unten einen niedrigen Durchschlupf offen zu lassen. Wieder fallt der Gang noch 1 m 
lang ab, die Gangdecke erhoht sich, wieder horizontal laufend, zu 1 m und nun wendet 
sich der Gang, eine Stufe abfallend, im rechten Winkel nach West, fallt abermals in die 
Tiefe ab und mundet in einen nach Nordwest gerichteten Quergang (b). Vor der Ein- 
mundung besitzt diese Gangstrecke rechtsseitig eine Tastnische, bei der Einrniindung einen 
Verschluss und demselben gegeniiber in der Wand eine Lichtnische. 

Wenden wir uns zuerst nach Nord; nach kurzer Strecke fuhrt ein verschutteter 
Gang nordostwarts und ihm fast gegeniiber ein Gangstuck in die eigenthumlich geformte 
Kammer C, deren Ruckwand einen Bogen bildet und deren Decke gewolbt ist In derselben 
befinden sich zwei Bohrlocher uber einander. Am Ende des Ganges beginnt wieder em 
grosser Rundgang, der aber nicht so regelmassig geformt ist, wie derjenige in Partie I. 
Zahlreiche Tastnischen finden sich in demselben, ebenso auch Passagehindernisse durch 
Vorrichtungen zum Einstellen von Querbalken. Nordostlich kommt ein verschtitteter Gang 
von oben herab; ihm gegeniiber ist eine Lichtnische, desgleichen immittelbar ober 
seiner Einmundung. Gegen Siidost ist der Eingang zu der Kammer E, die aber in lhrer 
urspriinglichen Form nicht mehr erhalten ist, da der Besitzer hier Erde abgegraben hat. 
Ich vermuthe hier eine ahnliche Kammer, wie in der Hohle zu Dobersberg. 

Gehen wir nun sudwarts, so sehen wir am Ende des Ganges an der Decke ein 
Luftloch und in der Wand die Tastnische. Der Gang biegt hier im rechten Winkel nach 
Siidwest und fuhrt ein kurzer Eingang in die siidwarts gelegene tonnenformige Kammer D. 
Im weiteren Verlaufe ist im Gange eine quadratische Verschlussvorrichtung; die Thure, die 
hier stand, konnte ausgehoben und in eine in der linken Wand befindliche quadratische 
Vertiefung eingestellt werden. (Vergleiche Klein -Baumgarten im Viertel unter dem Man- 
hartsberg und Zizenhausen in Baden.) Innerhalb des Verschlusses sind Bohrlocher zum 
Einftigen von Verschlussbalken und rechts und links im Gange je erne Lichtnische. 
Ausserhalb des Verschlusses steigt der Gang aufwarts, biegt im rechten Winkel urn, hat 
dort die charakteristische Tastnische und ist oben verschuttet. Hier also haben wir den 

urspriinglichen Eingang vor uns. 

PARTIE III. Durch den von dem Besitzer des Hauses Nr. 93 eroffneten Gang a 
(Hohlenplane VII Fig. 3), mit einem verschiitteten Seitengange (b), gelangt man abwarts 
in einen kammerartigen Raum (A). Ein ostlich abzweigender, aufwarts fiihrender Gang (c) 
ist verschuttet. Auch der bis zum Ende schief aufwarts fiihrende Gang (d) wurde erst 
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passierbar, nachdem die Anschiittung entfernt worden war. Bei der Biegung gegen 
Slid wird der Gang etwas geraumiger und nun gelangte ich in eine kleine Kammer (B), 
in derem siidlichen Theile ein runder Schacht gerade aufwarts fiihrt, doch oben mit 
Steinen verschlossen ist Die Kammer B durfte 5 m iiber der Sohle der Kammer A 
liegen. Die nordwestliche Fortsetzung des Ganges d, mit einer Tastnische, mundet in den 
Rundgang e mit mehreren Tastnischen. Am Beginne des Ganges f, sowie an der gegeniiber- 
liegenden Wand ist je eine sitzartige Einbuchtung. Der Gang f hat drei Abzweigungen; 
die sudliche, vor der eine Tastnische ist, fiihrt aufwarts und ist verschiittet Die nordwestliche 
beginnt in einer Hone von 0'57 in iiber der Sohle des Ganges f, hat gleich zu Anfang 
drei Tastnischen und weist in einer Krummung aufwarts, wonach er ebenfalls verschiittet 
ist Die nordostliche Abzweigung fiihrt steil aufwarts und ist am Ende mit einer grossen 
Steinplatte verlegt. An jeder Gangwand ist je eine schon gearbeitete Nische. Bei g leitete 
ein Gang zum Brunnen; er wurde jedoch vom Eigentiimer geschlossen. 

PARTI E IV. Aus einem Keller des Hauses Nr. 91 gelangt man in die Kammer A 
(Hohienplane, VII, Fig. 4 a), aus deren nordwestlicher Ecke das Gangstiick a in die Quer- 
kammer B fiihrt. Am Beginne dieses Ganges ist ein Verschluss sichtbar. Aus der Kammer B 
fiihrt ein Gang in einer Krummung und in aufsteigender Richtung nordostwarts in die Quer- 
kammer C mit Nischen in den Schmalseiten und aus derselben gelangt der Gang, wie man 
mir mittheilte, zu einem Brunnen, ist aber zur Zeit verschiittet 

In der Kammer B befinden sich in der Kammerdecke am sudostlichen Theile der- 
selben zwei kleine Vertiefungen nebeneinander. Das Westende dieser Kammer ist eigen- 
thiimlich gestaltet. In der iinken Ecke ist iiber der Sohle ein 0*3 m hoher und 0*5 m breiter 
Sitzsockel angebracht; die linke Ecke tritt iiber der Stufe nischenartig zuriick und aus 
diesem Hintergrunde erhebt sich ein 0*45 m im Durchmesser haltender Schacht 3 /// 
senkrecht empor. Eine Erscheinung, die ich sonst nirgends beobachtet habe, findet sich 
nun hier (siehe Querschnitt, Hohienplane, VII, Fig. 4 b). Der senkrechte Schacht steigt 
empor in ein schmales Langskammerlein, eben gross genug, um in demselben mit aus- 
gestreckten Fiissen sitzen zu konnen und vor der Einmiindung in dasselbe sind im 
kreisrunden Schachte vier Langsvertiefungen, und zwar je zwei einander gegeniiberstehend, 
zum Einsetzen der Ellenbogen angebracht. Befinden sich also in anderen senkrechten 
Schlupfgangen in dem unteren Theile Trittlocher, so hier im oberen Theile Langsrillen 
zum Einsetzen der Ellenbogen. Rechts und links fanden sich in dem Kaminerlein je eine 
Lichtnische gegeniiber und zwar in geringer Entfernung ober der Sohle; demselben gegen- 
iiber ist in dem oberen Theile der Wand ebenfalls eine Lichtnische und in der Decke sind 
zwei Luftrohren hinter einander. 

PART IE V. Durch den vom Hause Nr. 116 aus zuganglichen Gang a (Hohien- 
plane, VII, Ftg. 5), der in siidwestlicher Richtung bis zur Abzweigung (b) 0'9 m breit 
und 1 m hoch sich hinzieht und in seiner Verlangerung bis zum verschiitteten Ende 
wieder aufwarts fiihrt, gelangt man in das Hohlensystem, Am Beginne ist in der Wand 
eine schone, gerundete Nische. Der Gang b leitet in einer scharfen Krummung ziemlich 
steil abwafts in die Kammer A. Gleich iiber dem, eine Stufe abwarts fiihrenden Ein- 
gange sind in der gerundeten Decke zwei nach entgegengesetzten Richtungen schief auf- 
warts steigende Rohren, jedenfalls zur Aufnahme von Verschlussbalken bestimmt, angebracht 
Ober der Wolbung des Einganges ist eine Lichtnische. Von Interesse sind die grossen 
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Nischen, die, in gleicher Fluent mit der Sohle der Kammer, in regelmassigen Abstanden, 
am Beginne, in der Mitte und am Ende der Kammer, in den Wanden einander gegenuber 
sich befinden. Die jeweils gegenuberliegenden Nischen gleichen einander fast vollig. Auch 
die Stirnseite ist in ihrer Mitte mit einer ahnlichen Nische versehen. In dieser und in der 
ersten linksseitigen Nische befindet sich noch eine Lichtnische. Auffallend ist die Farbung 
der ganzen Frontwand. Der Lehm ist durchgehends rothbraun gefarbt und gehartet, so 
dass man auf die Einwirkung eines Feuers schliessen konnte. Doch, da ich keine Aschen- 
reste entdecken konnte, halte ich dafur, dass eingesickertes Wasser dies verursachte. 

Der Gang c verlauft, abwarts fiihrend, in sudlicher Richtung. Nach einer kurzen 
Strecke fuhrt der Quergang d nach Ost in die Kammer B. Im Gange befinden sich zwei 
gegenuber liegende Nischen und unmittelbar vor dem verengten Eingange in die im 
rechten Winkel umbiegende Gangfortsetzung ist eine Absperrungsvorrichtung in der Art, 
dass an beiden Wanden iiber einander in regelmassigen Abstanden je drei Rohren zum 
Einschieben dreier Balken angebracht sind. Der Gang d fiihrt ziemlich steil aufwarts. Er 
ist hier 1 m hoch und 1*2 m breit und besitzt eine merkwiirdige Verschlussvorrichtung. 
Eine 0*15 m breite Rinne ist in die Westwand in der Hone des Ganges 1*3 m tief ein- 
geteuft und verlauft von der Decke des Ganges nach rtickwarts in einem Bogen, mithin 
der Form nach ganz einem Rollsteine sich anpassend. In der Ostwand ist eine gera'umige 
Nische angebracht Dieser jetzt verschuttete Gang soil zu einem Brunnen gefiihrt haben. 

Der vor dem Quergange d mit einem Luftloche versehene Gang c fiihrt abwarts in 
den ein FiAnfeck bildenden Abschluss. Der Gangthei! e wendet sich nach Siidost und biegt 
sehr scharf in f nach Siidwest, wo in der nordlichen Wand eine Rohre schief aufwarts 
geht. Im Theile g erniedrigt sich der Gang bis zu 1*3 m, wendet sich dann im Gange h 
nordwarts, hat hier ein Luftloch in der Decke und fuhrt im Gange i wieder in den 
Gang c zuriick, wo wieder eine Absperrungsvorrichtung mittelst eines Querbalkens 
angebracht ist. In diesen Gangtheilen sind Tastnischen nicht nur in der oberen Halfte 
der Gangwande, sondern in gleicher Richtung unten, beilaufig 0*15 m iiber dem Boden 
angebracht, so dass sich sowohl gebiickt Gehende, als auch Kriechende orientieren konnten. 
An der Ostwand, im sudlichen Theile des Ganges c, sind die Jahreszahlen 1704, 1741 
und 1770 zu lesen, ferner eine nicht ganz deutliche Zahl aus dem XV. Jahrhundert, ver- 
muthlich zwischen 1420 und 1429, mit den charakteristischen Zahlzeichen jener Zeit. 

PART IE VI. Aus einem Kellerraume im Hause Nr. 78, der 8 m lang von Sudwest 
nach Nordost sich hinzieht, zweigt in der Mitte ein ebensolcher Raum (A, Hohlen- 
plane, VII, Fig 6) nach Siidost ab. Vermuthlich waren diese jetzigen Kellerraume urspriing- 
lich Theile des Hohlensystemes, denn am Ende des Raumes A fiihrt ein ganz kurzes Gang- 
stuck (a) in den eigentlichen alten Hohlenbau hinein ; im Innern erweitert sich der Gang, 
indem die Wand linksseitig zuriicktritt und eine kleine Curve bildet Der Gang biegt, 
wieder verengt und aufsteigend, nach Ost, zeigt hier eine Stufe nach abwarts, biegt dann 
nach Nordost und miindet in einen Kammerraum, der direct nach Nord gerichtet ist; rechts 
von der Gangeinmiindung ist ein kleiner Sitzsockel, vielleicht eine Art Wachtersitz. Nun 
kommt man in den 1*6 m hohen Gangraum B, in welchem man wieder aufrecht stehen 
kann. Aus dem oberen Theile der Ostwand fiihrt eine Art Schacht bei 4 m lang sehr 
steil aufwarts, ist jedoch oben verschiittet Ich habe denselben am Plane nicht markiert In 
der Nordwand sind abwechselnd hoher- und tieferstehend vier Lichtnischen in regel- 
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massigen Abstanden angebracht, in der Siidwand eine. Beilaufig 60 cm uber der Sohle 
fiihrt der Gang b aus der Siidwand des Raumes B in gleicher Hohe mit der Kammer 
- 5 m breit in einem Bogen nach Ost; in dieser Gangstrecke befinden sich rechtsseitig 
vier, linksseitig zwei Tastnischen, der Gang wird hoher und weiter und schliesst gerundet 
ab. Aus diesem 70 cm im Durchrnesser fassenden Gangende fuhrt ein mit Trittlochern 
versehener Schlupfschacht, 1*54 m senkrecht in die Tiefe; sein Durchrnesser ist 40 cm. 
Ausserst muhsam muss man sich im Gange umwenden, um in die Tiefe steigen zu konnen. 
Hat man festen Boden unter sich, so muss man niederknieen und im Krebsgange eine 
0'5 m breite und - 6 m hohe Gangstrecke durchkriechen, um in den Raum C zu ge- 
langen, in weichem man wieder aufrecht stehen kann. Der Riickweg in die Kammer B 
ist ebenso schwierig, wie das Vordringen in die Kammer C, denn, da die Sohle der 
Kammer B tiefer liegt, als die des Ganges b, muss man sich auch nach dem Aufstiege 
in denselben muhsam umwenden, um mit den Fiissen voraus in die Kammer B zuriick- 
steigen zu konnen. Die schmale und lange Kammer C ist 1*6 m hoch und direct nach 
Nordost gerichtet. In dieser Gangstrecke sind zwei Tastnischen angebracht und knapp ober 
der Gangeinmiindung befindet sich eine Lichtnische; in der Siidostwand befindet sich am 
Beginne zuerst eine kleine quadratische, dann zwei Lichtnischen (ibereinander; beilaufig in 
der Mitte der Wand ist eine grosse, 0'7 m breite Nische und links vom sudwarts fiihrenden 
Ausgange wieder eine Lichtnische angebracht Das Luftloch ist hier nicht gebohrt, sondern 
aus dem Loss herausgestochen. Aus der Nordwand fuhrt ein Gangstuck, 0*9 in iiber der 
Sohle und 0*5 m breit, in einem Bogen nach Nordwest und ist am Ende verschuttet; 
ebenso scheint die Westwand durch Verschiittung abgeschlossen zu sein. 

Die letzte Partie dieses Hohlensystemes ist ebenfalls aussergewohnlich angelegt, doch 
erinnert sie stark an die Gangpartien von Stronsdorf. Form und Richtung der Gange sind 
aus dem Plane ersichtlich. Durch ein 1 m langes Gangstuck (b) gelangt man sudostlich in 
eine unregelmassig geformte, ovale, 1*3 m breite Gangerweiterung mit einem Luftloche in 
der Decke, aus deren sudwestlichem Theile ein senkrechter Schacht im Durchrnesser von 
p 5 /re, 1*6 m aufwarts fuhrt, der aber oben verschuttet ist. Die verengte Gangstrecke hat 
eine ostliche Richtung, bildet dann linksseitig einen zurucktretenden Falz und fiihrt wieder 
verengt in einer Schweifung in eine 1*6 m hohe, ovale Erweiterung des Ganges. Beim 
Falze ist auch eine Balken-Verschlussvorrichtung angebracht, desgleichen bei der zweiten 
Gangerweiterung. In dieser ist in der rechtsseitigen Wand eine kleine quadratische Nische 
und ihr in der Wand gegeniiber eine Lichtnische angebracht; eine solche ist auch neben 
der quadratischen Nische in der Siidwand und dieser gegeniiber in der Nordwand eine 
Wachter-Sitznische. Unmittelbar vor der verengten Gangfortsetzung zeigt die Siidwand 
abermals einen Falz mit einem Balkenverschluss und nun fiihrt der Gang sehr verengt, 
aber so hoch, dass man aufrecht gehen kann, im Winkel nach Nord, hat bei der Biegung 
wieder einen Balkenverschluss, steigt steil aufwarts, besitzt rechtsseitig vier Tastnischen 
und oben einen quadratischen Verschluss. Hier wiederholt sich die Erscheinung, dass die 
Verschlussthiir in dem nun nur 1 m hohen Gange linksseitig in einer quadratischen Gang- 
vertiefung eingestellt werden konnte. Ausserhalb des Verschlusses fiihrt der Gang noch eine 
Strecke aufwarts und ist oben verschuttet. Wir haben hier den urspriinglichen Eingang vor uns. 

PARTIE VII ist nur der Rest eines Erdbaues. Aus einem Kellerraume des Hauses 
Nr. 80 fiihrt der Gang a (Hohlenplane, VII, Fig. 7 b) nordostlich, biegt dann nach Nord ab 
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und miindet bei b wieder in einen langen Kellergang, aus dem in einiger Entfernung zwei 
verschuttete Gange nach Nord weisen. An der Biegungsstelle sind zwei Tastnischen. Bei c 
verengt sich der Gang; 1st man hindurch, so hat man uber sich die Mundung eines senk- 
recht aufwarts fiihrenden Schachtes von 0*5 m Durchmesser und V5 m Hohe. Der Gang d 
erweitert sich wieder und rechtsseitig, gleich am Beginne, ist eine grosse, nischenartige 
Vertiefung (e) in der Hohe des Ganges. Dann gelangt man zu dem nach Sud fiihrenden 
Seitengange f, am Beginne mit einer Tastnische, am Ende mit einem senkrecht aufwarts 
fiihrenden, aber verschiitteten Schachte versehen. Am Fusse des Schachtes sind Trittlocher 
angebracht. Linksseitig im Gange d befindet sich zuerst eine Tastnische, dann eine 0*4 m 
breite und - 5 m hohe Nische, deren Decke in jene des Ganges verlauft; dann wieder 
eine Tastnische und schliesslich, 0*3 m uber der Sohle des Ganges, eine 0*3 /// tiefe, 
0*55 m breite und hohe Nische. Der noch 2 m lange Gangtheil schliesst, 0*7 m hoch, 
gerundet ab. 

Von ungleich grosserem Interesse ist der zweite Theil dieser kunstlichen Hohle. Fast 
unmittelbar iiber dem Gange a (Hohlenplane, VII, Fig. 7 b), und zwar so, dass die Siidost- 
wand des Ganges g (Hohlenplane, VII, Fig. 7a) die Nordostwand des Ganges a (in Fig. 7 b) 
tangiert, zieht sich der obere Gang parallel mit dem unteren horizontal 
nach Nordost hin. Die jetzige Zugangsstelle zur oberen Etage, die 1*6 m 
ft \\\\\ iiber der Kellersohle ein unregelmassiges, 0'5 m breites und hohes Oval 

i 14 '///)) bildet, war urspriinglieh nicht vorhanden, sondern wurde erst, ebenso 

C. y/J wie das Ende des Ganges h, durch das Kellergraben eroffnet. Die senk- 

/ rechten Wande an beiden Gangenden sprechen dafiir, dass die ganze 

Anlage einst ein fur sich abgeschlossenes Ganzes bildete, in welches 
man nur durch den senkrechten Schacht eindringen konnte. Denn die 
Gange g und h fuhren uber eine Stufe in die kreisformige Kammer I, 
in deren Mitte der aus der unteren Etage emporfiihrende senkrechte Schacht einmiindet. 
Der Eingang in diese runde Kammer ist 0'67 m breit. Zu beiden Seiten des Einganges 
ist je eine geschwarzte Lichtnische. An der Biegung zur Decke befinden sich in unregel- 
massiger Anordnung fiinf Vertiefungen. Der Gang h, an der Ostseite mit einer Tast- 
nische versehen, verlauft abwarts und endet in einem kammerartigen Raume, dessen senk- 
rechte Nordwand, wie schon erwahnt, an der Sohle der Kammer eine unregelmassige, in 
den Kellerraum miindende Offnung freilasst. An der Ostseite ist daselbst eine Bank ange- 
bracht, ebenso an der Sudostseite des 0'9 m breiten und 1*5 m hohen Ganges g. Die 
ganze obere Etage ist sehr sorgfaltig gearbeitet und die Wande sind ganz giatt An der 
Nordwestwand dieses Ganges fand ich eine tief eingegrabene und sorgfaltig ausgefi'ihrte 
Figur, bestehend aus eigenthumlichen Verschnorkelungen, deren erste zwei vielleicht C und 
A.bedeuten und woran sich fiinf immer grosser werdende Bogenlinien anschliessen, deren 
letzte unten in einer Schnecke endet (siehe Fig. 55). Unterhalb derselben stehen zwar die 
lateinisclien Buchstaben C und S, doch sind sie entschieden von einer anderen Hand, denn 
die Gravierung ist viel eckiger, roher und auch viel seichter, als die der Figur, welche im 
Originale bis zu 15 cm hoch sein diirfte. 

PARTI E VIII ist ein ausserst compliciertes System. Von der Sohle des Kellers im 
Hause Nr. 90 fuhrt ein zur Zeit rneines Besuches erst geoffnetes und nur liegend zu 
passierendes Gangstuck direct nach Ost in den Hauptgang a (Hohlenplane, VII, Fig. 8). 
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Vor der Einmundung in den Gang a ist rechts eine Tastnische und ein Balkenverschluss, 
gegenuber eine Lichtnische angebracht. Der Hauptgang a wendet sich nach Slid und biegt 
zweimal, nach Siidwest und West, um, besitzt alternierend in den Wanden Tastnischen 
und ist am Beginne abwarts geneigt; wurden die Gangpartien hoher sein, so konnte man 
hier einen Rundgang vermuthen, dieselben sind jedoch hoch mit Erde gefiillt. Auch die 
nordwarts fiihrende Gangstrecke ist sehr angeschlammt. Gleich am Anfange dieser Strecke 
findet sich wieder ein Balkenverschluss, dann folgt rechtsseitig in der Gangwand eine 
grossere und ihr gegeniiber eine kleinere Lichtnische, rechts wieder eine Tastnische; nach 
2 in Lange theilt sich der Gang rechts und links; der Gangeinmundung gegeniiber ist 
wieder eine Lichtnische angebracht. Gegen West fiihrt ein Gang in die ovale Kammer A, 
die theilweise eingesturzt ist; vor der Einmundung in die Kammer ist ein Verschiuss. 
Gegen Ost biegt der Gang in einer Kriimmung um, fiihrt aufwarts und ist oben ver- 
schiittet; auch von Si'id miindet ein aus der Tiefe kotnmender Gang ein, der durch 
Schlamm und Erde unpassierbar ist Die Verlangerung nach Nord war gleichfalls so hoch 
mit Schlamm gefiillt, dass ich mich erst durchwinden konnte, nachdem ich mittelst einer 
Haue die Anschiittung theilweise entfernt hatte. 

Nach kurzer Strecke tritt die Ostwand zuruck und bildet so eine Ausweichstelle. 
Vor derselben ist ein Balkenverschluss und eine Tastnische angebracht; der Gang a wendet 
sich nach Nord und hier konnte ich endlich aufrecht stehen. Der eigenthumlich geformte 
Kammerraum B, mit einer Lichtnische, steht durch einen Gang mit der ovalen Kammer C 
in Verbindung. Die Richtung ist von West nach Ost und stehen die Schlusswande beider 
Kammern, die schon erhalten sind, 5'6 m von einander ab. Aus der Kammer B fiihrt ein 
Gangstiick wieder nach Nord zu einem Quergange, der steil von West abfallt; steigt man 
hinan, so kommt man in eine 1*2 m im Quadrat haltende Kammer mit einem Luftloche 
in der Decke und einem Verschlusse an der Westseite. Da der Gang hier wieder sehr 
steil aufwarts fiihrt, vermuthe ich hier den urspriinglichen Eingang. Aus der Nordwand 
diirfte ein verschiitteter Gang in ein kieines Kammerlein gefuhrt haben. Am ostlichen Ende 
biegt nun der Quergang nach kurzer Strecke im scharfen Winkel nach Nordwest zuruck, 
wendet sich dann abermals, eine Rundung bildend und mit einem Luftloche in der Decke, 
nach Ost und theilt sich in zwei Arme, die nach Nordost und Siidost abzweigen. Der 
erste fiihrt in die grosse ovale Kammer E, wo in spaterer Zeit viel Erde entnommen worden 
ist und die Kammer ursprunglich nur so gross wie die ubrigen gewesen zu sein scheint. 
Man sieht deutlich, wie die Wande abgegraben wurden. Der zweite fiihrt zu einem Rund- 
gange, der in seinem ruckwartigen Theile schwer zu passieren ist. Auch hier zeigen sich 
schon in der Zugangsstrecke und dann im weiteren Verlaufe einstige Passagehindernisse, 
durch in die in den Wanden gegenuberstehenden Rillen und Locher einzuschiebenden 
Querbalken. In den Gangwanden fanden sich die Jahreszahlen 1663 und 1704 und dann 
neben einander drei kleine Kreise, der mittlere leer, die beiden ausseren ein sechsspeichiges 
Rad bildend und rechts davon ein aufrecht stehendes Schweinchen. Ich halte dies fur eine 
Spielerei. 

Sehr interessant gestaltet sich die Schlusspartie dieses Hohlenbaues. Wieder fiihrt ein 
Gangstiick, in welchem ein besonderes Passagehindernis ist, indem die Gangsohle beilaufig 
60 cm lang vertieft ist und so eine Art Fallgrube bildet, nach Nord und miindet in die 
ovale Querkammer F und hat in der Westwand eine Lichtnische sowie ein Luftloch in 
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der Decke, wahrend der Grundriss einem Halbmonde gleicht Aus der nordwestlichen 
Abrundung fuhrt eine Gangverbindung in die Kammer G. 

Sie bildet ein langgestrecktes Oval mit einem Luftloche im siidwestlichen Theile 
der Decke und einer Sitzbank rechtsseitig der Gangeinmiindung, Aus dem ostlichen Theile 
fiihrt ein kurzer senkrechter Aufstieg in die Kammer H. Hier ist in der nordwestlichen 
Ecke der ovalen Kammer ein Sitzsockel und in der nord ostlichen Kammerdecke ein Luft- 
loch. Aber auch hier fuhrt ostwarts nochmals ein senkrechter Aufstieg in die Hohe, bildet 
hier eine kuppelartige Erweiterung, vvie zu Hohenruppersdorf, und ist oben mit Brettern 
geschlossen. Sie sollen, wie man mir mittheilte, den Fussboden in einem Zimmer des 
Hauses bilden. Die letzteren Theile dieses Hohlenbaues sind ziemlich gut erhalten und 
gestatten das Aufrechtgehen. 

PARTI E IX. Der Gang a (Hohlenplane, VII, Fig. 9), vom Hause Nr. 87 aus zugang- 
■ lich, verlauft in einer Krummung von Ost nach Nord, Die Wande sind roh bearbeitet und 
nicht geglattet 1*5 m von seinem ostlichen Ende entfernt, fiihrt, circa 1 m uber der Sohle, 
die Abzweigung b in steiler Richtung aufwarts, ist aber durchgehends angeschuttet Der Ein- 
miindung gegenuber ist eine Tast- oder Lichtnische angebracht Nach weiteren 3 m fiihrt 
abermals eine verschuttete Gangabzweigung (c) in der Weise der ersteren schief aufwarts. 
Vor und hinter der Einmundung dieses Ganges sind in den Wanden je zwei Rohren 
uber einander angebracht zur Einfugung zweier Balken und ausserdem sind an der Gang- 
decke, welche hier horizontal abgeptattet ist, mit den Seitenrohren correspondierend, zwei 
Rohren aufwarts gerichtet zur Einfugung senkrechter Balken. Noch vollendeter ist der Ver- 
schluss vor dem Eingange in die Kammer C Hier finden wir die Wande zur Aufnahme 
dreier vierkantiger Querbalken und die Decke fur die zweier Langsbalken nebeneinander 
bereitet, also einen regelrechten Gitterverschluss. Vor demselben ist rechts in der Wand eine 
Nische und gegenuber eine Tastnische. Zwei Nischen sind auch in der rechten Wand des 
Ganges angebracht Der letzten Nische gegenuber liegt der zur Zeit unregelmassig geformte 
kurze Eingang in die Kammer A. 

Von hier gelangt man fortkriechend in die grosse, aber verfallene Kammer B. Zwei 
Lichtnischen, eine stark geschwarzt, sind an der Siid- und Ostwand bemerkbar. Am Ende 
der Westwand fiihrt in der Decke eine Rohre schief aufwarts. Vom nordlichen Ende der 
Kammer weist ein Gang, zur Zeit verschiittet, weiter. 

Der Gang d erhebt sich zu 1*4 m Hohe und zeigt nach 1 m Lange eine Abschluss- 
stelle. Gleich beim Beginne desselben ist in einiger Entfernung uber der Sohle an der 
Sudwand eine kleine, spitzbogenformige Nische angebracht Nach dem Verschlusse erhebt 
sich der Gang aufwarts in gerader Richtung, mit drei Tastnischen an der Ost-, und einer 
grosseren Nische an der Westwand. Nach diesen folgt eine einfache Verschlussvorrichtung, 
dann theilt sich der Gang nach Nordost und Sudost. Merkwiirdiger Weise ist auch die 
erstere Fortsetzung durch zwei Quer- und zwei Langsbalken, also ebenfalls in Gitterform, 
abschliessbar. Dieser Gangtheil biegt dann, aufwarts fuhrend, nach Siid urn, verengt sich 
aber durch Anschiittung so sehr, dass ich nur ausserst muhsam mich weiter durchwinden 
konnte. Hier sah ich abermals eine Vorrichtung zur Aufnahme eines Querbalkens. Der 
sudlich abzweigende Gangtheil, dem gegenuber an der Wand eine Tastnische sich befindet, 
war gleich am Beginne verschiittet Ich entfernte mit meinen Hiinden so viel als rtdthig 
von der lockeren Anschiittung, urn mich durchzwangen zu konnen und gelangte dann in 
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eine ostliche Abzweigung des Ganges. Doch auch da verwehrte Geroll und Nasse das 
Vordringen. Ich kehrte um und kam wieder in den Gang a hinab. Wir haben also hier, 
analog den friiheren Hohlen, einen Rundgang mit Vorrichtungen zum Einlegen von Quer- 
balken vor uns. 

Etwas hoher als die Sohle des Ganges a fiihrt der Gang e in die Kammer C. Er 
ist nur kriechend zu passieren, trotzdem aber durch einen Querbalken abschiiessbar gewesen, 
wie die in den Wanden eingegrabenen Locher zeigen. Die Sohle der Kammer lag 0*5 m 
tiefer, als die des Ganges. In der Decke fand ich ein Luftloch, iiber dem Eingange in die 
Kammer D zwei Rdhren, vermuthlich zur kreuzweisen Abschliessung des Ganges dienend, 
und neben dem Eingange eine gebraunte Lichtnische. 

Der in die Kammer D fuhrende Gangtheil f war wie e breit und hoch und etwas 
abwarts geneigt Die Gange und Kammern sind sehr sorgfaltig ausgearbeitet Auch der 
Gang f war durch einen Querbalken versperrbar; die Sohle desselben liegt ebenfalls hoher 
als die der Kammer C, jene der Kammer D lag 0*6 m tiefer als die des Ganges f. Sie ist 
1*5 m hoch, breit und lang, hat in der Wand eine gebraunte Lichtnische und in der Decke 
ein Luftloch. 

Der Gang g liegt 0*3 m holier als die Kammer D und ist nur 0*4 m hoch und 
0-45 m breit Mit den Fiissen voraus gelangte ich durch den sanft sich abwarts neigenden 
Gang in die Kammer E, die abermals viel tiefer lag. Sie erwies sich 1*4 m breit, 1*5 m 
lang und hoch, hatte an der Sudwestwand eine Nische mit punktiertem Hintergrunde und 
an der Siidostwand eine Lichtnische. Aus der ostlichen Ecke dieser Kammer fiihrt, eben 
mit der Sohle der Kammer, der Gang h, nur 0'42 m hoch und breit, abwarts geneigt in 
die Kammer F. Ein- und Ausgang dieses Gangtheiles sind durch je zwei in die Kammer- 
decken senkrecht einzufiihrende Balken verschliessbar und zwar stehen die entsprechenden 
Rdhren in der Kammer E hinter-, in der Kammer F nebeneinander. Wieder mit den Fiissen 
voraus, schob ich mich in die Kammer F hinein, Diese 1*35 m hone und 1 m im Quadrat 
haltende Kammer ist sehr schon gearbeitet. Die Sohle liegt circa 0-3 m tiefer als der 
Gang h. In gleicher Hohe iiber der Sohle sind in der Nordwand zwei gleich grosse, 0*4 m 
breite und tiefe, 0*6 m hohe Nischen und eine etwas breitere, aber von gleicher Hohe, 
in der Ostwand angebracht; ausserdem hat letztere in ihrem Hintergrunde noch eine 
kleinere, vermuthlich eine Lichtnische. Der nun folgende Gang i, am Beginne 0*5 m breit 
und hoch, erweitert sich erst zu 0*6 m, dann, scharf umbiegend und abwarts geneigt, ver- 
engt er sich aber bedeutend. Mit Miihe gelangte ich in die Kammer G. Ein schmaler, lang- 
gestreckter, zu einem scharf kantigen Spitzbogengewolbe sich verjiingender Raum lag vor 
mir. Es klingt fast zu prosaisch, diesen Raum eine « Kammer* zu nennen. Die Bezeichnung 
«gothische Kapelle» kommt dem Eindrucke, den diese Kammer macht, naher (siehe Tafel XI); 
sie ist 1*7 m hoch, 2 m lang und 1*08 m breit. In den Wanden befinden sich, in gleichen 
Abstanden iiber der Sohle eingefiigt, langgestreckte, an der Decke gerundete Nischen. Die 
Ostwand besitzt drei, die Westwand zwei solche Nischen, die Stelle der dritten nimmt 
der in der nordwestlichen Ecke miindende Eingang ein. Auch die Stirn- und Ruckseite 
sind mit je einer Nische versehen. Die Hohe der Nischen wechselt zwischen 0*8 m und 
1 m und es entspricht die grosste Hohe der grossten Breite. Die Tiefe aber ist fast durch- 
gehends gleich und betragt 0*2 m bis 0*26 m, mithin zum Einstellen kleiner Urnen oder 
Bildwerke (?) geeignet Die Ruckwand der Nischen ist senkrecht. Die Dimensionen der- 
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selben sind folgende: Die erste ist 0'5 m breit unci 0'8 m hoch, die zweite 0-45;/; breit, 
0'8 m hoch, die dritte 0*67 m breit und 1 m hoch, die vierte, streng im Centrum der 
Stirnseite, 0*5 m breit, 0"84 m hoch, die fiinfte, sechste und siebente - 5 m breit und 
0'8/fl hoch. Die Ausarbeitung ist ausserst sorgfaltig. Aus diesem Umstande sowohl, noch 
mehr aber aus der Art des sehr beschwerlichen Zuganges und den zahlreichen Abschlies- 
sungsvorrichtungen, deren ich doch im ganzen Baue nicht weniger als 13 zahle, glaube 
ich annehmen zu diirfen, dass dieser Raum einem ganz besonderen Zwecke diente. 

PART IE X. Durch einen erweiterten Gang (a, Hohlenplane, VII, Fig. 10) im Hause 
Nr. 74, der vielleicht ursprunglich nicht zum Baue gehorte, betritt man, durch den Keller 
abwarts gehend, den dreitheiligen Raum A. Nach Sudwest, Nordwest, und Nordost gehen die 
Theile in Kleeblattform auseinander und stehen deren Enden vom Mittelpunkte so ziemlich 
gleich weit von einander ab. Nach neuerlicher Untersuchung (1901) habe ich mich iiber- 
zeugt, dass wir hier die ursprtingliche Form nicht mehr vor uns haben. Es kehrt zwar 
die dreitheilige, kleeblattformige Kammerform, jedoch bedeutend kleiner, in Oberosterreich 
wieder, doch bin ich der Ansicht, dass hier der Raum vergrossert und vertieft ist, wofur 
besonders der im sudwestlichen Raume von oben herabfuhrende senkrechte Abstieg spricht, 
der hier sozusagen in der Luft hangt und der Trittlocher entbehrt, die fast iiberall sich firtden, 
Gegenwiirtig ist die Kammer A im Mittelpunkte, wo auch ein Luftloch emporfiihrt, 2 m, 
in den Seitennischen 1"7 m hoch. Aus der Nische b fiihrt 1*2 m uber der Sohle ein Gang 
westwarts steil empor; er ist 72 cm breit, aber schon nach - 75 m Lange theilt er sich 
und fCihrt bogenformig nach Sud und Nord wieder steil aufwarts, so steil und dabei so 
niedrig und enge, dass das Aufwartsklettern sehr muhsam ist Der nach Slid aufsteigende 
Theil fiihrt in die Kammer B, die 0'8 m breit und 1 m hoch ist. An der West- und Ost- 
wand besitzt sie je eine Lichtnische und in letzterer noch eine 30 cm tiefe, 50 cm breite 
und 40 cm hohe Nische. Aus der sudwestlichen Ecke fiihrt ein Gang, 50 cm hoch und 
breit, gegen West und ist dort verschuttet. 

Der nach Nord abbiegende Gangtheil miindet in die 90 cm hohe und 70 cm breite 
Kammer C. Uber der Gangeinmiindung ist eine Licht- und gegeniiber, in der ganzen Hohe 
der Kammer, eine 50 cm breite und 42 cm tiefe Nische angebracht Das siidostliche Ende 
dieser kleinen Kammer liegt eine Stufe hoher und bildet einen genau 80 cm hohen, breiten 
und tiefen Raum, aus dessen Centrum der senkrechte Schacht, nach unten sich verengend, 
in die Tiefe fiihrt und, wie ich mich nachtraglich uberzeugte, in einen Quergang miindet, 
welcher mit dem aus der Nische b emporfuhrenden Gauge in Verbindung stent Da die 
Decke dieses Raumes horizontal verlauft, auch eine besondere Merkwiirdigkeit, so bildet 
derselbe genau die Form eines Wiirfels. Zu bemerken sind hier in der glatten Riickwand 
die mittelst eines spitzen Instrumentes eingehauenen Vertiefungen; es stehen deren sechs 
in einer Kreisform zu einander und in deren Mitte befinden sich noch zwei Vertiefungen 
ubereinander. 

Aus der Kammer C fiihrt der Gang f, nur 38 cm breit und 45 cm hoch, in die bei 
1 m tiefer liegende Kammer D, welche am Westende verfallen ist. An der Sitdwand ist 
neben dem Eingange eine schone Nische, Merkwiirdiger Weise tangiert diese Kammer die 
Kammerausbuchtung c, indem durch Zufali mcin Licht durch eine Spalte im Innern der 
Wand beobachtet wurde. Wohl auch ein Beweis, dass die untere Partie nicht mehr von 
urspriinglicher Beschaffenheit ist. 
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PART IE XI. Der Eingang in diesen ebenfalls sehr interessanten Erdstall ist vom 
Hause Nr. 80 aus zuganglich. 

Durch eine grobkornige Sandschichte fiihrt der verfaliene Gang a ( H oh len plane, VII, 
Fig. II) siidwestiich bei Am bis zu seinem verschutteten Ende. Der gefahrlich zu passie- 
rende Gangtheil b zweigt in siidlicher Richtung ab, nimmt spater regelmassigere Formen 
an und verlauft dann gerade nach Siidost In den Gangbiegungen befinden sich die Tast- 
nisehen. Am Ende dieses Gangtheiles befindet sich eine eigenthiimlich geformte Nische. 
Der 1*5 m breite Gang c verlauft nach Siidwest und endet mit einer 1 m tiefen Nische. 
In d verengt sich der Gang, in e wird er wieder wie in c. Der 1*5 m breite Theil e verengt 
sich zu einem aufstcigenden Durchgange in den Gang b, der am Ende, wie der Gang d, 
ansteigt. An der inncren Wand dieses Kreisganges befinden sich einige Tastnischen. Eine 
solche befindet sich auch dem Gange b gegeniiber und rechts und links am Beginne des 
Ganges f, der sanft aufwarts fiihrt und am Ende einen sehr engen, nur 0*3 m langen 
Durchlass often lasst, vor dem sich eine Verschlussvorrichtung befindet. Die Fortsetzung 
des Ganges f fiihrt aufwarts in die grosse, jedoch eingesturzte Kammer A. Der Gang g 
mit einer Tastnische an der Riickwand fiihrt 2 m lang nach Siidost, biegt dann, mit zwei 
Tastnischen versehen, im rechten Winkel nach Nordost ab. Nach kurzer Strecke ist er ver- 
schuttet. Aus dem Kellerrauine fiihrt noch der verfaliene Gang h gegen West 

Ausser den angefuhrten Hohlensystemen birgt aber Roschitz, wie erwahnt, noch 
so manche Reste von anderen Hohlen, die entweder Theile von dem einen oder anderen 
der beschriebenen Erstalle, jetzt durch Mauern von denselben getrennt, sind, oder deren 
urspriingliche Form nicht mehr erhalten ist, da Gange und Kammern erweitert und zu 
Kellerzwecken verwendet wurden. So sah ich zum Beispiel im Hause Nr. 122. zwei sich 
kreuzende Gange, von denen der eine zu beiden Seiten mit Nischen versehen ist; ost- 
warts der Kreuzung erhebt sich eine 5 m hohe Kuppelform, ahnlich wie zu Hohenruppersdorf, 
aber ohne Nischen; der andere Gang zweigt verengt in zwei schief zu einander stehende 
Kammern von normaler Form ab, zu denen ein von Nord in die Tiefe abfallender Gang 
fiihrt, der oben verschiittet ist. Ferner sah ich in dem zum Hause Nr. 151 gehorigen Keller 
im ostlichen Marktthcile von Roschitz einen Erdstall, der in seiner Hauptrichtung von Nord- 
ost zu Siidwest angelegt ist. Er ist aus lockerer Erde herausgearbeitet und tragt die Spuren 
des Verfalles an sich. Der Eingang vom Keller fiihrt nach kurzer Strecke in eine bei 4 m 
lange, 1 m breite Langskammer und in diese kommt von Nordost her der Hauptgang, bei- 
laufig 7 bis 8 m lang und aus diesem zweigen in kurzen Distanzen Seitengange ab, von 
denen der langste 2*5 m misst; von seinem siidostlichen Ende geht auch aus diesem links- 
seitig eine 0*7 /// breite Abzweigung 1*5 m lang ab. Von Interesse ist, dass auch hier am 
Gangende, ostwarts in der Wand, jene rathselhafte, zuckerhutformige Vertiefung bei 30 cm 
tief erscheint, wie sie zum Beispiel in Gosing zu beobachten ist Die ganze Hohle ist an 
der Decke in Spitzbogenform gehalten, ihr Hauptgang an beiden Enden verschuttet. Wo 
uber dem Eingange die Gang-, respective Kammerwand sich erhoht, ist in einem quadrati- 
schen Feldchen eine Jahreszahl eingeschnitten, die vermuthlich 1504 bedeutet; der Einser 
hat am unteren Ende ein kreisformiges Anhangsel ; in dem porosen Erdreich sind die 
Ziffern sehr verwittert. Seitwarts in der Wand stehen drei Zeichen neben einander, zwei 
fein ausgefiihrte Langsstriche und in der Mitte ein lateinisches V, und diirften diese Schrift- 
zeichen nach ihrer Form in oben erwahnte Zeit zu setzen sein. 
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Zum Schlusse mochte ich noch bemerken, dass der Zutritt zu den Hohlen, mit 
Ausnahme jener des Herrn Franz Frischauf, Nr. 87, der die photographische Aufnahme 
gestattete und wohl auch den Zutritt gestatten wird, nur von dem jeweiligen Hausbesitzer 
abhangt, da die Hohlen vieifach als Hausgeheimnisse betrachtet werden. 



UNTER-GANSERNDGRF. 

Bevor ich zu den kiinstlichen Hohlen des Viertels ober dem Manhartsberg uber- 
gehe, will ich noch einige im Viertel unter dem Manhartsberg, und zwar im sudlichen und 
ostlichen Theile desselben befindliche Hohlen besprechen. Schon im Jahre 1883 erhielt ich 
von Herrn Johann Harzsauser, damals Pfarrer in Manhartsbrunn, die Nachricht, dass in 














Fig. 56. Der «Halterberg» von Unter-Ganserndorf. 

Mollmannsdorf, Filiate der Pfarre Wurnitz, bei Herrn Widek, ferner in Klein-Rotz bei 
Herrn Wundsam kunstliche Hohlen seien. Die Entdeckung der letzteren geschah zufallig. 
Ein Bauer benothigte Lehm; er nahm eine Ausgrabung gleich in der Kuche vor und da 
sturzte das Erdreich in die Tiefe. Bei naherer Untersuchung fand man einen grossen Erd- 
stall, in dem auch ein Geschirr zum Vorscheine kam, das jedoch zerschlagen wurde; spater 
fand sich ein Henkel von diesem Gefasse, das angeblich schwarz war, mit einem Stempel- 
eindrucke vor. In einem Kreise standen vier Hammer in Kreuzform zu einander; zwei davon 
waren an beiden Seiten abgeplattet, wahrend die anderen zwei einerseits abgeplattet, anderer- 
seits mit einer Schneide versehen waren; in den Durchkreuzungswinkeln der Hammer standen 
vier Punkte. Es war also dies eines jener Geschirre, wie sie dem Mittelalter angehoren. 
Ausser diesem Erdstalle sollen auch noch andere im Orte sein, desgleichen auch in Ruckers- 
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dorf. Die Hohle bei Wundsam diirfte jetzt schon vermauert sein; ich fand leider keine 
Gelegenheit, sie zu sehen. Weiter erfuhr ich, dass in Gaunersdorf, Hobersbrunn, 
Ringendorf, Roseldorf, Prottes, Ober-Grub, Inzersdorf bet Zistersdorf, Ernst- 
brim n, Pillichsdorf, Gross- Ebersdorf bei Wolkersdorf, unterirdische Gange und 
Kammern gewesen sind. Von Schleinbach wurde mir berichtet, dass dort zwei Erdstalle 
gewesen seien, einer im Orte, einer auf dem Felde. Auch Matzen soil welche besitzen. 

Von Interesse ist die Nachricht, die ich dem hochwiirdigen Herrn Pfarrer Raymund 
Ponset von Unter-Ganserndorf verdanke; sie betrifft den Tumulus und die Erdstalle von 
Ganserndorf, ist dem pfarrlichen Gedenkbuche, Folio 20 und 21, entnommen und erinnert 
sehr an die Sage vom Wachtberg in Ober-Sulz. 

Beim Graben eines Kellers im Hause Nr. 4, heisst es an dieser Stelle, kam man 
auf einen Erdstall, in welchem man zwei stehende Gerippe von Menschen gefunden hat, 
die aller Wahrscheinlichkeit nach verhungerten Einwohnern angehorten, die sich vielleicht bei 
einem feindlichen Oberfalle von Ungarn, der lange gedauert haben mag, hieher gefluchtet 
hatten. Die Geschichte von den Gerippen der zwei Menschen, die stehend verhungert sind, 
und nach ihrem Tode auch noch stehen geblieben sind, ist jedenfalls sehr merkwurdig; sie 
ist aber insoferne beachtenswert, weil die Sage, dass man in den Hohlen Menschenbeine 
gefunden babe, ofter wiederkehrt, Nahere Erkundigungen, die ich uber die Hohlen von 
Unter- Ganserndorf einzog, ergaben das Resultat, dass sie sehr zahlreich gewesen sein 
sollen und man sie noch um 1829 bei vielen Hausern antraf; heute aber ist keine mehr 
zuganglich, da dieselben entweder eingesturzt oder vermauert sind. Sie sollen auch mit 
einein Brunnen in Verbindung gewesen sein. Der <-Halterberg», den das beigegebene 
Bild (siehe Fig. 56 auf Seite 140) veransehaulicht, ist ein kiinstlicher Huge!, wie sie im 
Viertel unter dem Manhartsberg so zahlreich sind. Ich fand auf demselben Reste von 
Gefassen aus der Volkerwanderungszeit 



WEIKENDORF. 

Ostlich von Unter-Ganserndorf liegt der grosse Ort Weikendorf. Ich erfuhr, dass 
daselbst auch kunstliche Hohlen sich befanden; es soil auch vor Zeiten ausserhalb des 
Ortes im Felde ein Erdstall entdeckt worden sein, in dem man eine Glocke und einen 
wulstigen Rand jener grossen Gefasse gefunden habe, die dem Mittelalter angehoren. 



TALLESBRUNN. 

Zu Weikendorf gehort das Dorf Tallesbrunn, -wo ich nur mehr Reste von Hohlen 
fand, doch soil der Ort in friiherer Zeit viele und weitverzweigte Erdstalle gehabt haben. 
Ich sah Uberbleibsel von Gangen und Kammern unter den Hausern Nr. 45 und 49. Der 
best erhaltene Theil ist der einer Hohle, die von dem Keller des Hauses Nr. 5 unter der 
Strasse zum gegeniiberliegenden Hause Nr. 40 fiihrt und dort unter diesem und dem 
Nachbarhause Nr. 41 sich verzweigt haben soil. Aus der sudostlichen Ecke des Kellers 
steigt man ziemlich hoch empor zum jetzigen Eingange, ein Beweis, dass durch die Keller- 
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anlage ein Theil der Hohle zerstort wurde. Durch das erhaltene Gangstiick a (Hohlenplane, V, 
F'g* 14) gelangt man in aufsteigender Richtung in die zwei schrag zu einander gelege- 
nen Kammern A und B. Die Kammer A ist nach Ost gerichtet und hat an der Riickwand 
eine Sitzbank; die schrag gegeniiberliegende Kammer B ist ungleieh lang und bedeutend 
schmaler; diese Partie liegt mitten unter der Strasse. Die Gangfortsetzung fiihrt, wie er- 
wahnt, nach Siidost zum Hause Nr. 40, wo man unter dem Einfahrtsthore eine Senkung 
bemerkt, an welcher Stelle der Gang auch verschiittet ist. 



OBERWEIDEN. 

Viel bedeutender und grossartiger miissen die kiinstlichen Hohlen in dem von 
Weikendorf siidostlich gelegenen Oberweiden gewesen sein. Ich fand leider auch dort keine 
mehr zuganglich; nach erhaltenen Nachrichten jedoch soMen doit grosse Raumlichkeiten 
gewesen sein und dieselben bis unter die Kirche sich hingezogen haben, Gange mit Aus- 
weichstellen, Kammern mit Sitzbanken wurden mir gesehiidert Oberweiden liegt auf einer 
leichten Anhohe in der Ebene des Marchfeldes; soweit ich an Ort und Stelle meine 
Beobachtungen machte, sind die Hohlen auch hier in den hochst gelegenen Partien des 
Ortes. Fur das hohe Alter des Ortes sprechen die prahistorischen Funde, die ich gemacht, 
ein Grabhiigel, aus dem ich, nur durch oberflachliches Schurfen fast zu Tage kommend 
ein Stuck jener seltenen prahistorischen Gefasse entnahm, die mit Bronzeblattchen verziert 
waren, die mit Harz an die Gefasswand angeklebt wurden. Auch einen kleineren Tumulus 
sah ich daselbst. 



OBER- UND UNTER-SIEBENBRUNN. 

Von Ober-Siebenbrunn wurde mir erzahlt, dass dort der ganze Ort unterminiert sei 
und die Hohlen mit Brunnen in Verbindung stehen. Ob diese Nachricht auf Wahrheit 
beruht, kann ich jedoch nicht verburgen; ich selbst war nicht dorthin gekommen. Von 
Unter- Siebenbrunn berichtete mir im Jahre 1901 Herr Pfarrer P. Amand John, dass die 
ganze Anhohe, auf welcher die Kirche von Unter- Siebenbrunn erbaut ist, unterirdische Gange 
haben soil, zu denen es aber gegenwartig keinen Zugang gibt. Sobald man auf Hohlen 
gestossen, hat man sie verschiittet und verbaut. Zur Zeit der Turken- und Kurutzenkriege 
durften die Gangeden Bewohnern von Unter- Siebenbrunn als Zufluchtsstatten gedient haben. 

So ziehen sich also die kiinstlichen Hohlen durch das ganze Viertel unter dem 
Manhartsberg, selbst durch die weite Ebene des Marchfeldes bis zur Grenze von Ungarn 
hin; dass aber die March als Landesgrenze gegen Ungarn nicht auch zugleich die Grenze 
des Verbreitungsbezirkes der Hohlen gegen Osten bildet, beweisen sowohl meine eigenen 
Forschungsergebnisse in Ungarn, uber welche ich Mittheilung machen werde, als auch die 
mir nachtraglich zu Theil gewordenen, ausserst interessanten Berichte iiber neuere Hohlen- 
funde in Ungarn. Aus dem Viertel unter dem Wienerwald kann ich leider iiber keine 
Hohle berichten, da ich keine gesehen habe; dass aber auch dort, wenigstens vereinzelt, 
welche zu finden sind, ist meine voile Uberzeugung. 
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KREMS. 

Als ich Ende der Siebziger Jahre meine Hohlenforschungen begonnen, hatte ich keine 
Ahnung davon, dass kunstliche Hohlen auch in dem steinigen Terrain des Waldviertels vor- 
kommen; bedingte ja doch die Anlage derselben ein verhaltnismassig leicht zu bearbeitendes 
Material und das war der Loss, der im ganzen Viertel unter dem Manhartsberg und 
im siidlichen Mahren sich vorfindet. Und doch sind sie auch im Waldviertel vertreten und 
dort theilweise sogar aus dem harten Gestein herausgearbeitet Ich hatte zwar am Rande 
des Manhartsberges, im ostlichen Theile des Waldviertels, einige Hohlensysteme kennen 
gelernt, so in Fernitz, Maigen u. s. w.; dass sie aber im eigentlichen Waldviertel bis an 
die Grenze von Oberosterreich und Bohmen vorkommen, das hatte ich erst in den spateren 
Jahren erfahren. Die ersten Nachrichten iiber Waldviertler Hohlen erhielt ich nach dem 
Erscheinen meiner ersten Publikation im jahre 1882. So theilte mir der seither ver- 
storbene Herr Dechant Griibl von G astern mit, dass sich daselbst unter der Kirche eine 
Hohle befinde; von Herrn C. M. Blaas, Professor in Stockerau, erhielt ich (1882) die Nach- 
richt, dass in Wei kertsschlag «ein in Granit gehauener, circa 20 Fuss langer Gang mit 
Seitengangen sich befinde*; eine beigegebene Planskizze schien auf einen Rundgang hinzu- 
weisen. Desgleichen sei es ganz bestimmt, dass sich auch in Pie i sing bei Retz viele 
Erdstalle vorfinden. 

Ich beginne nun meine Beschreibung mit den kunstlichen Hohlen des Viertels ober 
dem Manhartsberg und zwar mit jenen von Krems, dem Hauptorte des Waldviertels. 
Verlasst man die erwahnte Stadt oben beim Wachterthor, so gelangt man, die beruhmt 
gewordene palaolithische Fundstelle rechts liegen lassend und an den Ziegeleien voruber, 
'in den bergan fiihrenden Tiefweg. Im oberen Drittheile desselben, vor der Aiismundung 
zur Bergeshohe, befand sich linksseitig der Zugang zu einer Hohle; jetzt ist derselbe ver- 
schlagen und nicht mehr zuganglich. 

Der Gang fuhrte einige Meter lang in einer Kriimmung in eine Kammer. Aus der- 
selben wies ein Gangstiick westwarts in eine Querkammer. Zwei Gange leiteten aus der- 
selben weiter, der eine gerade westwarts, der andere aus der siidlichen Kammerwand in 
einer Kriimmung ebenfalls nach West umbiegend. Durch den ersteren Gang gelangt man 
in eine dritte Kammer von gleicher Grosse wie die anderen. Aus dieser nun fuhrte 
ein Gangstiick gerade nach Siid, wurde durch den aus der zweiten Kammer kommenden 
Gang in seiner Mitte durchkreuzt und vertiefte sich gegen West noch 1 m lang, so dass 
diese Schlusspartie eine voilstandige Kreuzform hatte. Hier fanden sich auch in der west- 
lichen Vertiefung und in cler siidlichen Kante der Durchkreuzung zwei Lichtnischen. In 
der letzten Kammer war in der Sudwand eine Art von Skulpturen sichtbar. Neben der 
linksseitigen Ecke zeigte sich eine gerundete Saule mit einem kelchformigen Capital, rechts 
davon ein Menschenantlitz und iiber demselben eine nach oben gerundete Nische, die oben 
mit einem Kreuze verziert war, dessen Langsbalken bis zur beginnenden Kriimmung der 
Kammerdecke reichte. Diese keineswegs kiinstlerisch ausgefiihrten Skulpturen sollen von 
einem Einsiedler herriihren, der einst in dieser Hohle gehaust haben soil. Doch erwahnt 
weder Josef Kinzl in seiner «Chronik der Stadte Krems und Stein », Krems 1869, noch 
Dr. A. Kerschbaumer «Geschichte der Stadt Krems», Krems 1885, eines Einsiedlers in 
Krems oder Umgebung. 
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PRIEL. 

Uber die Ortlichkeit dieser in ihrer Anlage und Grosse der Raumlicbkeiten von den 
iibrigen Hohlensystemen abweichenden Hohle sei bemerkt, dass dieselbe ganz abseits von 
den Ortschaften sich befindet, und zwar eine Stunde sudostlich von Senftenberg, eine halbe 
Stunde westlich von Stratzing und ebensoweit ostlich von Imbach. Wenngieich in das 
Gemeindegebiet von Priel gehorig, liegt sie doch hart an der Grenze von Stratzing und 
zwar an der Sudseite einer steilen, terrassenformig aufsteigenden, mit Reben bepflanzten 
Berglehne. Beilaufig in der Mitte der Berglehne ist am Fusse einer Terrasse der Eingang 
in das «grosse Kriegsloch», auch «Gart!ingIucken» genannt, ein knapp zu passicrendcr Schlupf- 
gang (a, Hohlenplane, III, Fig. 4). Der von Ost nach West sich hinziehende Quergang b 
bildet die Einleitung in den weit verzweigten Bau. Ich wandte mich nach West und gelangte 
in die grosse Kammer A. Die Gangeinmundung ist mit einer gut erhaltenen Verschluss- 
vorrichtung versehen und knapp daneben ist eine Tastnische angebracht. Der sudliche Theil 
ist stark verfallen und unterwaschen, die ursprungliche 1 lohe wegen Anschlammung nicht 
mehr bestimmbar; ich konnte nirgends aufrecht stehen. An der Westwand finden sich von 
der oberen Halfte bis zur Sohle reichende, nischenartige, grossere und kleinere Vertiefungen. 
An eingekratzten Jahreszahlen fand ich hier ,1704 und 1750. 

Der Gang c ist nur fur furchtlose Hohlenforscher zu passieren; er ist nahezu zu 
zwei Drittel seiner ursprunglichen Hohe angeschlammt und gestattet nur gestreckt liegend 
und ruckweise vorwarts zu kommen. Unmittelbar uber dem Eingange fiihren aus der 
Kammer A aus einer gemeinschaftlichen, muschelformigen Aushohlung zwei Rohren aus- 
einanderstrebend schief aufwarts. Nach einer kurzen Strecke durchkreuzt den Gang die 
schmale Kammer B und man gelangt weiter zu einem zweiten, von Siiden kommenden 
Eingange; durch ihn war sehr viel Schlamm und Wasser eingedrungen, was in dem west- 
lichen FKigel des Baues gewaltige Zerstorung verursachte. Der unmittelbar an die Gang- 
ausmundung sich anschliessende Raum bis zur abschliessenden Westwand lasst sich in 
seiner ursprunglichen Form nicht mehr erkennen; grosse Lehmblocke, die besonders von 
der Nordwand desselben sich losgelost, oder von der Decke herabgefallen, bedecken den 
Boden. Nach Nordost zweigt die grosse, langgestreckte Kammer C ab; nur im Hintergrunde 
ist sie so ziemlich erhalten. Dagegen ist die nordwarts gerichtetete Kammer D verhaltnis- 
massig gut erhalten. Sie besitzt beachtenswerte Einzelheiten. Die gerundete Riickwand hat 
an der Sohle eine Bank und unter der Decke befindet sich eine die ganze Kamrnerbreite 
einnehmende Nische, knapp neben der Bank in der Westwand eine bis zur Sohle hinab- 
reichende Langsnische; etwas tiefer und breiter wiederholt sich dasselbe nach einem Zwischen- 
raume von 0-8 m. Nahezu der Gangeinmundung gegenuber befindet sich in der Mitte der 
Westwand eine oben gerundete Gerathnische und aus den beiden Ecken der Seitenwand. 
fiihren Rohren schief aufwarts; da der Beginn derselben in der sudostlichen Ecke, beson- 
ders schon erhalten, muschelforrnig gestaltet ist, so konnte man vermuthen, dass diese 
Rohren als Sprach- oder Horrohre gedient haben, 

Wieder zuriickkehrend in die Kammer A wandte ich mich zu dem aus derselben 
nach Nordost fiihrenden Gange d. Links vom Beginne desselben ist eine Tastnische ange- 
bracht Eine Art Corridor zieht sich von West nach Ost hin. Am ostlichen Ende tritt die 
Wand nischenartig zuruck. An der Westseite vermittelt ein Eingang den Zutritt zur Kammer F. 
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Bis in das zweite Drittel erstrecken sich an der Sohle am Ende senkrecht abgestutzte 
Sitzbanke und lassen einen Durchgang offen. In der Westwand beginnt unter dem Decken- 
gewolbe eine ovale Nische mit gerundeter Basis und Decke. Neben dieser Nische, nach 
rechts, bis unterhalb derselben sich hinziehend, befinden sich die in Fig. 57 abgebildeten 
Schriftzeichen. Sie sind im Originale bis zu 13 an lang. 

Die zwei vorletzten Zeichen haben eine gewisse Ahnlichkeit mit denen von Neudegg, 
die vier letzten diirften moglicher Weise eine Jahreszahl bedeuten, vielleicht 1474 oder 
1374 (?) 

Der gut erhaltene Gang e fiihrt nun nordwarts; rechts, am Beginne desselben, 1st 
eine Tastnische angebracht Uberraschend ist der Anblick der entgegengesetzten, nach Nord- 
ost und Nordwest auseinander strebenden Gange. Dem Gange e gegenuber befindet sich 
am Buge der Gauge eine Tastnische und eine ebensolche 
links am Beginne des Ganges f. Am Vereinigungspunkte 
der drei Gange bcmerkt man in der Decke ein Luftloch. 
Der Gang f miindet, an der Sohle emporsteigend, in die 
grosse Kammer G. Man vergleiche die Form der Kammer 
C im westlichen Fliigel des Baues. Der Gang e wendet 
sich nun weiler nach Nordost und biegt dann nach Ost 
urn; wo die Krummung beginnt, befinden sich rechts und 
Ji/iks jc cine Ausweichstclle in der Hohe des Ganges; dem 
nordwarts gerichteten gegenuber befindet sich in der Wand 
eine roh herausgehauene kleine Nische, Der am Beginne 
manneshohe Gang wird nach und nach niedriger und ist 
am Schlusse nur mehr kriechend zu passieren. Der ostliche 
Fliigel des Baues ist ebenfalls infolge von Anschlammung in 
seiner ursprunglichen Form nicht mehr erhalten. Ein ge- 
krumrnter Quergang mit einem Luftloche in der Decke 
verbindet die Kammern H und I. Erstere, langgestreckt « m 

und gekrummt, hat eine gewisse Ahnlichkeit mit der 
Kammer D im westlichen Theile; es finden sich auch hier 

Ungsnischen in der Wand und im Hintergrunde eine Bank; auch ein schief aufwarts 
fuhrendes Luftloch ist zu bemerken. Besser ist die Kammer I erhalten; sie besitzt in der 
Westwand eine schone, gut erhaltene Gerathnische, in der Nordwand eine Langsnische. 
Aus der Kammer I gelangte ich unmittelbar in den Raum K; der Verbindungsgang 
existiert nicht mehr, eingedrungenes Wasser hat ihn zerstort; im Raume K selbst finden sich 
linksseitig Spuren von Nischen und am Ende die einer Bank. 

Die Raume K und H waren vermuthlich durch einen Quergang verbunden, in 
welchen von aussen ein Gang einmundet, sind aber durch Wasser und Schlamm fast bis 
zur Unkenntlichkeit verandert. 

Es eriibrigt nun noch, zum Raume L zuriickzukehren; derselbe ist durch Schlamm 
so erhoht und andererseits unterwaschen, dass man nicht mehr unterscheiden kann, wo der 
Gang aufhort und die Kammer beginnt, diese ist so niedrig, dass man kaum aufrecht 
sitzen kann. Noch ist zu erwahnen, dass im Raume E, neben der Einmundung in L, ein 
Luftloch sich befindet und dass das Grabinstrument die Breite von 6 cm besass. 
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STRATZING. 

Eine Viertelstunde vom «grossen Kriegsloch», ostwarts, gegen Stratzing im Viertel 
ober dem Manhartsberg zu, befindet sich in demselben Hohenzuge das «kleine Kriegsloch». 
Geht man von Stratzing den Fussweg heraus, der in sudwestlicher Richttmg nach Imbach 
in das Thai hinabfiihrt, so kommt man nach kurzer Strecke zu einem Quellbach und westwarts 
von demselben am Bergabhange zur Offnung, die in die kunstliche Hohle hineinfiihrt. In 
ihrer urspriinglichen Form und Anlage durfte sie dreitheilig gewesen sein, ein Mittelraum 
mit einem siidlichen und nordlichen Flugel. Jetzt ist nur mehr der sudliche Theil einiger- 
rnassen erhalten, der nordliche ist total verfallen, ebenso die westliche Kammer, und es ist 
nicht mehr rathsam, in dieselbe einzudringen. Nur mehr Hohlraume, in die noch immer Loss- 
massen nachzustiirzen drohen, zeigen sich dem Auge. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit und 
die ganze Hdhle mit ihren so interessanten Mittelkammern wird nicht mehr vorhanden sein. 
Ein 2 m langes Gangstiick, westwarts gerichtet, vermittelt den Eingang; doch schon 
In dem einstigen Quergange von Slid zu Nord beginnt die Verwiistung durch das eingedrun- 
gene Wasser; rechts, nordwarts, liegen riesige Lossblocke, und als ich bei meinem jiingsten 
Besuche (1901) in den nordlichen Raum vordrang, fand ich den Verbindungsgang, durch 
welchen ich vor Jahren aus dem Innern der Hohle hieher gelangt war, verschlammt und 
nahezu ganz verschlossen; er ist nicht mehr zu passieren. Diese Strecke hat bei Am 
Lange. Wendet man sich vom Eingange siidwarts, so kommt man in eine Langskammer 
mit Sitzbanken zu beiden Seiten und einer Gerathnische in der Westwand. Die daran sich 
anschliessende, nach West zurucktretende Kammer ist der best erhaltene Theil der Hohle, 
doch ist auch bis hieher Schlamm nachgedrungen, der die Kammersohle erhohte, so dass 
die einstigen Sitzbanke nur mehr markiert erscheinen. Ein kurzer Gang verbindet die beiden 
Kammern . und erschetnt nach dem Gangende ein nach Ost zurucktretender Raum, eben- 
falls an der Ost- und Siidseite mit Sitzen versehen. Mit Einschluss dieses Raumes ist die 
westwarts abbiegende Kammer 2*8 m lang. 

Beilaufig 1 m siidwarts vom Eingange zweigt nun aus dem Quergange ein bei 2 m 
tanges Gangstiick nach West ab und fiihrt in die centraie, architektonisch sehr merk- 
wurdige Kammer. Wir haben es auch hier wieder mit einer Art kapellenartigen Raumes zu 
thun, dessen Stil man romanisch nennen kann. Ein fast regelmassiges Viereck, 2 m zu 2i5 m, 
bildet den Grundriss der Kammer. Die senkrecht abfallenden Wande sind nach oben 
gerundet und ein langs der ganzen Rundung hervorragender, kantiger, zierlicher Falz und 
uber dem Falze eine daumenbreite, gerundete Vertiefung trennt die Wand von der Wolbung 
zur Decke. Aus den vier Kammerecken streben glatte, kantige Rippen zur Wolbung der 
Decke empor, senken sich dann zur Mitte der Decke und bilden in ihrer Vereinigung einen 
viereckig abgeplatteten Knauf. Es entstehen dadurch in der Wolbung dreieckige Felder, 
die sich innerhalb der Rippen zum Vereinigungspunkte derselben im Centrum der Decke 
neigen. Die ganze Kammer ist sehr sorgfiiltig gearbeitet und ist die architektonische 
Bearbeitung in diesem kleinen Raume iiberraschend. An der Ostwand ist rechts vom Ein- 
gange in der oberen Halfte eine Gerathnische sichtbar. 

Dem Eingange an der Ostseite gegeniiber, der nur kriechend zu passieren ist, fiihrt 
aus der Westseite ein einstiger Gang fast unvermittelt in den total eingestiirzten Innen- 
raum der Hohle; ob auch aus der Nordwand einst ein Verbindungsgang in das Innere 
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fuhrte, bezweifie ich. Gegenwartig ist aber auch die Nordwand an der Sohle unterbrochen, 
wohl nur eine Folge des Einsturzes der Nebenraume. Aller Wahrscheinlichkeit nach bestan- 
den dieselben aus drei Kammern, die fiber Nord nach Ost zuriickfuhrten und mit dem 
von Sud nach Nord verlaufenden Hauptgange communicierten. Die Kammern diirften, so 
weit ich sie messen konnte, 2 m lang gewesen sein. Von der Kammer, die an die erste 
jetzt unmlttelbar anschliesst, ist nur ein Theil der Siidwand und der obere Theil der Ruck- 
wand noch erhalten; auch diese war architektonisch bearbeitet, indem die Nord- und Siid- 
wand in einer Schweifung zur Riickwand sich verengten und eine meterbreite Vertiefung 
bildeten. Es ist davon nur mehr ein Stuck der oberen Riickwand erhalten, in welchem 
das Monogramm Christi, jedenfalls auch schon sehr alt, eingeschnitten ist. Bei meinem 
ersten Besuche fand ich am Rande der nach unten abgestiirzten Wand die Jahreszahl 1474 
und zwar die beiden Vierer in Form der nach unten offenen Achter. Zwischen 14 und 74 
standen zwei Buchstaben, der erste, ein lateinisches M, war erhalten, der zweite war schon 
abgebrockelt und von dem Zahizeichen 7 war nur mehr ein Hakchen sichtbar. Ich schliesse 
auf die Zahl 1474 aus dem Umstande, dass uber der angefuhrten Jahreszahl die Zahl 174 
stand im Charakter des XV. jahrhunderts, die Vierzahl in derselben Form, wie in der 
Blutrinne des zu Reichering gefundenen Schwertes. Bei meinem jungsten Besuche (1901) 
fand ich diese jahreszahl nicht mehr, sie durfte entweder schon abgebrockelt sein, oder ich 
konnte sie nicht finden, da ich ein langeres Verweilen in diesen verfallenen Raumen nicht 
fur rathsam hielt. 

ZEISELBERG. 

Wenden wir uns nun siidostlich an den Kamp, wo er, aus dem Waldviertel kom- 
mend, in die Ebene hinaustritt und die Grenze zwischen dem Viertel ober und dem Viertel 
unter dem Manhartsberg bildet. Dort liegt Zeiselberg im Viertel ober dem Manhartsberg 
und in dem terrassenformig sich erhebenden Weingebirge befindet sich eine kiinstliche 
Hohle, die zur Zeit meines Besuches (1882) aus dem Weingarten des Winzers Ignaz 
Weixelbaum zuganglich war. Es wurden mir drei Eingange in die Hohle gezeigt; einer 
fuhrte bei 3 m aufwarts in eine Losswand hinein und war dann verschiittet; der zweite 
war gleich am Beginne unpassierbar. Der dritte, a (Hohlenplane, X, Fig. 1), fuhrte, bei 3 m 
lang, in die eingesturzte Kammer A. Den Gang umgehend, stieg ich am Plateau des 
Weinberges unmittelbar in die Hohle hinein und begann von da an die Erforschung 
derselben. ■ 

Aus der Kammer A, deren Dimensionen sich nicht mehr genau feststellen lassen, 
fiihrt der Gang b steil abwarts in die Tiefe. Eine merkwiirdige Erscheinung fesselt hier 
Auge und Fuss: ein viereckigcr, 0*0 m im Quadrat haltender Schacht (c), der senkrecht in 
die Tiefe abfallt, zur Zeit meines Besuches nur mehr 60 cm tief; nachgerollte Erde hatte 
ihn angefulit In friiheren Zeiten solien dariiber gelegte Balken eine Art Briicke gebildet 
haben. Drei Gange fiihren von diesem Punkte aus in die Verzweigungen der Hohle. Ich 
wandte mich zuerst rechts. Der Gang d, sivdwarts fiihrend, verlauft zuerst ein Stuck wag- 
recht und senkt sich dann in die Tiefe. Es wiederholt sich hier dieselbe Erscheinung, wie 
in der Hohle zu Roschitz. Wahrend die gerundete Decke die gleiche Hone behalt, senkt 
sich die Sohle in die Tiefe und nun schliesst der Gang mit einer senkrecht abfallenden 
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Wand gleichsam ab; diese lasst unten einen Durchgang offen, der wieder schief abwarts 
in den Gang f mit derselben Erscheinung miindet. Uber dem Ende des Durchganges e 
erhebt sich der Gang etwas, die Decke verlauft wieder wagrecht, wahrend die Sohle steil 
abwarts fallt, und wieder bildet das Ende des Ganges f eine senkrecht abfallende Wand, 
die an ihrem unteren Ende abermals einen schmalen Durchgang offen lasst. Derselbe war 
aber schon so enge, dass ein Durchkommen nicht mehr moglich war und die Fortsetzung 
erwies sich, so weit man bei vorgehaltenem Lichte entnehmen konnte, zwar etwas erweitert, 
aber ganz verfallen. 

Der Gang d ist bis zur senkrecht abschliessenden Wand 3"5 m lang. Aus demselben 
zweigt der in einer Krummung gegen West sich hinziehende Seitengang g ab. Derselbe 
ist gegenwartig nur kaum 40 cm hoch, so dass ein Eindringen in denselben nur gestreckt 
Iiegend moglich war. 

In den Gang f miindet, aufwarts gerichtet, der an seinem oberen Ende mit Prugeln 
und Staben verrammelte Gang h und soil derselbe mit dem von der Aussenseite nicht 
mehr passierbaren identisch sein. Die gegeniiber liegende, gerade Fortsetzung desselben 
ftihrt aufwartssteigend in die Kammer B. An der Sudwand ist eine von der Decke bis 
zur Sohle reichende Nische angebracht Der Gang i biegt aus der Kammer nach Nordost 
ab, ist aber an seinem Ende verschiittet; die Man im Durchmesser haltende Rohre k ver- 
bindet Gang und Kammern; mogltcher Weise haben wir hier einen Balkenverschluss des 
Ganges i vor uns, wie ja auch am Beginne dieses Ganges, links, eine solche Rohre bemerk- 
bar ist Kehren wir in den Gang b zuruck. Derselbe fiihrt in gerader Lime in den an der 
Ostwand stark verfallenen und in der ursprunglichen Form nicht mehr erkennbaren Raum C. 
An diesen schliesst sich sud warts eine Kammer an, die mit Sitzbanken versehen ist; nord- 
warts jedoch wiederholt sich die Gestaltung des Ganges d, nur in vergrossertem Masstabe. 
In einer Breite von 2 m fallt aus der Mitte des Raumes C die Sohle steil abwarts und 
endet bei einer senkrecht abfatlenden Wand. An der Basis lasst sie einen schmalen, eben- 
falls schief abwarts fiihrenden Durchgang offen, und denselben durchkriechend, gelangt 
man in die grosse, von Ost nach West gerichtete Kammer E. Hier erst entdeckte ich ein 
Luftloch in der Decke und in der Westwand iiber der Wolbung des Ganges eine schief auf- 
warts gehende Rohre. Langs der Nordwand ist die Spur einer Bank zu bemerken. 

Auch aus dieser Kammer zweigen in entgegengesetzter Richtung Gauge ab; ein 
drifter, aus der siidlichen Ecke der Kammer aufwarts gerichteter, ist verschiittet. Der ostwarts 
gerichtete (m) ist gut erhalten. In seinem Verlaufe wird er immer niedriger und enger und 
zwar infolge von Anschlammung, so dass derselbe bei seiner Einmiindung in die Kammer F 
nur mehr 32 cm hoch und 50 cm breit ist Der Gang ist in seiner ostlichen Richtung 5 -2 m 
lang, dann biegt er im rechten Winkel gegen Sud ab und besitzt an der Beuge eine meter- 
tiefe Ausweichstelle; die Kammer F, nach West gerichtet, ist geraumig, Aus den Ecken der 
Ostwand fuhrten Gange, unbestimmt wohin, weiter, der nach Sudost weisende in auf- 
steigender, der nach Nordost in abfallender Richtung; aus ersterem war Wasser und 
Schlamm eingedrungen, wodurch Kammern und Gang an der Sohle erhoht wurden. Aus 
der Seitenwand fiihren, wo die Neigung zur Decke beginnt, zwei Rohren schief aufwarts. 

Der aus der Kammer E nach West fiihrende Gang n verlauft vorerst gerade, dann 
macht er eine Krummung und miindet in einen von Sud nach Nord sich hinziehenden 
Gang (o — p). Nach einem Verlaufe von 8'6 m vertieft sich der Gang muldenformig. Nach 















seiner rechtwinkeligen Abbiegung zieht er sich in gerader Richtung gegen Ost, durchquert 
dort die Kammer G und zieht sich von da noch fort, urn mit zwei verschutteten Fort- 
setzungenzu enden, von denen die eine fast senkrecht nach aufwarts, die andere siidostlich 
gerichtet ist. Die Gangstrecke p ist bis zu ihrem verschutteten, nach oben fiihrenden Ende 
5 m lang und stand aller Wahrscheinlichkeit nach ursprunglich mit dem senkrechten 
Schachte c in Verbindung. Der aus dem Gange b nordwarts fuhrende Gang r fuhrt in einer 
Krummung nach Ost und endet mit der unregelmassig geformten, ovalen Kammer H. 
Ein Hohlweg durchzieht hier das Weingebirge. An der der Hohle gegenuber liegenden 
Wand des Weges sind ebenfalls mehrere Stollen sichtbar. Ich untersuchte dieselben so gut 
ich konnte; sie diirften einst mit der Hohle in Verbindung gestanden sein. Bemerkenswert 
ist, dass ich in der ganzen Hohle keine Licht- und Tastnischen gefunden habe. Unweit dieser 
Hohlen, in der Weinbergried, die den Namen «im Grund» fuhrt, durchforschte ich eine Partie 
von Gangen und Kammern, die fast ganz von Thieren unterminiert und aufgewuhlt, planlich 
nicht mehr wiederzugeben sind. Ich konnte drei Kammern feststellen, die durch Gange mit 
einander in Verbindung standen. Aus einer derselben fuhrten sogar funf Gange in ver- 
schiedenen Richtungen auseinander. Das war im Jahre 1882, als ich die Hohle untersuchte, 
und schon damals musste der fast ganz verschlossene Eingang in der Losswand erst ge- 
offnet werden, urn muhsam in die Raumlichkeiten eindringen zu konnen, in denen man kaum 
aufrecht sitzen konnte. Ob die Hohle jetzt noch zuganglich, bezweifle ich. Audi in diesen 
Raumlichkeiten sah ich weder Tast- noch Lichtnischen. 



LANGENLOIS. 

Am nordwestlichen Ende des Marktes Langenlois gelangt man in eine fur sich ab- 
geschlossene Thalschlucht, die von Nordost nach Siidwest sich hinzieht. In dieser befinden 
sich in den zu beiden Seiten emporstrebenden, besonders an der Westseite schroff abfallenden, 
von Wind und Wetter zerrissenen Losswanden eine Anzahl von kiinstlichen Hohlen. Diese 
Thalschlucht fuhrt den Namen «Rassingergraben». 

Beginnen wir am sudlichen Ende desselben und zwar an der Ostseite. Die Kammer A 
(Hohlenplane, III, Fig. 2) liegt offen zu Tage. Diese Kammer, deren Sohle zur Zeit rinnen- 
formig ausgewaschen, ist noch mit zwei seitlichen Langsbanken versehen und aus derselben 
fuhrt der Gang a bis zum siidwarts gehenden Seitengange b, dem gegenuber in der Wand 
eine nischenformige Vertiefung mit einer seitlichen Lichtnische sich befindet Der Gang b, 
in seiner Mitte eingesturzt und unpassierbar, fuhrt in einer Schlangenwindung, mit zahlreichen 
kleinen Nischen versehen, zu einer wieder ins Freie leitenden kurzen Gangstrecke und ist 
vor derselben mit einern Verschtusse versehen. Daran schliesst sich noch eine kurze, aufwarts 
weisende Gangstrecke und auch die mundet in der abgesturzten Losswand ins Freie. 

Die weitere Fortsetzung des Ganges a, an ihrer Sohle gegen den Beginn urn 40 cm 
erhoht und zugleich zu 0*55 m verengt, verlauft nun in massiger Steigung 1 m hoch gegen 
Nordwest bis zum Rondeau B. Nachher erscheinen zu beiden Seiten je eine 0*6 m breite 
Gangnische in der Hohe derselben, die rechte mit einer Lichtnische versehen, und so 
bildet hier der Gang eine vollstandige Kreuzform. Der Eingang zum Raume B verengt 
sich zu einer kleinen, ovalen, zur Sohle des Ganges abermals stufenformig erhohten Offnung, 
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deren Spitze, wie zu Erdberg in Mahren, die Basis bildet Der an der Decke genmdete 
Raum B ist in seinem Innern unregelmassig geformt, wie der Grundriss des Planes zeigt. 
Aus dem Hintergrunde der zur Decke geneigten Wand geht eine Roll re schief empor, 
Der nun nordostlich in einer Schlangenwindung weiterfiihrende Gang a hat am Beginne 
ein ziernlich starkes Gefalle, ist schmal, gerade so hoch, dass man gebuekt gehen kann und 
rechtsseitig mit Tast-, respective Lichtnischen versehen. 

Die Kammer C ist ebenfalls unregelmassig gestaltet. Sie besitzt zwei kleine Gerath- 
nischen. Ein 0'5 m breiter Gang fuhrt in die Kammer D. Sie ist der verhaltnismassig best- 
erhaltene Raum im ganzen Baue. 

In der sudostlichen Ecke der Sudwand ist eine mit ihrer Decke zur Kammerdecke 
verlaufende Sitznische, deren Basis sich circa 40 cm uber der Kammersohle befindet Man 
kann sich daher bequem in diese Nische hineinsetzen. Sehr merkwurdig ist hier der neben 
und iiber der Gangmiindung angebrachte Verschluss. Ein machtiges Holzgeriist, bestehend 
aus einem Querbalken und aus zwei mit ihren Enden iiber denselben hinausragenden Langs- 
balken war hier eingefugt Man sieht nicht bios deutlich die Abdrucke der einstigen Form 
des Holzes und seiner Structur, sortdern noch ausserdem in den Wandungen, welche die 
einstigen Balken umschlossen, besonders in den Wanden, deutlich eingefiigte, sich durch- 
kreuzende Striche, herruhrend von dem Instrumente, vielleicht einem Messer, mit dem der 
Hohlraum fur den aufzunehmenden Balken ausgehohlt wurde. 

Nun fuhrt der Gang in einer Curve in die Kammer E. Diese besitzt in den Wanden 
zwei Gerathnischen und auch diese Kammer ist an der Ostwand often, blosgelegt durch 
die Gewalt der Zeit Der aus dieser Kammer weiterfiihrende Gang ist am Beginne eben- 
falls mit einem Verschlusse versehen. Nach einer Lange von 1 m jedocli erweitert sich der 
Gang zu 0'75 m und schliesslich zu 0'8 m Breite und die Decke steigt allmahlich schief 
empor, so dass der Gang eine Hohe von 1'6 m erreicht. In der Wand findet sich eine Licht- 
nische.' Von Nordost miindet der steil abfallende Gang c, 0*9 m breit, oben verschiittet, 
ein. Die abwarts geneigte Fortsetzung dieses Ganges ist mit zwei Absperrungen ver- 
sehen und miindet in eine Kammer, deren Sohle jedoch so angeschlammt ist, dass man 
nur stark gebuekt stehen kann. Eine kleine Nische ist in derselben erkennbar. Ebenso ist 
dem Gange c gegenuber in der Stirnwand eine solche angebracht. Die Fortsetzung des 
Hauptganges a ist anfangs abwarts geneigt und findet ihr nunmehr verschuttetes Ende nach 
7-5 in Lange. Auch in dieser Gangstrecke sind mehrere Tastnischen angebracht. 

Eine merkwurdige, sehr regelmassige und interessante Anlage besitzt das zweite 
angegebene Hohlensystem. Der nahezu direct nach Nord gerichtete Eingang a (Hohlen- 
plane, III, Fig. 6) fuhrt nach kurzer Strecke zu einem Quergange. Dieser erweitert sich 
der Eingangsmiindung gegenuber in rechteckiger Form und aus diesem Raume A fiihren 
die Seitenarme nach rechts und links. In letzterer Richtung endet der Gang in Kammer- 
form (B); eine meterlange Gangabzweigung ftihrt nach Siid zuruck in die Kammer C, 
mit einer Nische in der Stirnfront; der rechts abzweigende Seitenarm endet in der Breite 
des Ganges und auch aus diesem fuhrt ein Seitengang nach Sud in die Kammer D, die 
jedoch eingesturzt ist und uber dem Schutte theilweise einen Ausblick ins Freie gestattet. 
Schreitet man im Hauptgange a weiter, denn man kann in diesem so ziernlich aufrecht 
gehen, so sieht man die Wande auseinander streben, die Decke zu einer Art Kuppel sich 
erhohen und man befindet sich in dem rondeauformigen Raume E, aus welchem wieder 
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zwei Seitengange abzweigen, die in je eine trapezformige Kammer fiihren. Der ostlich 
weisende Gang ist mit einem Verschlusse versehen; der westwarts fuhrt in die Kammer G. 
Aus dem Raume E fuhrt der Gang a fort und endet mit einer senkrechten Wand. Die 
ganze regelmassige Anlage dieses Baues hat viele Ahnlichkeit mit der kiinstlichen Hohle 
zu Baumgarten bei Gaubitsch und auch mit jener zu Ebersbrunn, deren Anlage man mit 
dieser vergleichen wolle. 

Die Zugange zu den in der gegeniiberliegenden Thalwand befindlichen kiinstlichen 
Hohlen liegen durchgehends bedeutend hoher, als die der eben beschriebenen, bedingt durch 
den hoher aufstrebenden Bergrucken. 

Ein Gang fiihrt in die Wand hinein. Gleich am Beginne ist eine Tastnische ange- 
bracht, wohi ein Beweis, dass schon ein Theil des Ganges abgesturzt ist Nach 4*8 m 
erweitern sich die Gangwande, massig oval, und die Decke erhoht sich etwas. In dieser 
Erweiterung ist eine Lichtnische angebracht. Dann biegt der Gang in einem grossen Bogen 
nach Siidost urn. Die Sohle erhoht sich, vielleicht deshalb, weil dieselbe von Thieren ganz 
aufgewuhlt wurde und am Ende ist der Gang verschuttet, wo er in eine Kammer gemundet 
haben diirfte. 

Fast unmittelbar an diesen Gang anschliessend, nur tiefer liegend, ist der Zugang 
zu einem anderen Hohlensystem. 

Nur eine schmale, fast eingestiirzte Offnung, die zudem steil abfallt, bildet jetzt den 
Eingang. Nach 1-8 m vom ausseren Beginne des Ganges a, (Hohlenplane, V, Fig. 19) zweigt 
ein Seitengang ab in die Kammer A. Im Gange ist eine Tastnische erkennbar. Aus dieser 
Kammer fiihrt der Gang in eine zweite, aus der ein Vordringen unmoglich, so wie das 
auch bei dem aus diesem Gange abzweigenden, sudwestlich gerichteten Gange der Fall 
ist, dem gegeniiber eine Lichtnische angebracht ist Nach weiteren 2 '4 m gelangt man im 
Hauptgange a zu der grossen Kammer B und dieser gerade gegeniiber fiihrt ein Gang zu 
der abgestiirzten Aussenwand. Dieser Gang ist unpassierbar; iiber die Trummer hinweg ist 
ein kleiner Ausblick ins Freie moglich. Im weiteren Verlaufe gabelt sich der Gang und fiihrt 
in zwei Kammern. In die breitere Kammer C kann man muhsam eindringen, nicht so in 
die kleine Kammer D, in welche man vom Gange aus, gestreckt liegend, nur einen Blick 
thun kann. 

In ziernlicher Entfernung, nordlich von dem eben beschriebenen Baue, befindet sich 
das nachste Hohlensystem. Der Gangtheil a (Hohlenplane V, Fig. 20) fiihrt abwarts in die 
Kammer A, die ziemlich gut erhalten ist; aus dieser weist ein verschiitteter Gang b nord- 
ostwarts. Ein kurzer, schief gerichteter Gang mundet in die Kammer B, die mit einer qua- 
dratischen Nische versehen ist. Ein schmaler Gang fiihrt in einer Kriimmung weiter in die 
grosse, unregelmassig geformte Kammer C, aus deren westlicher Ecke ein Gang wieder ins 
Freie auslauft, der zur Zeit jedoch fast ganzlich verschuttet und unpassierbar ist; ein anderer 
em^estih.iev Clang fiihrt weiter in die Erde hinein. 

\\\ v;otmv;ev Uuitcnnw^ von diesem Banc ist das letzte zugiingliche Hohlensystem. 
V<\s\ ;\\\ die Awssenwand ausehhessend befindet s\c\i die vom Eingauge eine State tiefer 
Rdegyne KftWinct A ^H5l\kn^nc ttl fig. 7); sic hat in der \V and. dem Emgangc gegen- 
iiber, eine gut erhaltene kieine Nische. Aus dieser Wand fuhrt ein Gang steil abwarts, dann 
verengt sich derselbe plotzlich, die Decke erniedrigt sich ebenso und lasst einen schmalen, 
ebenfalls steil abfallenden Durchgang offen; vor demselben ist eine Nische, die Hone des 
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Ganges einhaitend, seitwarts eingeteuft. Die Kammer B nun, ihrer eigenthiimlichen Oestaft 
nach eine Art Doppelkammer, besitzt in ihrem ersten Theile zwei verschiUtete Gauge, von 
denen der mit b bezeichnete mil dem Gange b dcs vorigim Banes in Verbindiing guHlaiuleii 
sein durfte. Der gegenuber tiegende ftihrt aufwarts in den Schoss der Erde hinein. Dcin 
Eingange gegenuber ist eine nischenartige Vertiefung in der ganzen Hohe der Kammer 
angebracht und ein Luftloch geht aus der Westwand schief aufwarts ins Freie. Die Sohle 
dieser Kammer ist so stark durch Anschlammung erhoht, dass man darin kaum aufrecht 
sitzen kann. Der infolge dessen nur gestreckt liegend passierbare Hauptgang a miindet, fast 
ostwarts, in die sehr grosse, gut erhaltene Langskammer C mit scharf ausgepragter Spitz- 
bogendecke und besitzt in der Nordostwand eine schone, grosse Nische und neben dem 
weiterfuhrenden Gange findet sich eine zierliche, kleine Nische. Die Gangfortsetzung, etwas 
aufwarts gerichtet und ebenfalls nur gestreckt liegend passierbar, aber intakt, endet mit 
einem im rechten Winkel aufwarts gerichteten, runden Schlupfgange und miindet in die 
schmale Langskammer D. Da diese nur 1 m hoch ist und diese Hohe die urspriingliche 
ist, so geht daraus hervor, dass man in derselben nur hockendoder mit ausgestreckten 
Fussen sitzend verweilen konnte, oder aber auch, dass man sich der Lange nach hinstreckte. 
Ausser diesen beschriebenen und erforschten Hohien sollen im «Rassingergraben» 
noch mehrere andere Hohlensysteme gewesen sein, die nun nicht mehr zuganglich sind. 



FERNITZ. 

Hier fand ich kunstliche Hohien in einem siidostlich von Plank gelegenen Dorfe; 
ich vermuthete sie nicht, weil das ganze Terrain felsig ist und der Ort selbst auf einer 
Hochebene liegt 

In dem aus Steinen gebauten Keller des Dorfwirthshauses sah ich einen 3 m lan- 
gen Raum, nicht Kammer, nicht Gang zu nennen, an welchen sich eine nordostlich gelegene 
Kammer anschliesst Ein Verbindungsgang fuhrt in eine zweite, nordwarts gelegene Kammer. 
Sie bildet hier den Schluss der Hohle. Aus der erten Kammer fuhrt ein Gang, anfangs 
abfallend, 1-8 m lang siidostlich; am Ende desselben erhebt sich senkrecht ein 0*4 M im 
Durchmesser haltender Schacht, der in eine fast unversehrt erhaltene Kammer emporfuhrt. 
Die Hohe des Schachtes betragt bis zur Sohle der Kammer 0*8 m, bis zur Decke derselben 
2 m. Interessant ist, dass der Schacht durch eine 30 cm machtige Gerollschichte hindurch- 
fiihrt Die Kammer ist sehr gut erhalten, nur die Sudostwand ist etwas abgefallen. Sonst 
sind die Wande sorgfaltig geglattet und nirgends sieht man die Spur eines Hiebes. In der 
oberen Halfte der Sudostwand ist eine kleine Nische in Form der Lichtnischen, doch 
bemerkte ich weder eine Ranch-, noch Brandspur. Die Lange der Kammer ist 2-4 /«, die 
Hohe und Breite aber nur 1*2 m, so dass auch hier das Stehen ausgeschlossen und nur 
das Sitzen oder Liegen moglich war. Wir haben also auch hier dieselbe Schlusskammer 
vor una, wie soeben von Langenlois erwahnt wurde, Zu bemerken ist hier, dass bei der 
Anlage des Kellers im Mittetraume ein Pferdeskelett ausgegraben wurde. 

Hier sei gleich erwahnt, dass in dem benachbarten Freischling ebenfalls kunst- 
liche Hohien waren. Ich fand aber keine mehr zuganglich, sie sind angeblich alle vermauert 
(so zum Beispiel im Hause Nr. 16). Dasselbe soil auch in dem von Langenlois nord- 
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warts gelegenen Schiltern und in Stiefern am Kamp der Fall sein. Von Stiefern scheint 
mir aber erwahnenswert, dass sich westlich vom Orte eine isolierte, machtige Bergkuppe 
mit gerundetem Gipfel und mit einer terrassenformigen Abstufung erhebt, die besonders 
an der Ostseite deutlich hervortritt Auf dieser Kuppe, besonders am Nordende und auf 
der schief abfallenden Westwand, liegen zahlreiche verglaste Steine zerstreut; da die ganze 
Kuppe den Eindruck eines kiinstlich bearbeiteten Hugels macht, so glaube ich, dass wir 
es hier mit einem zerstorten verschlackten Walle zu thun haben, wie solche auch in 
Bohmen nachgewiesen sind. 

MAIGEN. 

Am Hochrande des Manhartsberges, eine halbe Wegstunde ostlich von der Station 
Siegmundsherberg an der Franz Josef- Bahn, befindet sich der Ort Maigen im Viertel ober 
dem Manhartsberg. Dort fand ich bei dem Bauer Weigl eine Hohle, die, wie derselbe mir 
mittheilte, beim Kellergraben entdeckt wurde und die ganz aus dem pordsen Gestein heraus- 
gearbeitet ist. 

Die Hohle ist nach meiner Erfahrung nicht mehr in ihrer urspriingiichen Form 
erhalten, sondern ist im ganzen Mittelraume nunmehr zu Kellerzwecken umgewandelt 
worden. Sie erstreckt sich von Sudost nach Nordwest, wo sie mit einem Rundgang urn 
den noch sehr gut erhaltenen Pfeiler abschliesst. Auch hier befinden sich an demselben 
die charakteristischen Nischen und an der Siidwand drei schmale Einkerbungen oder Spalten, 
wie zu Glaubendorf; eine eigenartige Erscheinung ist aber an der ostlichen Rundung des 
Pfeilers fast unmittelbar iiber der Sohle der Kammer zu sehen; es ist eine Art Becken, das 
zur Halfte in den Pfeiler hinein vertieft, zur anderen Halfte jedoch aus demselben vorragend 
angebracht ist; dieselbe Erscheinung wiederholt sich in der Kammerwand dem Pfeiler gegen- 
iiber. Am sudostlichen Ende des nunmehrigen Kellerraumes haben wir die deutlich erkennbaren 
Oberreste eines Schlusskammerleins mit einem senkrechten Schlupfgange vor uns. Er hielt 
0'45 in im Durchmesser und fuhrte senkrecht empor in ein ovales Kammerlein. Hinter dem 
Pfeiler soil nordwestwarts ein Gang zum Brunnen des benachbarten Pfarrhofes gefiihrt 
haben; nach meinen bisherigen Erfahrungen ist das jedoch nicht der Fall und durfte die 
hier sichtbare Offnung in der Wand nur von einem Thiergeschleife herruhren. 



KLEIN-MEISELDORF. 

Hier fand ich einen von Nord nach Sud veriaufenden, aus dem Gestein schon heraus- 
gearbeiteten Gang, der sanft bei 3 m lang abwarts fallt und in eine geraumige kreisrunde 
Kammer, im Umfange von 4'75 m, fuhrt. Gleich am Beginne des Ganges, in welchen 
gegenwartig der zufallig eroffnete Eingang leitet, ist eine Nische von der Hohe des Ganges, 
mit der gerundeten Decke in die des Ganges verlaufend. 

Diese Kammer besitzt neben einer grosseren (Licht-?) Nische, rings im Kreise 
herum, wo die Neigung zur Decke beginnt, in fast regelmassigen Abstanden zwolf Ver- 
tiefungen, unregelmassig geformt, wie von mehreren Hieben des Grabinstrumentes 
herruhrend. Aus dieser Kammer fuhrt sodann im Gestein ein Gang ostwarts, wieder 
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in die Tiefe abfallend, in eine eigenthiimlich geformte Kammer. Sie ist im Ganzen 1*5 m 
lang und 1*3 m hoch; "rechts und links vom Eingange treten -die Nord- und Siidwand 
nischenformig zuriick, der mittlere Raum der Kammer ist somit 0*82 m breit, ebenso die 
Siidoststrecke, wahrend aus der Nordoststrecke ein Gang weiterfuhrt, der, nach kurzer 
Strecke verschuttet, zum Brunnen geleitet haben soil. Eine andere, angeblich kreisrunde 
Kammer mit Gangresten wurde ebenfalls durch Zufall entdeckt und diirften diese Theile 
vielleicht mit den beschriebenen im Zusammenhange gestanden sein; der Eingang ist in 
der Stallung des Hauses. Das Vorhandensein der Hohle bildete ein Geheimnis des 
Hauses und habe ich mir deshalb vor Jahren das Haus und den Eigenthumer nicht 
notiert; neuerliche schriftliche Erkundigungen (1901) blieben ohne Antwort 



FISTR1TZ. 

Die Hohle von Fistritz war die erste, die ich im eigentlichen Waldviertel gesehen 
und verdanke ich ihre Kenntnis dem hochwiirdigen Herrn Leopold Gstettner, Dechant in 
Siegharts. Sie befand sich unter dem, Alexander Loscher gehorigen, Hause Nr. 21. Der 
Bauer spaltete in seinem ungedielten Zimmer am Boden Holz; wie er so loshieb, brach 
derselbe unter ihm durch, er sank in die Tiefe und dadurch erfolgte die Entdeckung der 
Hohle, Es stand also auch hier das Haus tiber der Hohle, eine Erscheinung, die 
ofter wiederkehrt. Ich fand bei meinem Besuche nur mehr Gangreste vor und hat die 
Anlage eine gewisse Ahnlichkeit mit derjenigen von Watzendorf. Der Gang fiihrt siid- 
westlich, biegt sodann im rechten Winkel nach Slid urn und fallt nunmehr in die 
Tiefe ab. Aus dieser Gangstrecke zweigt ein Seitengang, 3 "4 m lang, nach Ost ab und 
ist am Ende verschuttet; in demselben sind linksseitig zwei Sitznischen, auch communiciert 
diese Gangstrecke mit der oberen durch eine Rohre. Ein dritter, ostwarts gerichteter Gang 
ist ebenfalls verschuttet. Der Hauptgang spaltet sich in der Tiefe in zwei Seitengange, die 
nach meinen jetzigen Erfahrungen die Anfange eines Rundganges waren; beide waren 
verschuttet. Am Beginne des siidwarts fiihrenden Hauptganges zeigte sich rechts an der 
Sohle ein verschlammtes Gangstuck, das in die Tiefe wies. Es soil dieser Gang in den 
Wald hinausgeleitet haben; moglicher Weise fiihrte er, wie zu Watzendorf, in eine Kammer. 
Auffallend waren in den Gangen die zahlreichen Licht- und Tastnischen. 



SCHLAOLES. 

In diesem Orte fand ich einen ganz eigenthumlichen, unterirdischen Erdstall, 
denn nicht durch einen seitlichen Gang, sondern durch einen Einstieg von oben, hinter 
dem Hause Nr. 9 des Herrn Heinrich Trinko, gelangt man in diese sonderbare Hohle. 
Durch einen 0"6 m im Durchmesser haltenden Schlupfgang steigt man mittelst einer Leiter 
3 m in die Tiefe und befindet sich in dem kreisrunden, bei 2 m im Durchmesser haltenden 
Raume A (Hohlenplane, X, Fig. 6), der nach oben kuppelformig sich verengt. Die gauze 
Hohle ist aus dem Gestein herausgearbeitet Ein Gang (a) fiihrt direct nach Slid, ist 
gewolbt und misst in der grossten Ausbauchung 1*4 m, zum Schlusse 1*2 m Breite. Gegen 
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West fuhrt der Seitengang b in die Kammer B. Am Beginne des Ganges zeigt sich ein 
aus dem Gestein regelmassig und scharf herausgearbeiteter Falz, fur einen Verschluss be- 
stimrnt, aus welchem der Gang in die Tiefe fuhrt, links drei Nischen, und zwar in der 
Mitte zwei Tastnischen iibereinander, rechts eine Tast-, respective Lichtnische besitzend. 
Der Gang biegt nun nach Slid und fuhrt in die ovale Kammer B. Im Hauptraume a 
befindet sich in der Ostwand, dem Gange b gegenuber, eine Lichtnische, dann folgt eine 
grossere Nische und wieder eine Lichtnische. Der aus der Mitte des Ganges a nach Ost 
abzweigende Gang c hat rechtsseitig eine Licht-, linksseitig eine Gerathnische, biegt, in 
die Tiefe abfallend, nach Sudost ab und miindet in die Kammer C, die mir aber unzu- 
ganglich blieb, denn sie war mit klarem, eiskalten Wasser gefullt. Ob der Bau hier zu 
Ende ist, konnte ich bei der tiefen Dunkelheit dieses Theiles nicht ergriinden. 



GROSS-EBERHARTS. 

Daselbst hatte ich keine kunstlichen Hohlen vermuthet, da in dem beilaufig 550 in 
uber dem Meere liegenden Orte der Fels offen zu Tage tritt. Dennoch fand ich eine 
solche in der Form, wie ich sie schon ofter gesehen habe. Aus einem kleinen Kellerraume 
(vermuthlich einst eine Kammer) vom hochst gelegenen Hause des Dorfes, Nr. 15, dem 
Alois Wais gehorig, steigt man bei a (Hohlenplane, X, Fig. 2) durch eine Offnung, die 
in einer trennenden Ziegelmauer gelassen wurde, in die Hohle hinein. Dem ostlichen Ein- 
gange gegenuber erweitert sich, siidwestlich gerichtet, ein Kammerraum (A); die Kammer- 
form ist un regelmassig. Wahrend die Nordwand nahezu gerade verlauft, bilden West- 
und Sudwand eine gekrummte Linie und, da das Deckengewolbe auch gerundet ist, so 
konnte man auch hier von einer Backofenform sprechen. In der Kammer befindet sich am 
Beginne der Nordwand eine Licht- und in der Westwand eine grossere Nische. Aus diesem 
Kammerraume fuhrt ein gerader Gang (b) in den ein Siebeneck bildenden grossen Rundgang c. 
Vor der Einmiindung des Ganges b in den Gang c ist ein Verschluss angebracht. 1m Rund- 
gange selbst befindet sich nahe dem Eingange an der Decke ein Luftloch. Das Siebeneck 
ist nicht regelmassig geformt, da die Gangabstufungen nicht gleich lang sind. Der ganze 
Pfeiler, um den sich der Gang herumzieht, misst 10'6 m im Umfange. In den Gangwanden 
sind zahlreiche Licht- und Tastnischen angebracht. Die nordwestliche Ecke des Rundganges 
ist zu einer Ausweichstelle in der ganzen Hohe des Ganges erweitert und in der Fort- 
setzung des Ganges ist eine Sitznische angebracht. Das Profil des Rundganges bildet ein 
grosses Oval mit der Spitze nach unten. Auch das Haus Nr. 24 hatte einen Erdstall, doch 
ist der Zugang vermauert Gross -Eberh arts ist ein alter Ort und reicht dessen Geschichte 
bis in das XIII. Jahrhundert zuruck. 



ULRICHSCHLAG. 

Uirichschlag im Viertel ober dem Manhartsberg, ein von Waidhofen an der Thaya 
sudostlich gelegenes Dorf, besass zum mindesten vier kunstliche Hohlensysteme. Mir war 
es leider nur vergonnt, eines zu sehen und zwar, als ich schon im Begriffe war, den Ort 
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zu verlassen. Aus einem Zimmer des dem Jakob Wisgrill gehorigen Hauses fuhrt eine 
durch eine Fallthure abgeschlossene Stiege in die Tiefe und zugleich zur kunstlichen 
Hohle, die theilweise als Hauskeller beniitzt wird. Der Kellergang fuhrt von Siid nach 
Nord, und da zeigt sich nun linksseitig eine ovale Kammer; ihr gegeniiber fuhrt ein sehr 
gut erhaltener, aus dem Gestein herausgehauener Gang, abwarts geneigt und etwa 2 m lang, 
nach Ost und biegt dann im rechten Winkel nach Nord ab. In den, den Winkel bildenden 
Wanden sind Lichtnischen sichtbar. Aus dem bei 4 m langen, gerade nach Nord fiihrenden 
Gange zweigt an der Sohle desselben linksseitig ein kurzer Gang in eine Kammer ab. Glas- 
scherben und Geschirreste versperrten jedoch den Eingang. Ich konnte nur den Kammer- 
raum constatieren. Der Hauptgang mundet wieder in einen grossen Rundgang, der, rechts- 
seitig abfallend, voll Wasser war und daher ein Weiterschreiten unmoglich machte; linksseitig 
jedoch zeigte sich die Sohle durch eingedrungene oder abgestiirzte Erde bedeutend erhoht 
und konnte ich daher nicht weiter vordringen. In den Wanden, die wunderbar glatt und 
schon ausgearbeitet sind, waren zahlreiche Lichtnischen und Verschliisse, zum Einlegen eines 
Querbalkens, sichtbar, 

Ein zweites Hohlensystem konnte ich theilweise am entgegengesetzten Ortsende, 
bei Leopold Willinger sehen. Der Eingang ist gegenwartig vermauert und nur eine kleine 
Offnung gelassen, urn hineinsehen zu konnen. Ich sah nur eine nach Nordwest gerichtete 
Gangstrecke; der Bau scheint auch nach Nord sich zu verzweigen. 

Ein drittes Hohlensystem, das trocken und gut erhalten sein soil, ebenfalls mit 
einem Rundgange und Kammern, war nicht zuganglich. Ich sah zwar den Ort, wo der Ein- 
gang sein soil, eine Scheune, in welcher Laubstreu lag, welches den Zugang verdeckte. 
Obwohl ich den Eigenthiimer ersuchte, mich zu verstandigen, wann die Streu weg sein 
wird, erhielt ich keine Nachricht. Zwei andere Hohlensysteme sollen bereits verschiittet sein. 



THAYA. 

Dieser sehone Markt an der Thaya birgt auch ktinstliche Hohlen. Wohl konnte 
ich nur mehr Reste von Hohlen entdecken, aber sie besitzen, wie anderwarts, die 
bekannten charakteristischen Merkmale. Der Umstand, dass sie auch hier unter den 
Hausern sich hinziehen, von den Mauern derselben durchbrochen oder abgesperrt sind, 
der Ort aber uralt ist, lasst auf das hohe Alter dieser Hohlen schliessen. 

Ein Beweis dafiir ist ein verhaltnismassig gut erhaltener Rest einer kunstlichen Hohle, 
der beilaufig mitten im Orte unter einem Hause der Nordfront der Hauser sich befindet. Ein 
gemauerter Kellergang im Hause Nr. 7 durchschneidet hier das Ende des • Hohlensystemes, 
das von Nordost her einmundet. Links in der Kelierwand ist der Eingang zu einer gut 
erhaltenen, ovalen und an der Decke gerundeten, aus dem Gestein herausgehauenen Kammer 
of fen gelassen. 

Ihr gegeniiber ist eine gemauerte niedrige Kellerstrecke. Jenseits dieser Strecke, die 
nach Nord umbiegt, setzt sich die urspriingliche Anlage aufwartssteigend fort Dann kommt 
man in eine ovale, aus dem Gestein unregelmassig herausgearbeitete zweite Kammer, an 
die sich ein nordwarts gerichteter, 3 m langer Gang mit Lichtnischen anschliesst Nun biegt 
der Gang in einer Schlangenwindung nach Ost und dann wieder nach Nord urn und steigt 
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zum Beginne wieder empor. An der Kriimmungsstelle befindet sich rechtsseitig eine Sitz- 
nische in Form und Anlage wie zu Hohenwarth. Dieser Nische gegeniiber ist in der Wand 
die Spur einer Rinne zu sehen. Im weiteren Verlaufe des Ganges sah ich linksseitig eine 
Lichtnische; nach circa 6 m Lange biegt derselbe wieder gegen Ost um und soil, der Sage 
nach, zur Thaya gefiihrt haben. 

Gange fanden sich auch unter anderen Hausern und einer unterhalb der Strasse, 
die durch den Markt fiihrt, doch entbehrten sie der charakteristischen Merkmale. 

Einen sehr gut erhaitenen Rest einer kiinstlichen Hohle, und zwar die Schluss- 
partie, fand ich im Hause Nr. 52 der sogenannten «Gartenzeile». In der Nordwand eines 
allem Anscheine nach erst neugebauten Kellers, in den man auf einer steilen Stiege in die 
Tiefe steigt, ist an der Sohle eine kleine Offnung als Zugang offen gelassen. Der regel- 
massig geformte, aber sehr niedrige Gang a (Hohlenplane, X, Fig. 3) fiihrt abfallend nord- 
warts in die Tiefe; gegeniiber ist eine Lichtnische. Dann biegt sich derselbe scharf im rechten 
Winkel westlich nach abwarts; auch hier sind wieder gegeniiber eine und seitiich zwei Licht- 
nischen angebracht. Wieder biegt der Gang im rechten Winkel, nach Nord abfallend, um 
und in der Mitte ist die gerundete Gangdecke durch eine senkrechte Abstufung unter- 
brochen, so dass nur eine gestreckt liegend zu passierende Gangpartie den Eingang in die 
Schlusskammer ermoglicht. Dieselbe (A) ist ganz aus dem Felsen herausgehauen, infolge 
dessen sind Wande und Declce ziemlich uneben. Ich konnte in der Kammer vollig aufrecht 
stehen, trotz der eingedrungenen Erde, die so hoch fag, dass sie mit der linksseitig an der 
Sohle der Kammer angebrachten steinernen Langsbank fast eben war. Links von dem 
Eingange und rechts in der Kammerwand befinden sich in der oberen Halfte je eine 
Lichtnische und rechtsseitig in der nordwestlichen Ecke der Kammer an der Sohle der- 
selben eine nischenartige Vertiefung. Neben der Nische ist ein Steinsockel, der vermuthlich 
als Sitz gedient hat. Noch ist zu bemerken, dass riickwarts in der Kammer ein in schiefer 
Richtung aufwarts fiihrendes Luftloch angebracht ist. 

Nach einem spateren Berichte soil auch im Gemeindewalde von Thaya sich eine 
kiinstliche Hohle befunden haben, die aber nicht mehr zuganglich ist Desgleichen sollen 
auch in Ober-Edlitz, einer Pfarrfiliale von Thaya, kiinstliche Hohlen vorkommen. 



OASTERN. 

Dass auch in Gastern, einem sehr alten Orte, kiinstliche Hohlen sich befanden, 
erfuhr ich im Jahre 1882 durch eine Mittheilung des seither verstorbenen Herrn Dechants 
Grubl. Ober diese Entdeckung schrieb er mir: « Dieser Erdstall wurde aufgefunden bei 
Gelegenheit der Vergrosserung der Kirche im Jahre 1842. Die alte, westliche Hauptmauer 
wurde abgetragen und etwas weiter zuriick eine neue Hauptmauer aufgefuhrt Als die 
Grundfeste zu dieser Mauer gegraben wurde und man fast schon tief genug gegraben 
hatte, trat ein alter Bauer aus dem Dorfe heran und bedeutete den Arbeitsleuten, es miisse, 
wenn die Mauer nicht zusammenstiirzen soil, noch viel tiefer gegraben werden, denn unter- 
halb befinde sich von alten Zeiten her ein Erdstall. Wirklich fand sich derselbe vor. Ich 
und mehrere Arbeitsleute stiegen auch hinab und untersuchten denselben. Bei der Unter- 
suchung fand sich auch der Kanal, durch welchen die Leute auf dem Bauche hinein- 
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schliefen mussten. Man begab sich sodann in die Kirche, hob an mehreren Stellen das 
Pflaster auf, um den Eingang zu finden, und man fand ihn auch. Hierauf krochen mehrere 
Manner von der Kirche aus in diesen Kanal hinein, bis sie in den Erdstall gelangten». 

«Die Hohle lag circa 5 "5 m unter der Erde. Der aus der Kirche in dieselbe fuhrende 
Schlupfgang hatte die Richtung von Ost nach West und die Hohle selbst war von Nord 
nach Slid gerichtet. Der Schlupfgang war bei 5 m lang und miindete in ein vermuthlich 
spitzbogenformiges Rondeau, in welchem eine grosse, gerundete Nische angebracht war; 
an dieses sudwarts gelegene Rondeau schloss sich gegen Nord ein sehr breiter Gang an, 
der rechts und links mit Sitzbanken versehen war. Rechts vom Rondeau, also westlich, 
fand man noch ein zweites Gemach mit fiinf Feuerstellen (Lichtnischen), an dessen Lage 
und Aussehen ich mich aber nicht mehr erinnere». Aus dem Umstande, dass man in der 
Nische des Rondeaus «Goldfransen, Uberbleibse! eines Ciborium-Mantelchens oder eines 
Vorhanges vor dem Hochwtirdigsten» und Kohlen, ferner in dem mit Sitzbanken versehenen 
Gange Getreidekorner fand, schliesst Herr Grubl, dass diese Nische «zur Aufbewahrung 
des Hochwurdigsten» gedient habe und dass die Leute sich zur Zeit der Feindesgefahr^ 
gefliichtet haben. 

Uber die Lage der Kirche schreibt Herr Grubl: «Die Kirche liegt erhoht und war von 
einer hohen Mauer umgeben. Der Raum zwischen ihr und der Kirche diente als Gottes- 
acker. Der Eingang fuhrte uber eine Brucke, die wahrscheinlich einst eine Zugbrucke war, 
spater durch eine steinerne ersetzt wurde. Die Filialkirche in Klein-Zwettl war in ahnlicher 
Weise gebaut und befestigt. Die hone Mauer lauft noch rings herum. Ausserhalb derseiben 
ist ein breiter Wallgraben. Am Eingange sind noch die zwei holzernen Rader zum Auf- 
ziehen der Zugbrucke zu sehen, Der dortige Erdstall soil auf dem anliegenden Felde munden, 
das wahrscheinlich fruher ein Gestriipp oder Waldchen war». 

Erst nach einer Reihe von Jahren (1894) war es mir gegonnt, Gastern und Klein- 
Zwettl selbst zu ' besuchen. Ich fand das, was Herr Grubl uber die Lage der Kirche 
berichtete, bestatigt, halte aber die Ringmauern mit den Zugbrficken fur viel junger als die 
Hohlen. Mich erinnert aber die Anlage von Klein-Zwett! mit dem rings um die Kirche 
laufenden Ringwall und Graben an unsere im Viertel unter dem Manhartsberg haufigen 
Hausberge, und im Walle zu Klein-Zwettl fand ich einen Gefasscherben, der dem fruben 
Mittelalter entstammen diirfte. Dass hier die Erdstalle von der Kirche aus zuganglich sind, 
ist nichts Vereinzeltes. 



DOBERSBERQ. 

Nach der «Topographie von Niederosterreich», II. Band, Heft 5, pag. 300, wird Dobers- 
berg, bereits im XII. Jahrhundert erwahnt Es liegt an der Thaya, 405 m uber dem 
Meere. Daselbst nun befindet sich etwa mitten im Ort im Keller des Hauses Nr. 51, Herrn 
Ullmann gehorig, eine sehr interessante Hohle. Auch hier war ich hoch uberrascht, dieselbe 
Grundidee der Anlage zu finden, wie ich sie in den Hohlensystemen von Roschitz gefunden 
hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach waren die jetzt als Kellerraume benutzten Lokalitaten 
ursprunglich Erdstallkammern, wie ja gleich der rechts vom Kellergange abzweigende Beginn 
des eigentlichen Erdstalles noch deutlich die Kammerform besitzt (Hohlenplane, X, Fig. 4). 
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Ein Gang fiihrt von Ost nach West in die Tiefe und miindet in die jetzt zu Keller- 
raumen adaptierten einstigen Kammern. Der nach Sud abzweigende Raum hat die nor- 
malen Kammermasse, der westliche Theil verengt sich im Hintergrunde zu einer schmalen 
Kammer; der nordliche Theil ist unregelmassig abgehauen, und hier beginnen die Theile 
des Erdstalles, welche noch erhalten sind und zwar zunachst mit einem kleinen Kammer- 
raume (A). An der rechten Seite ist eine Sitznische und unmittelbar vor dem beginnenden 
Gange a ist eine Verschlussvorrichtung angebracht. Der Gang fiihrt nun weiter nach 
Nord, gieich zum Beginne rechtsseitig eine, am Ende drei Lichtnischen aufweisend. 
Dann biegt er nach West im rechten Winkel um, wird hoher, so dass man bequem 
aufrecht gehen kann und ist etwas in die Tiefe abfallend; linksseitig sind zwei Lichtnischen. 
Abermals folgt ein reenter Winkel und dann eine gerade, 3'8 m lange Gangstrecke. Am 
Beginne ist hier eine Absperrvorrichtung und daneben rechtsseitig je eine Lichtnische. 
Am Schlusse 1st an der Decke ein Luftloch sichtbar und rechts und links eine Lichtnische. 
Wieder biegt der Gang im rechten Winkel nach Ost um, stets abwarts geneigt. Diese 
Strecke besitzt in der Riickwand eine Gerathnische. Am Ende des Ganges, der nach Ost 
im rechten Winkel abbiegenden Gangstrecke gegeniiber, ist wieder eine Lichtnische und 
im weiteren Verlaufe des nach Nord gerichteten Ganges sind drei Lichtnischen, die 
letzte gegeniiber der nachsten Gangstrecke. Auch diese biegt wieder im rechten Winkel 
nach West fallt steil in die Tiefe, hat rechts und links je eine Lichtnische und am 
Ende im oberen Theile der Siidwand, dem wieder im rechten Winkel nach Nord 
abbiegenden Gange gegeniiber, eine Gerathnische. Nun erniedrigt sich die Gangdecke, 
auch der Gang selbst verengt sich, und wahrend man in den iibrigen Gangpartien bequem 
aufrecht gehen konnte, kann man hier nur gebiickt in die Schlusspartie eindringen. Diese 
letzte Gangstrecke hat rechts und links je eine Lichtnische. Nun beginnt der grosse Rund- 
gang b, ein unregelmassiges Septogon bildend, in dessen nordlichem Theile sich an der 
Sohle eine gangartige Vertiefung, nach Nord gerichtet, vorfindet. Die in diesem Septogon 
befindlichen sechs Lichtnischen sind im Plane ersichtlich gemacht. Gieich oberhalb 
der Einmundung des Hauptganges ist im Septogon, in dem man wieder bequem aufrecht 
gehen kann, ein Luftloch angebracht 

Von der Ecke der linken Abzweigung des Septogons zweigt an der Sohle ein 
Schlupfgang nach Sudost ab; er miindet in die merkwurdige Schlusspartie. Diese bildet die 
Kammer B von ungewohnlicher Form. An der Eingangswand ist rechts vom Eingange eine 
Lichtnische. Man muss sich niederlegen, um durch einen Schlauch in das letzte Kammer- 
lein (C) eindringen zu konnen, in welches am Ende dieses Ganges ein Schlupfgang senk- 
recht aufwarts fiihrt Auch hier wiederholt sich die merkwiirdige Erscheinung, dass sowohl 
in dieser schlauchartigen Gangstrecke, wie in dem gerundeten Schlupfgange, Lichtnischen 
angebracht sind. Wahrend der Haupttheil der kiinstlichen Hohle, namlich die im rechten 
Winkel abbiegenden Gange, aus dem Loss herausgearbeitet ist, sind das Septogon und die 
Schlusspartie aus dem Gestein gebrochen, weshalb das letzte Kammerlein unregelmassige 
Formen hat, wie eben der Bruch des Gesteines es ermoglichte. Trotzdem aber ist hier in 
der Decke ein Luftloch angebracht und iiber dem Schlupfloche findet sich auch hier in 
der Wand eine Lichtnische. 

Charakteristisch sind in diesem Hohlensysteme die sehr gut erhaltenen, im rechten 
Winkel abbiegenden Gange. 
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OBER-GRUNBACH. 

Von Dobersberg kam ich nach Ober-Griinbach, eirtem in der Nahe von Karlstein 
gelegenen Dorfe. Auch in Karlstein, und zwar im Schlosse daselbst, sollen einst kiinstliche 
Hohlen gewesen sein. Eigentliche Hohlen fand ich dort zwar nicht, wohl aber einen 
aus dem Felsen herausgehauenen Gang, der vermuthlich vom Schlosse einst zur Thaya 
fuhrte, denn ich verfolgte denselben aus einer verborgenen Schlucht am rechten Thaya- 
ufer bei 20 m lang in aufwartssteigender Richtung zu der auf dem Berge liegenden Feste 
Karlstein. Da aus den Felswanden des Ganges Wasser herabsickert und die Sohle des- 
selben nicht bios sehr schlupfrig ist, sondern theilweise ein kleines Bachlein bildet, konnte 
ich den Gang nicht weiter verfolgen. 

In Ober-Griinbach war es mir gegonnt, drei Hohlensysteme durchforschen zu 
konnen, von einem vierten, und zwar im Pfarrhofkeller, jedoch nur mehr die ursprungliche 
Anlage in ihren Umrissen festzustellen. 

Eines dieser Hohlensysteme befindet sich in der siidlichen Berglehne unter dem 
dort isoliert stehenden Lebersorger'schen Hause. Uberraschend ist die sehr gut erhaltene 
Anlage, denn die ganze Hohle ist aus dem Gestein sorgfaltig herausgemeisselt, es flimmern 
und glitzern die Wande im Lichte. Unmittelbar hinter der Mauer, in der eine Offnung 
gelassen wurde, ist gleich im Gange a (Hohlenplane, X, Fig. 8) linksseitig eine Lichtnische 
sichtbar, dann nach kurzer Entfernung eine zweite, die gewiss nicht nothig gewesen 
waren, wenn hier der ursprungliche Beginn des Ganges gewesen ware. Die Hauptpartien 
sind alle in scharfen Spitzbogen und, . wie gesagt, sorgfaltig geglattet herausgearbeitet. 
Der Einmundung des Ganges a in die Querfortsetzung b gegenuber ist eine Doppel- 
lichtnische angebracht. 

Eine Stufe fiihrt vom Gange a in den Gang b hinab und weiter steigt man hier 
linksseitig liber eine Stufe in die 1*8 m haltende Verlangerung des Ganges b gegen Nord- 
west hinab, welcher zum Schlusse eine spitzbogenformige Nische besitzt. Die Gangstrecke b 
mundet in ein abermals eine Stufe tiefer liegendes, kleineres Kammerlein in der Breite des 
Ganges, an der Decke jedoch erhoht und der Einmundung gegenuber mit einer Nische 
versehen. In der Fortsetzung des im rechten Winkel abbiegenden Ganges nach Nordost 
erniedrigt sich die Gangdecke, der Gang fallt ziemlich steil abwarts und ist diese Strecke 
nur kriechend oder stark gebiickt zu passieren; sie mundet in eine schon geformte Kammer 
(A), wieder urn 40 cm tiefer als der in sie miindende Gang. Die Ruckwand hat in der Mitte 
eine Gerathnische, linksseitig in der siidwestlichen Ecke befindet sich eine Lichtnische, aus 
der sudostlichen Decke fuhrt ein Luftloch aufwarts. Wieder fuhrt aus der Kammer ein 
Gang, im Halbkreise sehr stark abfallend, nach Sudost Am Ende verengt sich derselbe, 
indem die linke Wand senkrecht abfallend vortritt und eine Verschlussvorrichtung bildet. 
Hier wieder eine Stufe abfallend fuhrt dieser ausserst schmale Schlupf in die vermuthlich 
gerundete Kammer B, in welche einzudringen eine Unmoglichkeit war, indem nicht nur 
die Kammer, sondern auch die schmale Gangstrecke mit heilem, klaren, aber eiskalten Wasser 

angefullt waren. 

Eine sehr interessante Erscheinung findet sich in der Kammer A, namlich der Ver- 
such einer Bohrung, und zwar eine kreisrunde Vertiefung in der Wand mit einem aus 
dem Centrum hervorstehenden Zapfen, ahnlich der Bohrung bei prahistorischen Stein- 
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hammern, an denen sie begonnen aber nicht vollendet wurde. Die iibrigen Hohlensysteme 
liegen vereinzelt im Schosse der Berglehne, die von Nord nach Sud massig abfallt, und 
an der die Hauser des Ortes von West nach Ost gereiht stehen. Ein Hohlensystem 
(Hohien plane, X, Fig. Q), auch nur partiell erhalten, wurde mir zu Liebe vom Eigenthumer 
des Hauses Nr. 11, Herrn Franz Zoller, erst eroffnet, und zwar war der Eingang mitten 
im Haushofe beim Dungerhaufen, wo derselbe mit Balken und Erde uberdeckt war. 

Auf einer Leiter stieg ich in die Tiefe und stand in einer gegen Ost gerichteten, 
sehr geraumigen Kammer (A), deren ostlicher Thei! gut erhalten war. In der Ostwand uber- 
raschte mich eine in der oberen Halfte angebrachte grosse Nische, die dieselbe spitzbogen- 
fonnige Oestalt hatte, wie ich sie in Erdberg in Mahren in der Kammer mit den Consolen 
im Centrum der Nordwand beobachtet hatte. Die Ahnlichkeit war auffallend. Aus der siid- 
ostlichen Ecke der Kammer fi'thrt der Gang a geschweift nach Siidost Nach einer kurzen 
Strecke fallt die Gangdecke senkrecht ab und erniedrigt sich der Gang zu 1 m Hohe. In 
diesem ersten Gangtheile ist am Beginne eine Lichtnische und im weiteren Verlaufe ein 
aus der Gangwand schief aufwarts gerichtetes Bohrloch sichtbar. Der niedrigere, mit einer 
Lichtnische versehene Gang mundet, am Ende sich erweiternd, in die gut erhaltene Kammer B. 
Sie ist, wie die erste, an der Decke gewolbt. Langs der Westwand zieht sich eine Sitz- 
bank hin. Auch an der Ostwand befindet sich eine Bank, doch biegt dieselbe im rechten 
Winkel langs der Nordwand urn und bildet da einen abgestutzten Sockel. Wieder fuhrt 
der Gang b in einer Schweifung nach Slid, doch ist diese, in die Tiefe abfallende, iinksseitig 
mit vier Lichtnischen versehene Strecke nur mehr liegend zu passieren, da die Sohle durch 
eingedrungenen Schlamm gegen die Tiefe immer mehr erhoht ist. Am Schlusse verengt und 
erniedrigt sich der Gang, indem die Gangwand an der Stirnseite, Iinksseitig, senkrecht 
abfallend vortritt und nur eine Offnung lasst, durch die vorzudringen mir unmoglich war. 
Die Hiebmarken des Instrumentes, mit dem hier gearbeitet wurde, sind - 6 m breit. 

Das letzte System (Hohlenplane, X, Fig. 7) hat wieder die charakteristische Form 
der Waldviertler Hohien: Kammern und Rundgang. Aus dem Hause Nr. 32, des Johann 
Zoller, steigt man in dasselbe hinab und gleich der Beginn zeigt, dass es ganz aus dem 
Gestein herausgemeisselt ist. Ein zweimal im Winkel umbiegender Gang (a) von ziemlich 
ruder Form fuhrt sudwarts in die Tiefe. Erst die letzte Strecke nimmt eine regelmassige 
Form an, sie miindet in den Quergang b, welcher zwei Lichtnischen rechts und links, der 
Einmundung des Ganges a gegenuber, besitzt Etwas nach Nordwest geneigt fuhrt der 
Gang b in die Kammer A. Sie erstreckt sich von Siidost nach Nordwest, ist spitzbogig 
aus dem Fels herausgehauen und hat nicht die schone regelmassige Form anderer Kammern. 
Sie ist in der Mitte breiter, als an den Enden. Dem Eingange gegenuber bildet ein vor- 
stehender Stein eine unregelmassig geformte Sitzbank. Die sudliche Seite besitzt langs der 
ganzen Breite der Wand eine Bank, ebenso die Nordseite, die sich hier langs der West- 
wand in einer Schweifung zum Eingange zieht. In der Siidwand ist eine Lichtnische und 
in der nordlichen Halfte der Kammer an der Decke ein aus dem harten Stein heraus- 
gearbeitetes Luftloch sichtbar. Der ostliche Gangtheil b fuhrt in einen grossen, sehr regel- 
massig ausgemeisselten Rundgang (c). Der Querdurchschnitt zeigt seine schone Form, an 
der Basis schmal, in der Mitte erweitert und an der Decke sehr spitz zulaufend. Leider 
konnte ich auch hier nicht weiterschreiten, da der Gang mit 20 bis 30 cm hoch stehendem 
Wasser gefiillt war. Ich bemerkte nur die in der oberen Halfte angebrachten Lichtnischen, 

en 161 ra 2i 



so weit ich rechts und links schauen konnte. Nach der Analogie anderer Rundgange habe 
ich denselben am Plane gezeichnet 

Der Erdstall bei dem Pfarrhofkeller ist nur mehr den Umrissen nach erkennbar und 
jetzt in einen Keller umgewandelt. Doch sieht man auch hier noch den urspriinglichen 
Rundgang und Kammerreste und findet sich auch noch eine Lichtnische erhalten, Aus dem 
Rundgange fiihrt ein Gang nach Nordost, biegt dann wieder nach Nordwest um und 
endet in einer kreuzformigen Oangstrecke mit einem Luftloche im Centrum; doch glaube 
ich, dass dieser Gang spateren Ursprunges ist 

Herr Pfarrer Pius Schonbauer theilte mir mil, dass im Hause Nr. 39 ebenfalls eine 
H6hle war, die aber nicht mehr zuganglich ist Ferner ausserte sich derselbe: «ln den 
Nachbarorten gibt es wohl auch Erdhohlen, man kann aber nicht angeben, ob sie zugang- 
lich und von wissenschaftlichem Werte sind, und in welchen Hausern sie sich befinden, 
wie in Waldkirchen, Oberndorf bei Weikartsschlag u. s. w. solche sein sollen». 



WEINERN. 

Von Weinern, einem nordostlich von Gross- Siegh arts gelegenen Dorfe, wurde mir mit- 
getheilt, dass sich daselbst eine kunsttiche Hohle befinde, in welcher eine grosse, rondeau- 
formige Kammer mit Nischen und einem Steintische in der Mitte sich vorfinde. Ich selbst 
fand Folgendes: 

Aus dem Hauskeller des Gasthauses zu Weinern, in dessen ostlicher Mauer eine 
Offnung gelassen wurde, gelangt man in den Gang a (Hohlenplane, X, Fig. 5) der nach 
Nordost fiihrt; diese Gangpartie ist erst am Schlusse in ihrer urspriinglichen Form erkennt- 
lich und befindet sich am Ende derselben rechts eine Tastnische. Der Gang miindet in 
einen Querraum (A) und zeigt rechtsseitig eine Lichtnische, die aus dem Gestein heraus- 
gemeisseft und in deren Wolbung die Brandspur des eingestellten Lichtes deutlich sichtbar 
ist. Rechts in der Siidwestecke ist eine Art senkrechten Schlupfganges nach aufwarts zu 
erkennen, aber verschuttet. Der Gang a, nur 1*3 m hoch, biegt zweimal im rechten Winkel 
um und zwar zuletzt parallel zum ersten Gangstiicke. Wieder wendet sich der Gang im 
rechten Winkel nach Nordost und miindet in eine Art Kammerraum (B). Zu bemerken ist, 
dass dieser Erdstall theilweise, und zwar, wie die Spuren zeigen, mit einer Art Meissel aus 
dem harten Gestein herausgearbeitet ist, aber trotzdem sind auch hier die Licht- und Tast- 
nischen angebracht Die Gange sind an der Decke gerundet und die letzte Strecke in ihren 
Wandungen ganz glatt, wohl ein Beweis fur die starke Beniitzung des Ganges. Der 
Kammerraum B tritt links vom Eingange eine kurze Strecke nach Nord zuriick, erweitert 
sich von der Nordseite gegen Ost in schiefer Richtung bis zu dem nach Nordost weiter- 
fiihrenden Gange, die Basis fallt stark geneigt in die Tiefe ab, wahrend die gerundete 
Decke horizontal verlauft. Die Rtickwand fallt dann senkrecht ab und lasst in der Tiefe 
eine Gangfortsetzung offen, die aber leider verschuttet ist und ein weiteres Vordringen 
nicht gestattet Analog anderen Hohlen, wie in Zeiselberg, Roschitz it. s. w. fiihrt sie 
entweder in eine Kammer, oder, was >wahrscheinlicher ist, in einen der fur das Waldviertel 
charakteristischen Rundgange. An der Decke ist ein Luftloch sichtbar, das aber nicht 
gerundet, sondern roh aus dem Gestein herausgearbeitet ist 
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In diesem Raume sind einige interessante Einzelnheiten zu beobachten. Links vom 
westlichen Eingange ragt aus der Basis der Nordwand ein gerundeter Stein hervor, der 
vielieicht nicht bewaltigt werden konnte; er konnte allenfalls fur eine Sitzbank gelten, oder 
sollte vielieicht dies einer der gesuchten Tische sein? Ober dem Steine finden sich in der 
Nordwand neben einander zwei rohrenartige Vertiefungen, die nacH kurzem horizontalen 
Verlaufe, so weit ich sie untersuchen konnte, senkrecht aufwarts fiihren; sie sind, wie das 
Luftloch an der Decke, mittelst eines spitzen Instrumentes herausgearbeitet. Von Interesse 
ist ferner, dass hier die ganze Sohle der Kammer eine glatte, schief in die Tiefe abfallende 
Steinplatte bildet. 

Aus der Mitte dieser Kammer fiihrt ein gut erhaltener Gang durch leicht zu bear- 
beitendes Material gegen Ost und ist dann verschiittet; er soil zum Brunnen gefiihrt 
haben, der im Dorfe ist. Rechts vom Eingange ist in. der Kammerwand eine Lichtnische 
mit Brandspur sichtbar. 

In der Stadt Waidhofen an der Thaya im Viertel ober dem Manhartsberg sollen 
einst viele kunstliche Hohlen gewesen sein, so audi beim Backermeister Herrn Binder und 
bei der Saalmuhle. Meine Nachforschungen ergaben aber kein anderes positives Resultat, 
als die Bestatigung des einstigen Vorhandenseins von Erdstallen; sie sollen sammtlich 
vermauert sein. 

Desgleichen befinden sich im benachbarten Pfaff enschlag, nach erhaltenen Nach- 
ricliten durch den einstigen hochwurdigen Herrn Pfarrer Brenner, kunstliche Hohlen. Ich 
sah sie nicht. Jedoch sah ich in Pfaff enschlag, gleich ausserhalb des Ortes, einen «Purk- 
stallberg»; doch konnte ich auf demselben keine Reste von Gefassen finden. Audi vom 
benachbarten, westlich liegenden Heidenreichstein wurde mir erzahlt, dass vom Keller 
des herrschafthchen Schlosses aus ein Erdstail zuganglich sein soil. Ich hatte aber keine 
Gelegenheit, mich von der Wahrheit dieser Nachricht zu iiberzeugen. Dies gilt auch von 
Reibers bei Kreutzen, Riegers bei Dobersberg und Kottsch ailing bei Windigsteig, 
wo kunstliche Hohlen sich befanden oder noch sind. Dasselbe soil auch in Elsenreith 
bei Kottes der Fall sein. In Weitersfeld, einem grosseren Markte im nordostlichen Wald- 
viertel, wohin ich im Sommer 1901 kam und nach Hohlen forschte, war ebenfalls meine 
Muhe vergebens. Die einst dort bestandenen Hohlen sind nicht mehr zuganglich; von Inter- 
esse ist jedoch, dass sie sich in dem die ganze Gegend beherrschenden Hiigel befinden, 
auf dem auch die Pfarrkirche steht; er scheint mir gegen Nordwest und Siid kunstlich 
abgestuft und ich fand thatsachlich auf demselben mehrere Reste prahistorischer Gefasse. 
Auch in dem benachbarten Pleissing sollen zahlreiche Erdstalle sein. Diesem Resultate 
meiner Forschungen im Waldviertel fiige ich noch hinzu, dass Herr Ingenieur Kiessling in 
seinem bereits schon auf Seite 3 dieses Buches erwahnten Werke «Eine Wanderung im 
Poigreiche», Seite 114, berichtet, «dass ihm im Waldviertel 65 Erdstalle bekannt geworden, 
von denen er die ihm zuganglichen (25) eingehendst untersucht, gezeichnet und beschrieben 
habe; Seite 316 schreibt er: «Was die Zahl der Waldviertier Erdstalle anbelangt, so betragt 
dieselbe, soweit das Vorhandensein von Erdstallen dem Verfasser bekannt ist, derzeit 
bereits gegen hundert in 60 Orten. Zuganglich von diesen 100 Erdstallen sind etwa 40». 
Ob unter ' diesen Hohlen auch die von mir erforschten eingerechnet sind, vermag ich 
nicht zu beurtheilen; doch gent daraus hervor, dass der Verbreitungsbezirk der kunstlichen 
Hohlen im Waldviertel ein grosser ist. 
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FREUNDORF. 

Die erste Kunde von Erdstallen im Viertel ober dem Wienerwald, mithin am 
rechten -Donauuf er, erhielt ich fiber die zu Biberbach bei Seitenstetten (1887) zufallig 
entdeckte Hohle; dann erhielt ich im Jahre 1890 von Herrn Dr. Franz Glassner, damals 
Advokat in Atzenbruck, die Nachricht iiber die ebenfalls zufallig entdeckte Hohle von 
Watzendorf und von da aus erstreckten sich meine Forschungen weiter und ich fand, 
dass sich das Vorkommen der kiinstlichen Hohlen im Tullner Becken am Rande des Wiener- 
waldes von Freundorf bis hinauf nach Traismauer erstreckt. 

Ich beginne mit Freundorf im Viertel ober dem Wienerwald, das urkundlich bereits 
im XI. Jahrhundert erwahnt wird. 

Was ich an kiinstlichen Hohlen vorfand, ist nur mehr der Rest eines kiinstlichen 
Hohlensystemes, denn die noch erhaltene Anlage beweist dies. Unter dem Hause Nr. 52,, 
nordlich der von Ost nach West sich hinziehenden Strasse, ist der Zugang zu einer 
kiinstlichen Hohle und zwar vom Hauskeller aus, von welchem man durch eine Mauer- 
offnung (a, Hohlenplane, VIII, Fig. 8) in dieselbe, doch nur kriechend, getangt. Beilaufig 
1 m vom Durchbruche der Mauer entfernt stent man in der Kammer A, aus welcher drei 
Gange abzweigen, einer in Verlangerung des Einganges nach Sud, einer nach West und 
einer gerade nach Ost Der die Kammer durchschneidende, nach Sud laufende Gang 
fiihrt, schwach aufsteigend, unter der Strasse fort und ist schliesslich verschiittet; rechts 
und links in der Mitte der Gangwand befindet sich je eine grossere, an der Decke gerun- 
dete Nische. Der Gang b fiihrt eine kurze Strecke in einer schwachen Krummung nach 
Nordwest und ist am oberen Ende ebenfalls verschiittet. Die Fortsetzung nach Ost endet 
mit der senkrecht abfallenden Gangwand. In der nordostlichen Ecke dieses Ganges eroffnet 
sich nun der Eingang zu der halbmondformigen Kammer B, deren Riickwand ah die 
senkrecht abfallende Eingangswand, im Halbkreise in schoner Wolbung emporfiihrend, sich 
anschliesst. Wo die vier Gauge in der mittleren Kammer sich kreuzen, erhebt sich iiber 
der Kreuzung eine Kuppel; dieselbe verjiingt sich in sehr schoner Krummung nach oben 
und endet mit einer kreisrunden Offnung, die mit einem Steine verschlossen ist, woriiber 
zur Zeit ein Wohnzimmer sich befindet. Diese Kuppel mit den unter dem Centrum der- 
selben sich kreuzenden Gangen, sowie die halbmondformige Kammer sind Erscheinungen, 
wie ich sie in Hohenruppersdorf, Drosing u. s. w. gefunden habe, wohl ein Beweis fur die 
Gleichzeitigkeit der Entstehung dieser Hohlen, sowie fur die Einheit des Volksstammes, 
dem sie gedient haben. Der unter der Strasse zur Zeit verschiittete Gang stand in Ver- 
bindung mit Kammern, die unter der Hauserreihe sudlich der Strasse sich befanden; daselbst 
traf ich namlich in einem schrag gegeniiberliegenden Hause ebenfalls einen Erdstallgang, 
der sich aber leider nicht weiter verfolgen liess. 

Wie in Freundorf, so sind auch in Gollarn im Viertel ober dem Wienerwald, 
einer Filiale der Pfarre Abstetten, eine Viertelstunde davon entfernt, nur Reste von kiinst- 
lichen Hohlen. Ich gehe auf deren Beschreibung nicht weiter ein, da dieselben in einem 
solchen verfallenen Zustande sind, dass sie sogar von den Hausbewohnern gemieden 
wurden und es Niemand wagte, hineinzukriechen. Sie befinden sich unter den Hausern des 
Specht und Lechner und fur ihr hones Alter spricht auch der Umstand, dass sie unter 
der das Dorf durchziehenden Strasse in die nordwarts gelegene Berglehne sich verlieren, 
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wo einst der Eingang gewesen sein diirfte. Ferner waren auch in Heil igen-Eich im 
Viertel ober dem Wienerwald einst Hohlen; ich fand aber dort nur Gangreste, die theils 
vermauert, theils verschiittet waren. In dem benaehbarten Pixendorf zieht sich siidlich 
vom Orte eine Thalschlucht hin und in dieser sollen Hohlen gewesen sein, desgleichen in 
der Berglehne, siidlich von der das Dorf von Ost nach West durchziehenden Strasse; 
ausserdem soil noch heute im Brauhauskeller ein Theil einer Hohle mit einem Schlupfgange 
vorhanden sein. Ahnliches wurde mir von Trasdorf berichtet In Sitzenberg soil vom 
Schlossbrunnen aus ein Gang zuganglich sein. Einen Rest einer kiinstlichen Hohle sah ich 
in Stollhofen bei Traismauer. Wo aus dem Orte die Gasse zu den Kellern hinausfuhrt, 
die an der siidlichen Berglehne zerstreut liegen, betrat ich gleich in dem ersten, links von 
der Strasse, eine Hohle, die einen Rundgang besitzt, welcher mit einer Kammer in Verbin- 
dung stand; ein in den Berg aufwarts fiihrender Gang war verschiittet. In Traismauer 
soil ein Gang in den Venusberg hineingefiihrt haben; ich selbst fand aber keinen. 

In Oberndorf, dem siidlich von Traismauer, der alten Romerniederlassung, gele- 
genen Orte, wurde hinter dem Gasthause beim Graben eines Kellers eine Hohle aufge- 
deckt. Als ich nach erhaltener Nachricht dorthin kam, fand ich die urspriingliche Anlage 
theilweise schon zerstort. Die oval gerundete Schlusskammer, die zuerst aufgefunden wurde, 
war blosgelegt; aus ihr fuhrte ein Gang von Siidost nach Nordwest, versehen mit regel- 
massig von einander abstehenden Tastnischen; derselbe mundete in eine seitlich vom 
Gange liegende offene Kammer und fuhrte an derselben vorbei zu einer zweiten, eben- 
falls seitlich vom Gange offenen Kammer, die eine Nische besass. Die Fortsetzung des 
Ganges fuhrte ins Freie, in das abgegrabene Terrain. Ich mass die ganze Strecke mit 
21 m Lange. In der Hohle wurden Rind- und Geflugelknochen gefunden, die wegen ihres 
leichten Gewichtes auf hohes Alter hinwiesen. 

Eine andere Hohle, von anderem Charakter als unsere Erdstalle, sah ich in der 
Nahe der beschriebenen in einem freistehenden Hiigel, zuganglich aus einer Offnung im 
oberen Theile des bewaldeten Hiigels. Sie zieht sich von Nord nach Sud hin. Ich gelangte 
in einen stark verfallenen, nach abwarts gerichteten, langen und breiten Gang, der sich 
vorerst nach Siid wandte; dann biegt er nach Sudwest urn, wo sich in der Biegungsecke 
eine Art Kammer in der Breite des Ganges befindet; nach dem vierten Meter ist der 
Gang verschiittet. Die Breite des Ganges bei gerundeter Decke, das Fehlen der Licht- 
nischen und die Sage, dass dieser Gang in einen Keller am Fusse der Anhohe hinab- 
gefuhrt habe, der in die Romerzeit (?) zuruckreiche, konnte die Vermuthung wahrscheinlich 
machen, dass diese Gange romischen Ursprunges seien, umso mehr, als ja in Traismauer 
unter den Romern der Mithras-Cult gepflogen wurde und als an diesen Hiigel' nord- 
warts der Venusberg sich anschliesst. Ich erwahne dies aber nur als Hypothese. 

Wenden wir uns von Traismauer westwarts, so fanden und finden sich auch dort, 
in der ostlichen Berglehne, angefangen von Wagram bei Hollenburg, wo ich selbst Reste 
sah, bis iiber Inzersdorf hiniiber zur Anhohe nachst Kuffern, wo ich die beriihmte Bronze- 
Situla fand, die ich dem k. k. naturhistorischen Hofmuseum iibergab, nach erhaltenen ver- 
biirgten Nachrichten Erdstalle. In den Neunziger Jahren wurde in Franzhausen ein 
ganzes Hohlensystem von Gangen und Kammern abgegraben; gefunden wurde dabei 
nichts. Ich erfuhr davon erst, als bereits alles zerstort war. In der mit Nussdorf an der 
T raise n zusammenhangenden Filiale 
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NEUSIEDL 

fand ich eine in ihrer Art interessante Hohle in dem Hause des Herrn Georg Hintermaier. 
Sie ist zuganglich vom Hauskeiler aus, oder besser gesagt, aus einer zu einem Kellerraume 
umgestalteten Erdstallkammer. 

Man steigt auf mehreren Stufen in die zum Keller umgewandelte Kammer A (Hohlen- 
plane, VIII, Fig. 4) westwarts hinab und biegt gegen Nordwest um; in diesem Abstiege 
zeigen sich rechts und links vermauerte Offnungen der einstigen Verzweigungen der 
Gange. Hier fiihrt nun der Gang a in einer Schlangenwindung gegen Ost; er ist theilweisc 
aus grobem Gerolle, theilweise aus dem Loss herausgearbeitet. Der Loss ist glatt abge- 
schliffen vom haufigen Passieren des Ganges. Am Ende miindet der Gang in den von Siid 
nach Nord fiihrenden Hauptgang b. Der Einmiindung des Ganges a gegeniiber ist die 
charakteristische Lichtnische angebracht Der Gang fuhrt gegen Slid weiter, ist am Ende 
verschuttet und vermauert und zeigt unmittelbar vor dem Ende rechts in der Wand eine 
quadratische Nische. In seinem weiteren Verlaufe bildet der Gang eine Schlangenwindung 
und hat von der Umbiegung rechts iiber der Sohle eine langliche Sitznische und ihr gegen- 
iiber eine Lichtnische, in der noch die Brandspuren sichtbar sind. Nun biegt der Gang in 
scharfer Windung, sehr steil aufsteigend, nach Siidwest um, macht dann wieder einen Bug 
und fuhrt in ursprunglicher Richtung nach Nord weiter. Dieses Umbiegen des Ganges ist 
nun sehr interessant. In der Mitte der Windung, wo der Gang steil in die Tiefe abfallt, 
ist ostwarts eine Sitznische angebracht und zeigt sich am Beginne eine horizontale Leiste, 
gewissermassen zum Anstemmen der Fiisse. Ich halte diese Nische fur einen Wachterposten, 
denn derjenige, der da sass, beherrschte den Auf- und Abstieg des Ganges, da die nach 
Slid abbiegende Strecke so steil abfallt und so stark umbiegt, dass die Sitznische uber 
dem unten durchfuhrenden Gange zu liegen kommt und sie daher erst sichtbar ist, wenn 
man an derselben vorbeigeht. Es wiederholt sich hier also dieselbe Erscheinung wie in 
Hohenwarth und Neudegg, wo ebensolche Wachter-, respective Vertheidigungsnischen sich 
befinden. 

Im siidostlichen Buge sind in der Mitte der Siidwand in regelmassigen Abstanden 
ftinf Langsnischen, oben in die Gangwand verlaufend, angebracht. Auch der Sitznische gegen- 
iiber findet sich die Spur einer Nischenvertiefung. Diese schlangenformige Gangpartie ist 
nahezu 2 m hoch, im weiteren Verlaufe gegen Nord erniedrigt sich aber die Decke wieder 
so tief, dass die Ganghohe nur 0'8ra betragt und man daher nur kriechend vorwarts 
kommt In der Fortsetzung des Ganges ist rechts eine Lichtnische, links, bevor man zur 
Kammer C gelangt, ist wieder eine Langsntsche angebracht. Nun fiihrt eine Gangoffnung 
im Halbkreise in die ostwarts gelegene Kammer C Sie hat ovale Form und die halbkreis- 
formig gerundeten Wande stehen der senkrecht abfallenden Eingangswand gegentiber; die 
Decke ist gewolbt. Die Kammer ist sehr gut erhalten, aber so niedrig, dass man darin 
nicht aufrecht stehen kann. Luftloch und Nische finden sich nicht vor. 

Die Fortsetzung des Ganges b fiihrt nach Nord, biegt dann im rechten Winkel 
aufwartssteigend nach Nordost um und ist hier nicht mehr zu passieren, weil vom Wein- 
gebirge eingedrungener Schlamm und Wasser den Gang angeschlammt und die Decke zum 
Einsturze gebracht haben; es ist infolge dessen die ganze Strecke, von der Kammer C 
angefangen, nur gestreckt liegend zu passieren. 
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Kehren wir im Hauptgange b zurikk, so gelangen wir zu dern nach Ost abzwei- 
genden Seitengange c, der gut erhalten abwartsfuhrt, im rechten Winkel umbiegt und von 
da in einer Curve unmittelbar zum Brunnen fiihren soil, der im Hofe des Hauses sich 
befindet Auch hier ist ein Vordringen nicht moglich, denn aus dem von Ost einmiinden- 
den, steil abfallenden Seitengange sind Massen von Schlamm und Erde herabgeschwemmt, 
welche die Fortsetzung des Ganges nach Sud verlegen. 

Aus dem Kellerraume A fiihrt ein Gangstiick in eine nur noch am Beginne erkennt- 
liche, massige Kammer, aus welcher wieder ein Gangstiick weiter und zwar in den Keller 
des Nachbarn fiihrt An diese Kammer schliessen sich westlich noch drei total eingestiirzte 
Raumlichkeiten, gewiss einstige Kammern, an, da noch theilweise deren Riickwande sichtbar 
und erkenntlich sind. 



WEISSENKIRCHEN AN DER PERSCHLINQ. 

Am westlichen Beginne dieses Ortes war einstmals ein grosses Hohlensystem mit 
Gangen und Kammern, das jetzt nur mehr in einigen Resten vorhanden ist Ein in einen 
Keller fuhrendes Gangstiick zeigt merkwurdiger Weise dieselben sich durchkreuzenden 
Hiebmarken, wie ich sie in Gosing und Erdberg in Mahren gesehen hatte. Ferner 
befindet sich in der nachsten Nahe davon eine von oben zugangliche Kammer. Sie ist 
vermuthlich eine alte Getreidegrube, wie ich sie auch anderwarts beobachtet habe; der 
kreisrunde Einschlupf hat 50 cm Durchmesser, im Innern erweitert sich der Raum flaschen- 
idrmig. Etwas ostiich von dieser Hohle bestand ein zweites Hohlensystem, das aber jetzt 
verschuttet und nicht mehr zuganglich ist Mitten im Orte sah ich ein Gangstiick, das 
einerseits. nordwarts in den Kirchenberg hinein, andererseits abwarts unter der Strasse in 
die Tiefe gefuhrt hat. Diese Hohlen befinden sich bei Johann Hiessberger und Korntheuer. 

Ostiich von Weissenkirchen, eine halbe Wegstunde entfernt, liegt der Ort Lang- 
Mannersdorf, welcher sich auf einer iiber dem Thale der Perschling massig erhebenden 
Terrainabstufung hinzieht. In dieser Erhohung befinden sich ebenfalls an rnehreren Stellen 
Hohlen; ich sah sie bei den Hausbesitzern Figl, Hischenhuber und Lugmaier. Aber auch 
hier muss ich auf eine detaillierte Beschreibung verzichten, da die Raumlichkeiten in ihrer 
urspriinglichen Form nicht mehr erhalten sind. Die Hohlenreste sind aus grobem, diluvi- 
alen Sande herausgearbeitet und man meint es miisse jeden Augenblick dieses Sandgefiige 
nachgeben und einstiirzen. Trotzdem ist alles fest verwachsen und ich sah an rnehreren 
Stellen faustgrosse Steine herausgesprengt, an deren Stelle nun kleine Nischen entstanden. 
Es sind auch alle Raumlichkeiten, einstige Kammern und Gange, durch eingedrungenes 
Wasser zerstort. Die Dimensionen der Kammern und Gange stimmten in ihrer urspriinglichen 
Form mit den anderwarts beobachteten iiberein und fand ich auch, wie erwahnt, Licht- 
nischen und Luftrohren. 

Wie in der stufenformigen Thalerhebung am linken Ufer der Perschling, so sind 
auch am rechtsseitigen Ufer, in der uber der Perschling sich erhebenden Anhohe, kiinstliche 
Hohlen zu erwahnen. In Wieselbruck verzeichnet die Fama bei Herndl eine kiinstliche 
Hohle, die dort mit einem Brunnen in Verbindung stent Ein positives Resultat konnte ich 
jedoch an der betreffenden Stelle nicht erzielen. 
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KATZENBERG. 

Daselbst fand ich beim Bauer Posch in der sQdlich, unmittelbar hinter dem Bauern- 
hause beim Kapellenberge sich erhebenden Berglehne im festen Wellsande zwei Erdstall- 
kammern. Der infolge Terrainabrutschung verschuttete Eingang wurde geoffnet und ich 
kroch durch das Oangstuck a (Hohlenplanej VIII, Fig. 11), das im rechten Winkel umbiegt, 
in die Kammer A, die rund gewolbt ist; aus derselben fuhrt ein Gangstiick in die Kammer B. 
Am Beginne des Ganges tritt die Kammerwand apsisartig zuriick, erniedrigt sich im Hinter- 
grunde ebenso tief zur Fortsetzung der Gangdecke und lasst nur einen schmalen und 
niedrigen Eingang offen. Die zweite Kammer hat am Beginne der sudlichen Seitenwand 
eine Lichtnische. Eine solche befindet sich auch in der ersten Kammer, sen rag dem Ein- 
gange in die zweite gegeniiber. 

An diesen Rest der kunstlichen Hohlen hat sich, wie auch der Augenschein zeigt, 
die Fortsetzung derselben nach Nord angeschlossen. Der Verbindungsgang wurde abge- 
graben, respective verschuttet; die ubrigen Gang- und Kamrnertheile haben sich unter das 
Haus erstreckt. Die sehr alte gothische Kapelle steht auf einem Huge], der seiner Form 
nach einst ein sogenannter Hausberg gewesen sein durfte. 



WATZENDORF. 

Nach einem Brande wurde beim Neubaue, siidlich vom Hause Nr. 2 der Franziska 
Fig], die Berglehne abgegraben und bei dieser Gelegenheit das ostliche Ende eines west- 
warts fuhrenden Ganges blossgelegt. Links am Beginne des Ganges ist eine kleine Seiten- 
einbuchtung, vielleicht eine einstige Nische, rechts ein verschiitteter Seitengang, der nordnord- 
westwarts fuhrt, ein Beweis, dass ein Thei! der kunstlichen Hohie noch nicht aufgedeckt ist. 
Dafur spricht auch das im blossgelegten Gange befindliche Luftloch, welches nicht nothig 
gewesen ware, wenn an der jetzt aufgedeckten Stelle der Eingang gewesen ware. 

Der erste Gang (a, Hohlenplane, VIII, Fig. 3) fuhrt, mit einer Wendung gegen Siid- 
west, nach West, besitzt an der Nordwand Lichtnischen und vor der Biegung des Ganges 
gegen Sudost ist die Seitenkammer A. Die im rechten Winkel nach Siidost biegende Gang- 
strecke a, die in die Tiefe geneigt abfallt, besitzt vor der Biegung einen Verschluss. Der 
Gang hat an der Westseite eine Langsrinne, an der Ostseite ist in der Wand eine Ver- 
tiefung, so dass ein in die Rinne eingefiigtes Brett vor die Offnung des Ganges geschoben 
werden konnte. Zu beiden Seiten des Ganges sind vor der Rinne, und entsprechend in der 
vertieften Ostwand, Locher zur Einfiigung eines Balkens, welcher vor den Brettverschluss vor- 
gesteckt wurde. 

Sudwestlich vom Verschlusse befindet sich der Eingang in die Seitenkammer B. 
Gegeniiber dem Eingange ist eine Lichtnische. Wieder in einiger Entfernung ist der Ein- 
gang zur Kammer G Die Kammer hat in ihrem ruckwartigen Theile ein Luftloch und 
eine grossere Lichtnische. Dem Eingange gegeniiber stehen zwei Lichtnischen ubereinander. 
Die Sohle der Kammer liegt tiefer als der Eingang und fiihrt dann noch eine Stufe 
abwarts und aus dieser Sohlenvertiefung fiihrt ein Gang, der nur gestreckt liegend zu 
passieren ist, in sudostlicher Richtung in die Kammer D. Beilaufig 1 m iiber diesem Gange 
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befindet sich eine, 1 m hohe, apsisartige Vertiefung, in deren Hintergrunde ein 0'4 m im 
Durchmesser fiihrender senkrechter Schlupfgang abfallt. Tafel I veranschaulicht diese Partie. 
Die auf dem Bilde ersichtlichen Personen sind: oben der Verfasser dieses Buches, unter- 
halb Herr Wrbata und im ausseren Gange P. Willebald Leeb, der bekannte Sagenforscher, 
zur Zeit Pfarrer in Griinau in Niederosterreich. Im unteren Theile des senkrechten Schlupf- 
ganges, oberhalb der Einmiindung in den Gang, befinden sich je zwei ein an der gegeniiber- 
stehende Bohrlocher, die den Eindruck einer Absperrvorrichtung machen; fur Trittlocher 
seheinen sie mir zu klein. Oberhalb fand ich einen Verschlusstein, der den senkrechten 
Abstieg bedeckte, einen flachen, bei 8 cm dicken, kiinstlich gerundeten Sandstein. Der 
Schlupfgang, sowie der unterhalb sich hinziehende Gang, sind auffallend geglattet oder, 
besser gesagt, abgerieben, ein Beweis fur die haufige Beniitzung. Die Kammern D und E, 
deren Lage und Form auf dem Plane ersichtlich sind, 
schliessen den westlichen Theil der kiinstlichen Hohle 
ab. Hat mich in diesen, am rechten Donauufer gele- 
genen Hohlen die oben erwahnte Kammer mit ihren 
combinierten Schlupfgangen uberrascht, so noch viel 
mehr der im ostlichen Theile derselben befindliche 
Rundgang b. Aus dem nach Siid fiihrenden Gange 
leitet namlich der Hauptgang a in kleinen Krummun- 
gen ostwarts; Im Biegungswinkel des Ganges befin- 
den sich an der Decke in Dreieckform drei kleine 
konische Vertiefungen. Wo der Gang in den Rund- 
gang einmiindet, ist an der Decke ein Luftloch ange- 
bracht Der Rundgang biidet ein grosses Fiinfeck 
und fiihrt urn einen, 13 '5 m im Umfange messenden 
Pfeiler herum. Die erste, nach Nordwest gerichtete 
Strecke fiihrt zu einem Seitenschachte in der Hohe 
des Ganges. Die Fortsetzung des Rundganges wen- 
det sich zunachst nach Ost und dann im Kreise 
nach Siid. Diese Strecke ist die langste und misst 
nahezu 5 m. Im scharfen Winkel biegt nun der Gang 

gegen Nordwest ab, urn endlich, nach nochmaliger Biegung, zum Ausgangspunkte zuruck- 
zukehren. Zahireich sind in diesem Rundgange die Lichtnischen; sie sind am Plane ange- 
geben; sie befinden sich fast ausnahmslos im oberen Drittel der Gangwand, dort, wo die 
Neigung zur gerundeten Gangdecke beginnt Hochst iiberraschend sind in diesem Rundgange 
die vielen Verschliisse oder besser Absperrungsvorrichtungen mittelst Querbalken. Gleich 
dem Eingange gegeniiber ist in der Mitte der hervorstehenden Ecke des machtigen Pfeilers, 
rechts und links von der Biegung, je eine muldenformige Vertiefung und dieser entspricht in 
der gegenuberliegenden Gangwand, rechts und links vom Eingange, eine Rinne mit Vertie- 
fung. Hier war beiderseits ein Querbalken eingefugt, urn den Gang abzuschliessen (siehe 
Fig. 58). Dieselbe Erscheinung wiederholt sich in der Mitte des ostwarts fiihrenden Ganges, 
dann in der Ecke, wo er nach Siid umbiegt, vor der Biegung nach West, in den beiden 
Ecken der nordwestlich gerichteten Gangstrecke und schliesslich in der Mitte der zum 
Ausgangspunkte zuriickfiihrenden Gangstrecke. 




Fig. 58. Rundgang der Hohle zu Watzendorf. 
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Auch hier finden sich, eine Viertelstunde entfernt, in Hasendorf, zwei machtige 
Hausberge (Tumuli, siehe Fig. 59), von denen der grossere (am Bilde rechts), die ganze 
Gegend beherrschende, wie der Hohenzug zu Traismauer, «Venusberg» heisst. 

Von Herrn Pfarrer G. Schoiber erhielt ich (1893) folgende Mittheilung: «ln Guners- 
dorf, Viertel ober dem Wienerwald, erhebt sich hinter der Hauserreihe ein Hohenzug von 
West nach Ost. Im Jahre 1868 brannten etliche Hauser ab. Beim Wiederaufbau derselben 
grub der Bauer Eisenschenk, (jetzt Heidecker, Nr. 5) ein Stuck der sogenannten «Gstotten- 
ab, urn einen grosseren, ebenen Platz zu gewinnen; da fand der Sohn ein en «Schluf», das 
ist einen Gang, in den Berg hinein. Weil kurz vorher ein Nachbar, 15 bis 18 m von dieser 
Stelle entfernt, oberhalb der Gstotten ein Gefass, wie ein «Seidlstutzen» gross, voll alten 
Gold- und Silbermunzen ausgegraben hatte, so hoffte der junge Bursche in dem Schlufe 
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Fig. 59. Hasendorf bei Watzendorf. 

auch einen Schatz zu finden und er kroch mit einer Laterne hinein. Drinnen fand er eine 
viereckige Kammer und in deren Mitte eine Feuerstatte mit Kohlenresten und Topfscherben ; 
an den Wanden waren «Blindfenster», das sind Nischen, angebracht, oben mehrere enge 
Luftlocher. Von dieser Kammer fiihrte langs der Gstotten wieder ein unterirdischer Gang 
gegen 10 m fort, wo er sich dann theilte; der eine mundete in die Scheune eines Nachbar- 
hauses, der andere fiihrte tiefer in den Berg hinein, wurde aber nicht erforscht. Nach 
des Bauers Beschreibung war der Gang so hoch, dass kleine Personen mit gebeugtem 
Haupte gehen konnten; nur dort, wo die jetzige Strasse voruberfiihrt, war er theilweise 
durch abgebrockelte Erde verlegt Es sind nur die Eingange verschuttet». 

«In Thalheim sind durch Anlegung des Schlossparkes alle Miindungen der unter- 
irdischen Gauge verschiittet, mit Baumen iiberwachsen und theils mit Mauern tiberbaut. 
Der Verwalter zeigte mir solch einen vermauerten Eingang. Untersucht wurden sie nie, aus 
Furcht vor Molchen und Drachen. Die Volkssage berichtet, es ware dort ein altes Schloss 
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gestanden, von dem die Gange stammen, vielleicht so ein Castell oder eine Feste; es 
wurden dort herum viele Romermunzen gefunden». 

Ich kam leider nicht dazu, die Hohle von Gunersdorf zu untersuchen. Gunersdorf 
und das Schloss Thalheim liegen nordlich der Station Boheimkirchen an der Westbahn, 
wo sich ein kiinstlicher Hugel mit Wall und Graben befindet, den ein geiibtes Auge auf 
der Fahrt von St. Polten nach Wien, rechts der Bahn, vom Wagen aus sehen kann. 

In Jeutendorf im Viertel unter dem Wienerwald brannte dern Anton Weidinger 
sein Haus ab. Beim Abraumen des Schuttes und der Balken wurde das fruhere Vorhaus 
aufgerissen und da erschien eine runde Offnung, so gross, dass ein Mann durchschlupfen 
konnte, die liber 2 m tief in den Boden reichte. Dort theilt sich der Gang nach beilaufig 
3 m Lange und fuhrt in zwei Kammern. In den Gangwanden wurden kleine Nischen mit 
Brandspuren (Lichtnischen) und in den Kammern Topfscherben gefunden. Ich verdanke 
diesen Bericht dem hochwiirdigen Herrn P. Colestin Schachinger. 



MEIDLING IM THAL. 

Von Nussdorf ob der Traisen circa V/ 2 Stunden entfernt, liegt siidwestlich Meidling, 
eine Haltestelle der Krems— Herzogenburger Bahnstrecke. Dort befindet sich im Hintergrunde 
des Maierhofkeliers, dem Stifte Gottweig gehorig, und ausserhalb des Maierhofes, in der sud- 
lichen Abdachung der das Thai von Ost nach West begleitenden Anhohe, ebenfalls eine 
kunstliche Hohie. 

Aus dem Sudabhange des Hiigets fuhrt der gegenwartig an seinem Beginne ver- 
schuttete Gang a (Hohlenplane, VIII, Fig. 1), abwarts sich neigend in dieselben. An dem 
unteren Ende der Nordwand ist eine Tastnische. Der Gang biegt im rechten Winkel urn 
und erstreckt sich dann gerade westwarts. Nahe an seinem Beginne ist eine gut erhaltene 
Verschlussvorrichtung (b und c). Innerhalb des Verschlusses erweitert sich der Gang a. Das 
westliche Ende verengt und erniedrigt sich wieder und bildet zunachst eine muthmassliche 
Ausweichstelle. Die Neigung der Sohle erstreckt sich auch in den nordwarts sich abzwei- 
genden, eine schwache Krummung bildenden Gang d, weicher an den Wanden alternierend 
Tastnischen besitzt; desgleichen befindet sich eine solche diesem Gange gegenuber an der 
Siidwand des Ganges a. 

Zwei auseinander laufende Gange, e und f, schliessen sich an den Gang d an. Der 
erstere fuhrt in die Kammer A (siehe Fig. 4 auf Seite 7). Sammtliche Kammern dieses Baues 
sind auf alien Seiten mehr oder weniger ausgebaucht. Die Schmalseiten aber laufen, 
uber der Einmundung der Gange senkrecht emporstrebend, im Spitzbogen zusammen. Auch 
sind die Wandflachen neben den Eingangen nicht von gleicher Breite und miinden daher 
die Gange nicht in die Mitte der Wandflache. Aus der Kammer A gelangt man durch 
den Gang g in die Kammer B, welche in der sudwestlichen Wand eine Lichtm'sche hat. 
In den Gangen e und g befinden sich vor den Einmundungen in die entsprechenden 
Kammern Tastnischen. Ebensolche sind auch im Gange h, hier aber nur an der nord- 
westlichen Wand, angebracht. Dieser fiihrt, eine Curve bildend, aus der Kammer A in die 
Kammer C, wo an der Nordwestwand derselben eine Licht- und seitlich unterhalb derselben 
eine Tastnische angebracht ist. 



en 171 ra 



22* 



Der in die Rammer D fiihrende Gang f ist ebenfalls mit einem Verschlusse ver- 
sehen. Die Kamrner selbst ist unregelmassig geformt, die sudostliche Wand weist zwei, die 
nordwestliche eine Tastnische auf. Aus der ostlichen Ecke fuhrt der Gang i weiter und finder, 
abfallend, sein Ende durch Verschiittung. Der Gang k, dessen Nordwestwand mit der ent- 
sprechenden Kamrner fast in einer Fluent liegt, miindet in den Kellerraum, durch welchen 
gegenwartig der Zugang zu den kunstlichen Hohlen stattfindet. 



BAUMGARTEN BEI MAUTERN. 

Sudlich von Baumgarten im Viertel ober dem Wienerwald befindet sieh in einer Art 
Waidschlucht ebenfalls eine kunstliche Hohle. Der kurze, zur Zeit 1 m lange Eingang, fuhrt 
von Nord nach Slid abwarts in die gut erhaltene Kamrner A (Hohlenplane, VIII, Fig. 2). An 
der Sohle der Siidwand ist eine Langsbank angebracht, an der Ostwand eine von der Sohle 
zur Decke reichende Nische. Aus der Westwandmitte fuhrt der Gang a, zweimal im rechten 
Winkel abbiegend in die unmittelbar hinter der Kamrner A liegende Kamrner B. In der 
nordostlichen Ecke der letzteren befindet sich eine Nische. Aus der sudostlichen Ecke zweigt 
eine Art Seitenkammer ab. Die Siidwand besitzt in der oberen Halfte eine verhaltnismassig 
grosse Nische. Dieselbe Breite halt der Gang ein, der gerade gegen Siid fuhrt, sachte in die 
Tiefe abfallt und schliesslich so niedrig wird, dass man in denselben nur mehr liegend ein- 
dringen kann. Eine eigenthiimliche Erscheinung ist die ein Luftloch oder Guckloch (c) bil- 
dende Verbindung der Kammern A und B unmittelbar unter dem Deckengewolbe beider 
Kammern; es ist eine gewolbte Offnung, die aus der Kamrner B einen Ausblick direct auf 
den Eingang gestattet Der Eingang zur Kamrner A liegt iiber 3 m unter dem Plateau in 
der senkrecht abfallenden Thalwand. Ein schmaler Weg fuhrt in einer Krummung urn eine 
vorstehende Ecke 4 m lang aufwarts zu dem Gange d, der, 10 m lang, in einer Schlangen- 
windung von Nord nach West in den Berg hineinfuhrt. In der Schlusspartie befinden sich 
linksseitig in einem Abstande von je 1 m drei kleine Nischen. 



SCHMIEDBACH. 

Mit Jeutendorf schliessen die mir bekannt gewordenen Hohlen im Perschlingthale 
gegen das Traisenthal und St. Polten hin ab. Wohl wurde mir von dem Vorkommen einer 
solchen in Sirning, westlich von St. Polten berichtet, aber diese Nachricht ist nicht ver- 
burgt; jedoch sei erwahnt, dass bei dem benachbarten Grafendorf mitten im Felde ein 
kunstlicher Hiigel sich befindet. Erst in Schmiedbach, im Viertel ober dem Wienerwald, zur 
Pfarre Kilb gehorig, entdeckte ich wieder eine Hohle. 

Hinter dem Hause des Besitzers Schellenbacher wurde dieselbe durch Zufall ent- 
deckt; das Terrain wurde abgegraben und so der Eingang zu derselben blossgelegt. Sie 
soil sich angeblich nordwarts unter dem Hause fortgesetzt haben; ich Fand aber nur mehr 
den siidlichen Theil zuganglich. 

Diese Hohle ist in ihrer Anlage ganz eigenthiimlich gestaltet. Gleich links vom 0'5 m 
breiten Einschlufe a (Hohlenplane, VIII, Fig. 7) fuhrt ein ebenso breites Gangstiick in einer 
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Krummung nach Ost, an das sich im Hintergrunde eine Art Kammer (A), gegen das nord- 
ostliche Ende hin verengt, anschliesst. Dieser Raum ist 1*5 m hoch. Die sudliche Fortsetzung 
des Hauptganges a fuhrt nach 2 m Lange zu einer Gabelung desselben. Rechts steigt 
der Gang 1*8 m lang aufwarts und zeigt dann wieder eine Gabelung (b). Diese Gangpartien 
sind alle nur kriechend zu passieren, eine Gangstrecke, die nach Nordwest aufsteigt, ist 
verschiittet; es war hier vermuthlich der urspriingliche Eingang, Der andere Gangtheil fuhrt 
einerseits nach Siidwest und schliesst dort ab; andererseits zweigt er in einer Kriimmung 
nach Ost ab und mundet in den Raum B, nur einen, kaurn 0'4 m im Durchmesser fassen- 
den Durchschlupf offen lassend. In diesen Raum leitet aber auch die siidwarts gerichtete 
Strecke des Hauptganges a, aus dem ein senkrechter Aufstieg emporfuhrt. Oben im Raume B 
lag eine kreisrunde Sandsteinplatte, mit welcher die Einmtindung des Schlupfganges verdeckt 
werden konnte. 

Der Raum selbst ist wieder, wie der Plan zeigt, ganz eigenthiimlich gestaltet; in der 
sudostlichen Wandecke ist eine Lichtnische. Ein niedriger Verbindungsgang fuhrt in die 
Schlusspartie; ein kurzes Gangstikk zweigt nach Ost ab, urn in den Raum C zu fiihren; 
hier sind links und rechts je eine Tastnische angebracht Auch dieser Raum ist eigenthumlich 
geformt. Im nordostlichen Theile desselben ist eine nischenartige Vertiefung, die Ost- und 
Siidwand verlaufen gerade, die Westwand jedoch bildet eine Schweifung und die Siidwest- 
ecke tritt als schmale, kurze, im Hintergrunde gerundete, nischenartige Vertiefung von der 
Hone des Raumes zuriick. 

KOTH. 

Von Kilb fuhrt die Strasse uber Mank nach St. Leonhard am Forst und Rupprechts- 
hofen. Zur letzteren Pfarre gehoren die Rotten, das sind einzeln gelegene Bauernhauser, 
Etzen, Schlatten und Koth im Viertel ober dem Wienerwald. Die Gegend ist hier 
hiigelig, einzelne Waldpartien kronen die Anhohen und hie und da steht in Wiese, Feld und 
auf Berggelanden ein Bauernhaus. Mein Ziel war das «Tiirkenloch». So ziemlich abseits 
von menschlicher Wohnung wurde ich in einen Keller gefuhrt, der in einer kesselartigen 
Thaleinbuchtung siidwarts in die Berglehne hineinfiihrt Dieser Keller befindet sich in der 
Rotte Etzen und gehort dem Fr. Scheuchelbauer. Ich fand zu meiner Oberraschung hier 
thatsachlich die Oberreste einer kiinstlichen Hohle, die zum Keller umgewandelt wurde. 
Mehrere Kammerpartien liessen dariiber keinen Zweifel aufkommen. Einige hundert Schritte 
davon entfernt zeigte man mir eine verschiittete Offnung in der nordostlich gelegenen 
Anhohe; sie sollte der Eingang zu einer Hohle sein, die gegen Ost bis nach Rnpprechts- 
hofen sich hinzieht. Dort soil sie in den Pfarrhofbrunnen miinden, in dem eine Offnung 
gezeigt wird, durch die man in einen unterirdischen Raum gelangt. Eine andere Stelle, 
die als Eingang zu einer Hohle in demselben Hugel gait, war ebenfalls verschiittet. 

Wahrend ich den Hiigel gegen West hinanstieg, kam ich zu einer planierten Stelle, 
die siidwarts durch eine circa 2 m hohe, in sehr festem Sandgefiige senkrecht abgestufte 
Wand begrenzt war. Weiterschreitend betrat ich eine Waldpartie, die nahezu die ganze 
nun folgende Bergkuppe umschloss; es sollte hier ebenfalls der Eingang zu einer Hohle 
sein. Und wieder kam ich zu einer Felswand, senkrecht abgestuft, aber etwas hoher als 
die erstere, circa Am, und in dieser erblickte ich romische Inschriften, einzelne Buch- 
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staben gut erhalten, die meisten jedoch stark verwittert, so dass ich einen Zusammenhang 
nicht herausfinden konnte. Die Buchstaben sind sammtlich verhaltnismassig gross (6 bis 
8 cm) in die Wand eingeschrieben und erscheinen die Inschriften in Feldern, die, so weit 
es die Verwitterung erkennen lasst, wie umrahmt, nebeneinander stehen; ich kchrte nun 
zur ersten Wand zuriick, urn dieselbe genauer zu besichtigen, und auch hier fand ich, dass 
dieselbe in Felder eingetheilt und mit Inschriften versehen war, aber hier ist die Ver- 
witterung eine so starke, dass nur mehr schwache Umrisse einzelner Buchstaben erkenn- 
bar sind. 

Am ostlichen Ende der zweiten Inschriftenwand ist am Fusse derselben ein Gang, 
der, 0*7 m breit und bei 1 m hoch, in die Felswand hineinfuhrt. Anfangs sudwarts gerichtet, 
wendet er sich in einer Krummung, beilaufig 4 m lang iiber West nach Ost, erweitert 
sich dort kammerartig zu einem unregelmassig geformten Raume, der 1-3 m breit und hoch, 

2 m lang von West nach Ost gerichtet ist. Derselbe durfte ursprunglich geschlossen 
gewesen sein, ich fand jedoch am Ostende eine unregelmassige Offnung, die aufwarts 
gerichtet unter den schichtenweise Libereinander liegenden Sandsteinpartien, welche nach 
oben, wie bei einer Pyramide, zusammenlaufen, einen Ausblick und auch einen Durch- 
schlupf ins Freie gestattete. Vor der Einmundung des gekrummten Ganges in die Schluss- 
partie sah ich in den Wanden gegenuber liegende Vertiefungen, vielleicht fur einen Balken- 
verschluss bestimmt. In der Inschriftenwand selbst befand sich am westlichen Ende im 
oberen Theile derselben eine rechteckige Vertiefung, beilaufig 25 cm lang und 20 cm breit 
und entsprechend tief; sie macht den Eindruck, als ob hier einst etwas eingestellt oder 
eingeschlossen gewesen ware. Am Plateau iiber dem Fels fand ich ebenfalls eine ktinstliche 
rechteckige Vertiefung, beilaufig 80 cm lang und 50 cm breit und mit Wasser gefiillt. Diese 
romischen Felsinschriften befinden sich in der Rotte Schlatten, deren gegenwartiger 
Besitzer Karl Langreiter heisst. Conservator Abt Dungel von Gottweig, den ich von meiner 
Entdeckung verstandigte, und welcher nachtraglich mit mir die Inschriften besichtigte, ver- 
muthet hier Romergraber, von denen die Inschriften Zeugnis geben wiirden. Doch fiel ihm 
auf, dass in dem ersten Inschriftfelde rechts, oberhalb dem Hohleneingange, eine gerad- 
linige Vertiefung schief zur Hohle hinwies und daher die Moglichkeit nicht ausgeschlossen 
ware, dass Inschrift und Hbhle zu einander in gewisser Beziehung stunden. 

Herr Postmeister Johann Fasching von St. Leonhard am Forst, der dort Grabungen 
vornahm, hatte keine Reste aus der Romerzeit gefunden, woraus man schliessen konnte, dass 
diese Inschriften in der Rotte Schlatten keine Erinnerung an Begrabene, sondern ein histori- 
sches Ereignis aus der Romerzeit verewigen sollten; freilich auch nur eine Hypothese, 
solange die Inschriften nicht entziffert sind. Als ich aber oben am Plateau des Hugels 
gegen West fortschritt, fand ich, dass die Nord-, West- und ein Theil der Siidwestwand 
wie skarpiert in die Tiefe abfielen und im unteren Drittheile theils terrassenformig abge- 
stuft, theils grabenartig eingebuchtet waren, also vermuthlich ein einst befestigter Platz. 

Seitlich vom nordwestlichen Ende dieses Abfalles steht auf einem Hiigelvorsprunge 
das schon zur Rotte Koth gehorige Bauernhaus des Josef Nurscher. Ihm gehoren auch die 
Hohlen daselbst Im Hause selbst wurde mir eine gezeigt, in die man auf einer steilen 
Stiege hinabsteigt. Sie soil ursprunglich fur sich abgeschlossen und nur durch eine runde 
Offnung in der Decke zuganglich gewesen sein; der Raum ist unregelmassig gerundet, 

3 m zu 2*5 m breit und 2'2 m hoch; im siidwestlichen Theile der Decke ist die erwahnte 
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Offnung, in den Wanden finden sich einige nischenartige Vertiefungen ; ich wage jedoch 
nicht zu behaupten, dass wir hier eine alte Hohle vor ims haben. 

Eine solche aber ist in der nachsten Nahe des Hauses. Eine Thalwiese trennt den 
Hugel mit dem vermutheten Romerdenkmale von einer gegeniiberliegenden, bewaldeten 
Anhohe. Am Fusse derselben stent der Eingang zur Hohle often; er diirfte aber urspriinglich 
jedenfalis weiter vorgegangen sein, als jetzt, wo man von der Wiese aus fast unmittelbar 
in die Hohle eindringt. 

Der erste Raum, A (Hohlenplane, VIII, Fig. 5), den man betritt, ist verhaltnismassig 
sehr gross; zwei Saulen, die eine in der Nahe des Einganges, jetzt demoliert, die andere, 
2-5 /// im Umfange haltend, so ziemiich in der Mitte des Raumes, stiitzen das Decken- 
gewofbe. Der Innenraum dehnt sich hauptsachlich gegen Nordost aus und steht die 
nordwestliche Ecke der 5 5 m langen Ruckwand 4*5 m, die nordostliche 2*3 m, die siidost- 
liche 2 m von der Centralsaule ab. Aus der Ostwand fuhren im Hintergrunde zwei Luft- 
rohren schief aufwarts, wahrend im Vorderraume eine von der Decke emporfuhrt. An der 
Westwand befinden sich zwei Lichtnischen, wohl ein Beweis, dass der gegenwartige Ein- 
gang urspriinglich nicht offen stand Die Hohenverhaltnisse sind ungleich, da im Vorder- 
raume der Boden bedeutend erhoht ist, wahrend man im Hintergrunde bequem aufrecht 
stehen kann ; die ursprungliche Hone diirfte jener der Innenkammern entsprechen, namlich 
1*6 bis 1-7 m. 

Wie in so manchen anderen Hohlen finden wir also auch hier eine architektonische 
Eigenthumlichkeit; wir sehen nicht bloss die zwei Pfeiier zur Stiitze des Deckengewolbes, 
sondern auch, ich mochte sagen, die Imitation eines dritten, dem centralen westlich, 0*7 m 
entfernt, gegen uber. Im nordwestlichen Theile des Vorderraumes vertieft sich die Wand in 
einer Schweifung gegen innen; dieselbe Erscheinung wiederholt sich in der .gegenuber- 
Iiegenden Sudostwand des Innenraumes. Infolge dieser beiderseitigen Einbuchtung rundet 
sich das Ende der in den Raum A von West hereinragenden, trennenden Scheidewand 
ebenfails zu einer Saulenform. 

Urn die innere Einbuchtung dieser Scheidewand schliesst sich, VS m von der Central- 
saule abstehend, ein in S-Form angelegter Gang (b) an, der in die westwarts gelegenen 
Kammern fuhrt. Am Beginne 0-Q m breit, verengt er sich zu 0*7 m und fuhrt in die in 
der Mitte der S-Form befindliche Verschlusskammer B. Der Gang ist hier aufsteigend und 
man kann in demselben ziemiich aufrecht gehen. Unmittelbar hinter der Gangeinmundung 
ist eine Verschlussvorrichturig in Form eines in die gegeniiberliegenden Wande eingetieften 
Falzes; die hier eingesetzte Thiire konnte ausgehoben und seitlich eingestellt werden. Man 
vergleiche damit Klein -Weikersdorf, Kammer F, mit der ahnlichen Ganganlage. Aber auch 
unmittelbar vor der Einmundung des Ganges in die Kammer C ist eine Balkenverschluss- 
vorrichtung, rechts das Loch, links die Langsrinnen fur den Balken. Die S-Form ist 
m grosser Regelmassigkeit eingehalten und stimmen die correspondierenden kiirzeren und 
langeren Wande des Ein- und Austrittes aus der Kammer B in ihren Langenverhaltnissen 
fast ganz tiberein. 

Die Kammer C, von Nordost nach Siidwest gelegen, erweitert sich beiderseits gegen 
die geschweifte Ruckwand, indem die Seitenwande schief auseinander streben. Links vom 
Zugange eroffnet sich der Eingang in die sudostlich gelegene Kammer D in der Hohe 
derselben. Beilaufig in der Mitte der Siidwand ist eine kleine Offnung, eine Art Fenster, 
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durch die man ins Freie blickt. Die Kammer C communiciert mit der Kammer E nieht 
durch einen offenen Gang, wie mit der Kammer D, sondern durch ein beilaufig 50 cm 
iiber der Sohle durch die Karnmerwand fuhrendes, wagrechtes Schlupfloch. Die Kammer E 
hat geschweifte Wande, die Langswande concav und convex zu einander stehend; sie besitzt 
im sudlichen Theile drei Lichtnischen und an der Decke ein Bohrloch. Aus der siidost- 
lichen Ecke fiihrt ein Verbindungsgang, offen stehend, ahnlich wie von der Kammer C 
zu D, 0'9 m breit, unmittelbar in Kammerhohe in den Raum A zuriick. Die Kammern C, 
D und E stehen in einer Art Halbkreis zu einander, sind an der Decke gewolbt und sehr 
gut erhalten. In demselben bewaldeten Hohenzuge wurden mir noch drei raumlich getrennte 
Zugange zu kiinstiichen Hohlen gezeigt, einer an der Nord-, zwei an der Westabdachung 
gelegen. Von diesen erwies sich der erstere als zuganglich; bei den anderen sind die Ein- 
gange nur mehr als Bodeneinsenkungen markiert Der noch benutzbare Eingang ist nur 
einige Minuten von der grossen Hohle entfernt und fiihrt zweimal im rechten Winkel urn- 
biegend, in gewohnlichen Dimensionen in die Tiefe, doch ist die Eingangsoffnung und 
die sich anschliessende Gangpartie so niedrig, dass man nur gestreckt liegend eindringen 
kann. Die erste Strecke hat am Buge eine Lichtnische, wahrend die zweite vor dem Buge links 
eine Lichtnische und einen Balkenverschluss besitzt Die dritte Strecke hat rechts drei Licht- 
nischen, links oben eine kleine Nische und mundet in die Kammer A (Hohlenplane, VIIT, 
Fig. 10). In der Einmiindungswand ist ein Falzverschluss in Viereckform sichtbar. Die 
Kammer besitzt in der Westwand eine Gerath- und daneben eine Lichtnische und an der 
Decke ein Luftloch. Ein kurzer Verbindungsgang fiihrt westwarts in die zweite Kammer B. 
Die Riickwand bildet eine Curve und ist der Raum hier breiter. in dieser an der Decke 
gewolbten Kammer kann man aufrecht stehen. Man vergleiche mit dieser Anlage diejenigen 
der Hohlen von Thaya und Katzenberg. 



ASCHBACH. 

Der freundliche Markt Aschbach im Viertel ober dem Wienerwald, an der West- 
bahn gelegen, steigt vom Thale zu einer massigen Anhohe empor. Im oberen Markte 
wurde im Hause des Herrn Wagner ein Brunnen gegraben; hierbei stiess man in einer 
Tiefe von 4 m auf die Hohle und wurde im Brunnenschachte der nunmehrige Eingang 
zu derselben offen gelassen (siehe Fig. 6 auf Seite 12), Wo jetzt der Brunnenschacht gegen 
Sud vermauert ist, war jedenfalls, analog mit der Hohle von Neukirchen am Walde, ein 
Verbindungsgang mit einem senkrechten Abstiege, der aber jetzt eingestiirzt ist. Der nach 
Ost fuhrende jetzige Eingang a (Hohlenplane, VIII, Fig. 6) beschreibt bis zum Hintergrunde 
der Abstiegkammer einen schwachen Bogen und liegt letztere urn eine Stufe hoher als der 
Zutrittgang (siehe Fig. 60 auf Seite 177). Ober dem Abstiege erscheint in der Riickwand 
eine kleine Lichtnische, deren Brandspur auf dem Bilde deutlich ersichtlich ist Dieses Bild 
ist als typisch anzunehmen fur alle im weiteren Verlaufe zu erwahnenden senkrechten 
Abstiege. Man vergleiche ubrigens damit auch den Einstieg in eine Schlusskammer zu Erd- 
berg in Mahren (siehe Fig. 1 auf Seite 5). 

Aus der Tiefe des Abstieges fiihrt ein wagrechter Schlupfgang in die Kammer A. 
Das Deckengewolbe ist im Spitzbogen gehalten, in der Riickwand befindet sich eine Licht- 
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nische, die Westwand zeigt am Boden die verschiittete Einmiindung des mit dem einstigen 

Centralschachte communicierenden Ganges. Dem aus der Nordwand einmiindenden Gange 

gerade gegeniiber fiihrt aus der Siidwand ein Gang in ganz gleicher Weise, im rechten 

Winkel aufsteigend, in die siidliche Rundkammer, in deren Mitte ein Schlupfgang aus- 

miindet. 1st bei dem ersten Abstiege die Lichtnische an der Ostseite, so hier auch eine 

soiche in der Schweifung der Siidwand angebracht 

Der kurze Verbindungsgang fiihrt mit einer Stufe ab- 

warts nach West in die siidwarts gerichtete Kammer B. 

Sie ist ebenfalls im Spitzbogen gehalten und hatte 

urspriinglich an den Wanden Sitzbanke, die aber nur 

mehr am siidiichen Ende der Kammer kenntlich sind, 

denn von Nord her muss einst ein ganzer Strom von 

Schlamm und Wasser durch den jetzt ganz verschut- 

teten nordlichen Eingang eingedrungen sein. Man sieht 

heute noch an den Wanden die Hohe des einstigen, 

bis iiber die Halfte der Kammer reichenden Wasser- 

standes markiert. In der siidostlichen Ruckwand dieser 

Kammer befindet sich eine sehr schon ausgefiihrte 

Wandnische (siehe Tafel XII). Nicht ganz in der Mitte, 

sondern etwas rechts, seitlich, ist sie aus der Wand 

herausgeschnitten. Sie ist an der Basis nach riickwarts 

gerundet, an der Decke jedoch, wie die Kammer selbst, 

im Spitzbogen gehalten; ausserdem aber ist die ganze 

Nische mit einem sie verzierenden Faize umgeben, der, 

wenngleich besonders an der Spitze scharf aus der 

Wand herausgeschnitten, dennoch gerundet ist; es ist 

dies, sowie der Eingang in die Kammer C, auf Tafel XII ersichtlich. Die innere Hohe der 

Nischen betragt 0*9 ///, die Breite an der Basis 0*52 m, die Tiefe 04 m. Noch ist zu 

erwahnen, dass in der Westwand der Kammer drei Lichtnischen sich befinden. 

Der Verbindungsgang und die Einmiindung in die Kammer C liegen iiber der Sohle 
derselben. Auch diese Kammer war einst ganz uberschwemmt; das Wasser war von oben, 
vermuthlich durch eine Gangpartie, hereingedrungen. In den Raum hineinleuchtend, bemerkte 
ich an der Ruckwand eine, an der Westwand zwei kleine Nischen. 




FiV. bO. Senkrechter Abstieg in der Hohle 
zu Aschbach. 



BIBERBACH. 

Die nachste Bahnstation von Aschbach, westwarts gelegen, ist Krennstetten. Von 
hier fuhrt die Strasse siidwarts nach Biberbach im Viertel ober dem Wienerwald. Seitwarts, 
circa eine halbe Stunde von der Bahnstation entfernt, liegt auf einer Anhohe ein isoliert 
stehender, stattlicher Bauernhof, dem Thalbauer, Herrn Josef Kirchweger, gehorig. Hier 
wurde gelegentlich einer Hausreparatur die bisher ganz unbekannte Hohle entdeckt Ihre 
Anlage ist ebenso regelmassig wie diejenige von Aschbach, nur noch complicierter und 
interessanter. 
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Der blossgelegte Eingang zur Hohle (a, Hohlenplane, VIII, Fig. 9) ist ein kurzes 
Gangstiick; es mundet in den Hauptgang b, der von Slid nach Nord sich hinzieht. Das 
sudliche Ende desselben bietet einen itberraschenden Anblick; 40 cm uber der Sohle des 
Ganges ist rechts und links in der Gangwand und ebenso in der Stirnseite des Gangendes 
je eine an der Decke gerundete Nische eingesenkt und stehen mithin diese Nischen zu 
einander in der Form des Kreuzes; nicht minder interessant ist, dass zu diesen Nischen 
drei niedrige Stufen von der Gangsohle emporfuhren. 

Schreitet man im Verlaufe der angegebenen Strecke des massig abfallenden Ganges 
gegen Nord vor, so offnet sich zu beiden Seiten desselben, uber der Gangsohle, wieder 
mit dem Hauptgange eine Kreuzform bildend, je ein Seitengang in Kammerform (d und e). 
In beiden Raumlichkeiten fiihrt aus der Sohle je ein 40 cm im Durchmesser haltender 
kreisrunder Schlupfgang, 80 cm senkrecht abfallend, in die Tiefe und von da fiihrt je ein 
Gang nach Nord, urn beiderseits wieder nach Ost und West in die anderen Raume zu 
munden. Unmittelbar neben den zwei Seitenarmen des Hauptganges senkt sich die nordliche 
Frontseite desselben im oberen Theile nahezu senkrecht abwarts und erniedrigt sich der 
nun folgende Durchgang so sehr, dass man sich niederknieen muss, urn nun in die zweite 
Partie der Anlage hineinzukriechen. Dieselbe lag urspriinglich gewiss urn 40 cm in ihrer 
Sohle tiefer, als die vorhergehende Strecke; zur Zeit hat angeschlammtes Erdreich sie 
erhoht. Unmittelbar hinter dieser Verengung erweitert sich der Hauptgang ostwarts und 
nach sehr kurzer Strecke fiihrt aus demselben rechts ein Gang -nach Ost in die Kammer F 
und ist dort an seinem Ende eine sitzartige Nische angebracht. In diese Gangstrecke mundet 
nun der aus dem senkrechten Schlupfgange der ostwarts gerichteten ersten Kammer nord- 
warts fuhrende Gang. In der ersten Gangstrecke des Hauptganges sind linksseitig drei, 
rechts eine, in den Seitenkammern je eine Lichtnische. Kehren wir nun aus dieser Gang- 
strecke in den Hauptgang b zuriick, so finden wir auch hier, der Gangmundung gegen- 
iiber, in der Wand eine Lichtnische. 

Aber auch knapp hinter dem Beginne dieses zweiten Theiles des Hauptganges 
ist rechts und links eine Lichtnische zu sehen. Nun erblicken wir links im Hauptgange 
eine Seitengangoffnung, welche nach West in die Kammer C fiihrt. Diesem Seitengange 
gegeniiber sind zwei Lichtnischen ubereinander stehend sichtbar, eine ebenfalls haufig vor- 
kommende Erscheinung. Auch diese Kammer C ist sehr interessant, denn in sie mundet 
nicht nur der aus dem Schlupfgange der ersten westlichen Kammer nach Nord fuhrende 
Gang, sondern wird auch von demselben durchkreuzt Der Gang fuhrt nun wieder nordwarts 
in einen vierten, vom Hauptgange nach West abzweigenden Seitenarm (g) und steigt dann 
in diesem ebenfalls durch einen senkrechten Schlupfgang empor. 

Der Hauptgang verengt sich nun wieder; es erscheint eine Stufe nach aufwarts, und 
unmittelbar uber derselben steigt die Langswand senkrecht empor. Der Gang erhoht sich 
infolge dessen und ist man diese Stufen hinaufgekrochen, so findet sich linksseitig der 
erwahnte Seitenarm genau so gross, wie die ersten zwei; linksseitig ist eine Lichtnische 
und am Ende befindet sich, wie erwahnt, der in die Tiefe senkrecht abfallende Schlupf- 
gang. Nun zieht sich der Hauptgang in einer Schlangenwindung gegen Ost und fuhrt 
gleich wieder nach Nord. 

Die letzte Strecke bietet abermals ein sehenswertes Stuck; sie mundet in einen vier- 
eckigen Schacht (H) von beilaufig 2 bis 3 m Hohe. Gegenwartig ist derselbe oben durch die 
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Anschuttung verschlossen. In der Ostwand sieht man in regelmassigen Abstanden Ver- 
tiefungen, ganz oben zwei nebeneinander. Zu erwahnen ist noch, dass der jetzige Eingang, 
nach der Aussage des Besitzers, in eine nach Siid gerichtete, tonnenformige Kammer 
gemiindet und dass dort der Bau seinen Abschluss gefunden hat 



OED. 

Schon vor mehreren Jahren wurde mir rnitgetheilt, dass in Oed im Viertel ober 
dem Wienerwald, einem Markte an der Reichsstrasse von Amstetten nach Strengberg, 
bei 6 km nordlich von Aschbach gelegen, bei einem Hausbaue unterirdische Gauge 
gefunden wurden. Ich gab leider auf diese Nachricht nicht viel, da ich Aschbach noch nicht 
gesehen; auch konnte ich damals, als ich die Nachricht erhielt, nicht abkommen. AIs ich 
einige Jahre spater dorthin kam, fand ich alles vermauert und die Hohle nicht mehr 
zuganglich. Was ich aber daruber erfuhr, ist Folgendes: «An der Ecke des Hauses war 
eine Offnung, rund, nur so gross, dass ein magerer Mann hineinkommen konnte. Diese 
fuhrte in einen senkrechten Schacht, der zimmerhoch in die Erde hinabgieng; unten 
fuhrte ein geradliniger Gang, soweit ausgehauen, dass zwei Personen nebeneinander gehen 
konnten, ungefahr 2 m vorwarts. Dann gieng wieder ein enger Schacht, ganz wie der oberste, 
senkrecht abwarts, dann folgte wieder ein geradliniger Gang wie zuerst und ein dritter 
Schacht, wie der erste und zweite, senkrecht abwarts. Sammtliche Schachte waren schon 
ausgearbeitet und an der Oberflache mit Schlier geputzt». Dass drei Schachte nacheinander 
abwarts gefuhrt batten, ist mir noch nicht vorgekommen; ich vermuthe vielmehr in den 
breiteren Raumlichkeiten Kammern, die durch senkrechte Schlupfgange, wie in Aschbach, 
miteinander in Verbindung standen. Ich erwahne noch, dass das Haus, «Steinhof» genannt, 
dem Herrn Franz Feigl gehort und nicht im Markte seibst, sondern ausserhalb desselben, 
an der nordlichen Bergabdachung, isoliert steht. Herr Pfarrer Lietz, dem ich diese Nach- 
richt verdanke, bemerkt dazu: «VermuthIich durfte der Gang ziemlich tief unter dem 
Hause, am Fusse der Abdachung, auf der das Haus steht, ins Freie gefuhrt haben, wo 
bei einem am Fusse unten liegenden Hause auch eine Eingangsoffnung gefunden wurde». 
Es war also auch in Oed eine kimstliche Hohle mit senkrechten Schlupfgangen. 

Ist es von Interesse, dass im westlichen Theile des Viertels ober dem Wienerwald 
in dem Landstriche gegen die Donau zu eine kimstliche Hohle vorkommt, so gewinnt auch die 
Nachricht, die ich dem ehemaligen Cooperator von St. Valentin, Herrn Veigi, verdanke, an 
Bedeutung, dass «an der Grenze gegen Strengberg beim Bauer Mitterlehner in Haupt- 
mannsberg eine kiinstliche Hohle ist». Ferner sollen bei Euratsfeld, in Ybbsitz und 
Atschenreut, sudostlich von Waidhofen an der Ybbs, kiinstliche Hohlen sein. 



WIEN. 

Im Jahre 1884 schrieb mir der seither verstorbene Hofrath Herr M. A. Becker: «Soeben 
erfahre ich, dass im ehemaligen. Dorfe Erdberg bei Wien, jetzt ein Theil des III. Bezirkes, 
durch Grundaushebungen bei Hauserbauten unterirdische Raumlichkeiten aufgedeckt 
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worden seien, die man leider nicht weiter beachtet hat. Ieh muss bemerken, dass die 
Bodenbeschaffenheit am dortigen Steilufer der Donau die Moglichkeit nicht ausschlosse, 
wiewohl ich trotz aller Miihe keines bindenden Beweises habhaft werden konnte, dass die 
Auffindung von unterirdischen Raumen mehr als Sage sei. Aus Ihrer Abhandlung weiss 
ich, dass in Erdberg bei Znaim solche Hohlungen in vollem Masse constatiert wurden; 
ebenso sprachen Sie von ahnlichen in der Gegend von Mistelbach, wo auch ein Ort 
Erdberg besteht, dann in der Gegend von Hohenruppersdorf, wo wieder eine Ortschaft 
Erdpress besteht. In den altesten Urkunden finde ich alle die Orte Erdberg als 
Erdpurc bezeichnet, und Erdpress als Erdprust Alle diese Ortschaften reichen in eine 
sehr alte Zeit hinauf, und der Gedanke lasst mich nicht los, dass ihr Name mit den 
unterirdischen Raumen in irgend einer Beziehung steht, selbstverstandlich 
unter der Voraussetzung, dass im Bereiche von Allen solche Raume zu constatieren waren. 
Es wurde dies fur das noch hohere Alter der unterirdischen Raume selbst und nebenbei 
dafiir sprechen, dass die Colonisten, als sie den Ort von diesen Raumen Erdpurch 
nannten, keine Ahnung mehr von dem Zwecke derselben gehabt haben konnten. Nun 
ware es zum Vortheile dieser Frage vor Allem nothig zu wissen, ob in Erdpress, Pfarre 
Nieder-Sulz, und in Erdberg bei Wilfersdorf solche Erdstalle vorhanden, oder wenigstens im 
Gedachtnisse der Leute sind». . , . Thatsachlich befinden sich nicht bloss in Erdberg in 
Niederosterreich, siehe Seite 38, sondern auch in Erdpress Erdstalle. 

P. Friedrich Hlawatsch, Pfarrer in Nieder-Sulz, schrieb mir im Jahre 1902: «Beehre 
mich, Ihnen mitzutheilen, dass es in Erdpress viele Erdstalle gibt, etwa 30. Bei einem 1st 
Wasser, ich glaube aber kem Brunnen. Auf dem soge nannten Plattenberg, Erdpress 
Nr. 73, soil ein Tumulus sich befinden, der fruher grosser gewesen sein soil als jetzt. In 
Nieder-Sulz sind auch sehr viele Erdstalle; ein grosser geht unter den sogenannten 
«Herrnhof». Ich habe ihn mehrmals durchsuchen lassen, gefunden wurde nichts, alte Inschriften 
sahen die Leute nicht». 

Besitzen also die beiden Erdberg in Mahren und Niederosterreich, sowie Erdpress 
ihre Erdstalle, so kann man wohl auch annehmen, dass sie einst in Erdberg bei Wien 
gewesen sind. Einer allerdings unverbiirgten Nachricht zufolge sollen solche einst auch in 
Ottakring gewesen sein. 

In der osterreichischen «Touristen-Zeitung» vom 16. September 1902, Nr. 18, 
Band XXII, wird Seite 210 iiber einen am Kahlenberge entdeckten unterirdischen Gang 
berichtet, der, an dem sudwestlichen Abhange desselben beginnend, zur Hohe des Berges 
emporfuhrt. Der Berichterstatter erwahnt, dass ein vom Hauptgange abzweigender Seiten- 
gang sich zu kaum 1 m Breite verengt, urn sich schliesslich zu einer kleinen, etwa 2 m 
langen und 1*5 m breiten Kammer zu erweitern. Dieser Gang ist aus Ziegeln erbaut 
und in regelmassigen Intervallen beiderseits mit kleinen Nischen versehen. Wurde 
der Gang nicht gemauert sein, so konnte man nach der Beschreibung auf eine kunstliche 
Hohle in unserem Sinne schiiessen; so aber durfte der Gang neueren Ursprunges sein, 
wie auch der Berichterstatter ihn fur eine Schopfung des Camaldelenser-Ordens halt. 

Zu Wien erlaube ich mir noch Folgendes zu erwahnen. Nach dem «Bericht iiber 
romische Funde in Wien in den Jahren 1896 bis 1900 von Dr. Friedrich Kenner», heraus- 
gegeben von der k. k. Centralcommission fur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und 
historischen Denkmale, Wien 1900, Seite 73, wurden in der inneren Stadt cylindrische 
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Schachte von bedeutender Tiefe aufgefunden. Denselben Fund machte Herr Titus Neuge- 
bauer, Civilingenieur, bei dem Umbau des Lilienfelder Hofes, I. Bezirk, Krugerstrasse 4, wo 
in einem Raume von 520 bis 525 m 2 zehn cylindrische Schachte im Durchmesser von 1*2 
bis 2 '5 m bis zu einer Tiefe von 16 bis 20 m unter dem gegenwartigen Strassenniveau 
entdeckt wurden. Doch stehen sie mitsammen in keiner Verbindung und, da sie nach 
Dr. Kenner romischen Ursprunges sind, so kommen sie als «kunstliche H6hlen» nicht in 
Betracht. 

WEYER. 

Die Kunde von kilnstlichen Hohlen in Oberosterreich verdanke ich in erster Linie 
dem hochwiirdigen Herrn Pfarrer von Taufkirchen an der Tratnach, Ernst Klinger, der mir 
uber zehn Hohlen im Hausruckviertel berichtete und Herrn Max Schlikinger, Lehrer in 
Mattighofen, der, in der Geschichte seines engeren Vaterlandes bestens bewandert, mir sehr 
wertvolle Nachrichten uber kunstliche Hohlen zukommen liess. 

Ich schreite auch in Oberosterreich von Ost nach West vor und so finden wir derm 
schon im Anschlusse an Waidhofen an der Ybbs in Niederosterreich, in Weyer, die erste 
kunstliche Hohle in Oberosterreich. 

Im Jahre 1896 sah ich daselbst, nordwarts von Weyer, in der «Leithen», einen 
Kellerraum, dessen Eigenthiimer Wachszieher Hofer ist. Aus demselben fiihrt ein Gang 
in den Berg hinein; Wasser hinderte an weiterem Vordringen. Im Jahre 1898 berichtete 
mir Herr Dechant von Weyer, Franz Faikner, uber die Hohle: «In dem sehr trockenen 
Sommer 1891 kroch Hofer jun. in die Hohle. Er fand den Gang in seiner weiteren 
Fortsetzung sehr enge und niedrig und konnte nur auf dem Bauche liegend vorwarts 
kommen. Rechts erweiterte sich dann der Gang zu einer unregelmassigen, grosseren Hohle, 
die «wie Natur» aussah; aus dieser zieht sich ein kiinstlich ausgehauener Gang nach links, 
anfangs horizontal, dann abwarts, wo wieder Wasser das Vordringen vereitelte. Herr 
Hofer sen. war als Knabe (1840) mehrmals in der Hohle, fand damals wenig Wasser und 
kam bis ans Ende, etwa unter dem Diirrbauer'schen Ha use, das oberhalb des Hofer- 
grundes an der Leithen steht». 

SIRNING. 

Westlich von der Stadt Steyr liegt der grosse Markt Sirning, ein sehr alter Ort. 
Dort wurden zwei Hohlen entdeckt und zwar von Herrn Bankdirector Jakob Kautsch in 
Steyr, der mich im Juli 1902 dorthin geleitete. Die eine Hohle befindet sich im Hause 
des Herrn Franz Arbeithuber, Nr. 13, welches auf dem hochstgelegenen Punkte von 
Sirning, dem Plateau der sogenannten «Htihnerleithen», steht. 

Die Hohle ist vom Hauskeller aus zuganglich. Nach kurzer Einschlufstrecke zeigt 
sich in Nordwest ein verschutteter Gang, der in einen Raum mundet, aus welchem eine 
Art Kammer, 1*3 m lang, gegen Nordost, mit der Hauptfortsetzung direkt nach Siid, 
abzweigt, so dass diese Partien in Dreieckform zu einander stehen. Aus der oval geformten, 
kurzen siidlichen Gangstrecke fuhrt ein senkrechter Abstieg in die Tiefe in einen Raum, 
der bis 2 m breit in einer Schweifung, 6 m lang aber sehr niedrig, nach Siidwest umbiegt 
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und am Ende in der Wand rechts eine Liehtnische zeigt Dieser Schlussraum ist auf der 
siidostlichen Seite eingestiirzt und lasst sich die urspriingliche Form nicht mehr erkennen; 
moglich, dass hier ein senkrechter Aufstieg gewesen ist. Beilaufig 1*5 m von dem jetzigen 
Ende fiihrt - 5 m iiber der Kammersohle, ein wagrechter Schlupfgang, 0-5 m hoch und 
breit, 08 m lang ostwarts in eine ovale, in einer Schweifung nach Siidost umbiegende 
Kammer, deren Sohle tiefer liegt; aus derselben fiihren zwei kurze wagrechte Schlupf- 
gange in gleicher Weise weiter; der erste nach West miindet in den eingestiirzten Raum, 
der zweite siidwestlich in eine gerundete Kammer, aus welcher ein wagrechter Schlupfgang 
nordwarts in die eingesttirzte Partie zuriickfiihrt, so dass alle Raumlichkeiten miteinander 
in Verbindung standen. Im ersten wagrechten Schlupfgange sind nicht bloss dessen Sohle, 
sondern selbst die hervorstehenden Kieselsteine glanzend abgeschliffen, wie poliert, wohl 
ein unwiderleglicher Beweis fur die jahrelange Beniitzung dieser Hohle! 

Die zweite Hohle befindet sich in dernselben Hohenzuge bei Lachmaier, Nr. 28, 
doch ist nur mehr ein nach Nord weisender Gangrest erhalten. 

Bald darauf erhielt ich von Herrn Kautsch Nachricht von einer neu entdeckten 
Hohle zu Sitzleinsdorf zwischen Bad Hall und Adlwang, im Gasthause «Zum F6rster», 
Nr. 51. Im Vorhause fiihrt der Einstieg 2 bis 3 m tief senkrecht und unmittelbar in eine Gang- 
partie; doch da er keine Trittlocher hat, diirfte er spateren Ursprunges sein. Die erhaltenen 
Gangpartien gehen von Siidost nach Nordwest und bestehen aus einer oberen und unteren 
Etage; die obere biegt iiber Nord nach Slid urn, ist aber verschiittet worden; der Abstieg 
in die untere Etage, 2 m tief, ist mit Trittlochern versehen und dort fiihrt der Gang, sehr 
gut im Lehm erhalten, in Spitzbogenform, bei 2 m hoch, 0-7 m breit, 3*6 m gegen West, 
wo wieder ein senkrechter, 4 m hoher Aufstieg mit Trittlochern, oben durch eine Mauer 
geschlossen, sich befindet. Vor diesem Aufstiege ist rechts eine Sitznische; in dieser fanden 
sich Brandspuren und auch die Wand gegeniiber ist theilweise einem starken Feuer aus- 
gesetzt gewesen, wie die mir iibersandten, intensiv gebrannten Lehmstucke zeigten. Da 
aber nachweisbar von Besuchern der Hohle Strohfeuer gemacht wurde, diirfte vermuthlich die 
Brandspur von einem solchen stammen. 

Kurze Zeit darauf berichtete mir Herr Kautsch neuerdings: «Etwa 10 Minuten 
Weges von diesem Erdstalle, gegen Hal!, besuchten wir in Pfarrkirchen, Nr. 29, beim 
Wurzelheher, einen zweiten Erdstall; derselbe geht ebenfalls vom Vorhause aus, der senkrechte 
Aufstieg existiert aber nicht mehr, sondern es ist eine Stiege angebracht, die in einen etwa 
4 m langen Gang, der ebenso wie der zu Sitzleinsdorf geformt ist, fiihrt Gteich links von 
der Stiege ist ein Schlupfloch, das in eine bei 2 m lange, 1 m hohe, bogenformige Kammer 
fiihrt. Der Erdstall ist hiibsch ausgearbeitet und hat auch Lichtnischen. Am Ende des 
Ganges war ein Abstiegloch in eine untere Etage, das aber leider verstampft ist . . .» 

Herr Kautsch machte mir auch Mittheilung von zwei kiinstlichen Hohlen, welche 
in Vorchdorf sich befinden sollen, ebenso von solchen bei Kremsmiinster. Ich selbst 
fand in Kremsmiinster keine Hohle mehr vor, doch sah ich im Stiftsmuseum romische 
Gefasse und Gefassreste, die aus Hohlen stammen sollen. In Maidorf, ungefahr zwei 
Stunden westlich von Kremsmiinster entfernt, wurde eine Anhohe abgegraben und wurden 
unter derselben Gange und Kammern entdeckt, auch soil ein senkrechter Aufstieg in eine 
Schlusskammer gefiihrt haben. In Kematen bei Kremsmiinster soli ebenfalls eine kiinst- 
liche Hohle sein. 
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NIEDER-UNTERSTOTTEN. 

In einem Wiesenabhange vor dem Hause des Bauers Wiesinger war die Erde ein- 
gesunken und dadurch der Zugang zu einer Hohle erdffnet. Der Raum, in welchen ich ein- 
drang, bildete eine von Sudwest nach Nordost gerichtete Kammer (A, Hohlenplane, IX, Fig. 4), 
zur Zeit meines Besuches 4 m lang, am sudwestiichen Ende verschuttet. Der sudostliche 
Raum, die Einbruchsstelle, war in seiner urspriinglichen Form nicht mehr erkenntiich; ein 
kurzes Gangstiick (a) fuhrte in die verfallene Kammer B, aus der ein Gang, nun verschuttet, 
zu einem senkrechten Aufstiege gefiihrt haben soil. Aus der Mitte der Kammer A fuhrte ein 
jetzt verschutteter Gang (b) gegen Nordwest. Am nordwestlichen Ende findet sich seitlich 
eine Sitznische (c). Die Schlusspartie (siehe Fig. 7 auf Seite 14) war sehr gut erhalten. Die 
1*9 m hone, senkrecht abfallende Kammerwand lasst an der Sohle einen 0'8 m hohen und 
0'6//z breiten, wagrechten Schlupfgang offen; am Schlusse ist die Sohle um 0'4m stufen- 
formig erhoht und von dieser Stufe, welche 0*45 m tief ist, fiihrt ein senkrechter Schlupf- 
gang, 0'45 m im Durchmesser haltend, - 55 m lang aufwarts; ist man oben, so steht man 
auf der Sitzflache einer sehr schon geformten, gut erhaltenen Kammer (C), zu deren Sohle 
man zwei Stufen hinabsteigt. Dieselbe ist Ianggestreckt, schmal, i*1 m breit, 3" 15 m lang, 
1'8/n hocli. Langs der Nord- und Ostwand zieht sich eine Sitzbank hin, wahrend die 
Stidwand senkrecht abfallt und einen Innenraum von L9 m Lange freilasst. An der gerun- 
deten Decke befinden sich im ruckwartigen Theile, ober dem Schlupfgange, seitlich zwei 
Lichtnischen ; ebenso befindet sich eine solche merkwurdiger Weise im Schlupfgange selbst, 
und zwar links, seitlich von der Stufe, von welcher man emporsteigt. Auch in der Kammer A 
sind an der Sudwand Lichtnischen. 

Beilaufig 1 km ostlich vom Orte der Hohle befindet sich auf einer Anhohe der 
sogenannte «Gugelzipf», zwei nebeneinander stehende Hugel, die sich vom Thale aus wie 
ein Tumulus mit Pyramide ausnehmen. 



HOHENBERG. 

Die Hohle daselbst ist aus dem Keller des Gastwirtes Haslinger zuganglich. In der 
Hausmauer ist eine Offnung gelassen, um in die Kammer A (Hohlenplane, IX, Fig. 7) zu 
gelangen. Sie ist nach Nord gelegen und hat in der sudwestiichen Ecke eine kleine 
quadratische Nische. Ein sehr kurzer, nur 0*4 m breiter Ausgang fiihrt in den 0*7 m breiten, in 
einer Kriimmungvon Ost nach West gelegenen Gang a; uber demselben und ihm gegenuber 
sind Lichtnischen. Wendet man sich ostwarts, so gelangt man nach L65 m Lange zur 
Kammer B ; auch hier ist der Eingang nur kurz und ist uber demselben eine doppelte, gegen- 
uber eine einfache Lichtnische; die Kammer ist gut erhalten und gewolbt; langs der West- 
und Sudwand zieht sich eine Sitzbank hin. Das Ostende des Ganges besitzt etwas uber 
der Sohle eine nischenartige Vertiefung; die Lichtnischen sind am Plane ersichtlich, ebenso 
eine Nische in der Nordwand. In der Gangstrecke gegen West ist in der Sudwand eine 
Sitznische angebracht, aus deren riickwartiger Rundung eine Rohre schief aufwarts fuhrt, 
wahrend der Nische gegenuber in der Wand drei Bohrlocher ubereinander sichtbar sind. 
In der Umbiegung des Ganges nach Nord erweitert er sich kammerartig, die Westwand 
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biegt jedoch im rechten Winkel urn unci ist dieser Raum C von Ost nach West 3 m 
lang. Ein Gangstiick ist durch eine Hausmauer verengt, lasst aber einen Blick in eine 
Ausweitung often, aus der ein Gang nach Siidwest weiter zu ftihren scheint; er soil noch 
eine ziemliche Strecke bis zum sogenannten «Purkstall» -Wirtshause gefuhrt haben. Das 
Terrain in der Nahe der Hohle ist hausbergarti£ geformt. 

Auf dem Wege nach Oberstotten passierten wir zu Aichet einen zum Theile abge- 
grabenen Hugel, auf dem eine uralte Kirche gestanden ist. In diesem Hugel wurde auch, 
wie mir mitgetheilt wurde, eine Hohle, bestehend aus drei Kammern, gefunden und 
abgegraben; ich entdeckte in der abgegrabenen Wand, oben am Rande, unterhalb des 
Plateaus, eine Aschenmulde mit Fragmenten prahistorischer Gefasse; es bestand also auf 
diesem Hugel einst eine prahistorische Ansiedlung. 



OBERSTOTTEN. 

In der Nahe der Ortschaft Oberstotten befindet sich, abseits von menschlichen 
Wohnungen, im Walde eine wirklich kunstliche, in ihrem Innern sehr gut erhaltene Hohle, 
die dem Bauer Aumayer von Oberstotten gehort. In einem Waldthale, in dessen Sohle 
ein Quellbachlein rinnt, erhebt sich westwarts ein 10 m hoher, ovaler Huge!, der gegen Ost 
frei abfallt, gegen Nord- und Sudwest durch einen, vielleicht kiinstlichen Graben, der sich 
massig zum Plateau hinanzieht, vom iibrigen Terrain getrennt ist. Von der gegenuber liegenden 
Anhohe nimmt sich der Hugel wie kunstlich gebildet aus. 

Im oberen Drittheile des Hugels erbiickt man zwei Offnungen (Hohlenplane, IX, Fig. 2); 
es sind die Eingange zum Innern der Hohle. 

Der eine Eingang der Hohle (a, Hohlenplane, IX, Fig. 1) ist am Beginne 1 m hoch, 
erhoht sich im Innern zu 1*4 bis 1-5///, mit der gewohnlichen Breite von 0*6/;/. Der- 
selbe fiihrt zuerst gerade siidwestlich, biegt nach West urn und miindet in den Innen- 
raum. Die Licht- und Tastnischen sind, wie am Plane ersichtlich, mit grosser Regelmassig- 
keit nur an der einen Gangwand und der Gangeinmundung gegenuber angebracht. Am 
Ende des Einganges theilt sich der Innenraum in zwei Fliigel und zugleich in eine obere 
und untere Etage. Die obere kann man eine dreitheilige Kammer nennen mit einem centralen 
und zwei Seitenraumen. Rechts von der Gangeinmundung tritt die Kammerwand so ziemlich 
parallel der gegeniiber liegenden Westwand zuriick, urn dann im stumpfen Winkel gegen 
Nord sich zu wenden. In dieser stumpfwinkeligen Einbuchtung ist an der Sohle eine 
Sitzbank angebracht. Die gerade Verlangerung der Kammer nach Nordwest zeigt im 
Centrum einen senkrecht abfallenden Schacht; rechts vom Kammerraurne zweigt in ostlicher 
Richtung eine unregelmassig geformte Sei ten kammer ab, deren nordliche und ostliche Wand 
an der Sohle von Sitzbanken flankiert ist; in der Sudwand ist eine Lichtnische angebracht. 

Links von der Gangeinmundung fiihrt eine Stufe in einen ebenfalls nach Nordwest 
gerichteten, mit dem rechtsseitigen nahezu parallel laufenden Kammerraum, unregelmassig 
oval geformt. Von hier aus fiihrt eine sehr schon gebildete Stiege mit fiinf Stufen in einem 
nach West abbiegenden Bogen in die untere Etage. Am Beginne der Stiege ist oben, links- 
seitig, eine Sitzbank angebracht, ebenso sind auch hier im Stiegengange linksseitig die 
Licht- und Tastnischen mit grosser Regelmassigkeit eingefiigt; derselbe ist sehr gut erhalten 
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und geraumig. Die Einmiindung der Stiege in die untere Etage liegt tiefer als der Eingang 
von aussen. 

Links von der Stiegeneinmiindung fiihrt der untere Gang ein Stuck aufwarts in den 
Berg hinein und ist dann verschuttet; gegen den Ausgang b halt er nordostliche Richtung 
ein und miindet am Schlusse steil aufwarts gerichtet ins Freie. Rechts von der Stiegen- 
einmiindung erweitert sich der Gang durch eine Einbuchtung nach Siidost und zwar 
so, dass die Gangwand den von oben herabfuhrenden senkrechten Schlupfgang tangiert. 
Da hier der Gang hdher wird, so betragt die Lange des senkrechten Schachtes 0*8 m. 
Auch hier finden sich in der Gangwand Trittlocher, urn sich mit Hilfe derselben in die 
obere Etage emporschwingen zu konnen. Ausserdem zweigt aber seitlich vom senkrechten 
Schachte ein nahezu nach Siid gerichtetes Gangstuck ab, das mit einer westlich gerichteten 
Sitznische, vermuthlich einem Wachtersitze, endet. Noch ist zu erwahnen, dass in der 
Decke der unteren Etage in ihrem riickwartigen Theile eine grosse, kreisrunde Offnung 
zu sehen ist. Sie erinnert an ahnliche grosse Schachte in den Hohlen in Mahren, wo sie 
als «Sch6pflocher», also zum Hinausbefordern des Materiales dienend, bezeichnet werden. 

Dass diese Hohle mitten im Walde durch ihre Anlage, Stiege, Schlupfgang etc. 
besonders hervorragend ist, versteht sich wohl von selbst. An bemerkenswerten jahres- 
zahlen finden sich in derselben 1490, 1516, 1603 und in einem Berichte des Herrn 
Hugo Seyerl, Jurist in Starhemberg bei Ried, an Herrn Schlikinger wird bemerkt: «Bei der 
Suche nach gedruckten Quellen iiber diesen Erdstall fand ich bloss bei Pillwein, «Hausruk- 
kreis», Seite 134, eine Notiz, worin zwei Grufen oder Grufte zu Oberstotten erwahnt werden. 
Wo die zweite Gruft zu suchen, verniag ich nicht anzugeben; jedenfalls ist es entweder 
die, welche sich in nachster Nahe unseres Erdstalles unter einer Baumschule befinden soil, 
oder es ist vielleicht jene beim «Hannessen»-Bauern zu Zaun, Gemeinde Rottenbach, wo 
sich ein «Hausloch» mit drei iibereinanderliegenden Gangen befinden soll». 

Ich erwahne hier gleich die Hohlen, iiber welche mir Herr Pfarrer Klinger Mit- 
theilung machte, die ich aber nicht gesehen habe. In der Ortschaft Altenhof, einer 
der altesten Ansiedelungen, beim Kaiserbauer, in H of manning beim Luemerbauer, in 
Dittensheim beim Weissenberger, wo man ein «01pfandl», eine eiserne Lampe und eine 
grosse Schiissel fand, in Schalbach beim Braunsberger in Braunsberg und im Walde, 
«Hagelholz» genannt, beim Wirth in der Pfleg. 



NEUKIRCHEN AM WALDE. 

Erst zwei Jahre nach Erhalt der Nachricht von dem Vorhandensein einer Hohle bei 
Herrn Josef Lang habe ich Gelegenheit gehabt, dieselbe zu untersuchen; ich fand hier 
ein zwar kleines aber ausserst merkwiirdiges Hohlensystem, ganz aus dem FHesgestein 
herausgearbeitet, in staunenswerter Regeimassigkeit angelegt und in der Anlage auffallend 
mit den Hohlen von Aschbach, Biberbach und Reichering ubereinstimmend. 

Der heutige Eingang zur Hohle ist vom Hauskeller aus, in dessen Mauer eine 
Offnung freigelassen worden war; gewiss wurde durch die Kelleranlage ein Theil des 
Hohlensystems zerstort, weil der ursprungliche Eingang, wie die Anlage zeigt, senkrecht in 
die Tiefe fuhrte. 
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Das Gangstiick a (Hohlenplane, IX, Fig. 5) fuhrt in eine kleine, gerundete Kammer; 
von hier mundet der Gang in den quadratischen Schacht A. In dessen Sud- und Nordwand 
finden sich, wie in Reichering, gegeniiberstehend je vier Trittlocher iibereinander. Oben ist 
dieser Schacht zur Zeit mit Brettern verlegt und mundet in ein Wohnzirnmer. Gegen- 
wartig ist er an seiner Sohle zum mindesten 0*8 m hoch mit Erde angefullt und lasst 
daher nur eine niedrige Offnung in die Schlusspartien off en. Dieser Theil ist gut erhalten 
und bildet eine Art dreitheiliger Kammer, ahnlich wie zu Miinzkirchen, sorgfaltig aus dem 
Gesteine herausgearbeitet, Decke und Seitentheile gerundet, und tritt die Slid- und West- 
wand im Halbkreise zuriick, wahrend die Ostseite, eine Stufe erhoht, eine ovale, 0*75 m 
tiefe Kammer mit centralem Abstiege aufweist. In der ovalen Stirnseite ist eine Li'chtnische 
angebracht Kehren wir nun zum Eingange zuriick, so erscheint auch hier linksseitig die 
ovale Kammervertiefung mit centralem, cylindrischen Abstiege, aus welchem ein Gangstiick 
in die Langskammer C mundet. Sie steht durch einen spitzbogigen Durchgang mit dem 
mittleren, quadratischen Schachte A in Verbindung. Dem Eingange in die Kammer C gegen- 
iiber fuhrt wieder ein horizontaier Schlupfgang in einen cylindrischen Aufstieg, durch 
welchen man in den Raum B zuriickkommt. 

Von Neumarkt-Kalham fuhrt die Bahn nach Zell an der Pram und Andorf. In 
Zell an der Pram befindet sich der auch von der Bahn sichtbare «Burgstallberg», der 
unmittelbar zur Pram abfallt und in nachster Nahe davon, beim Burgstaller, wurde mi'r auf 
einem Wiesenabhange eine Stelle gezeigt, an der einst ein Eingang zu einer kiinstlichen 
Hohle gewesen sein soil. In dem benachbarten Wiirting, wo in einem befestigten Hugel 
ein unterirdischer Gang sich befinden sollte, wurde mir ebenfalls auf einem Wiesenabhange 
eine Stelle gezeigt, wo der Eingang zur kiinstlichen Hohle war. Einen befestigten Huge) 
konnte ich nicht entdecken; vielleicht ist damit der sogenannte «Teufelshtige]» gemeint, ein 
bewaldeter Gupf in dem Hohenzuge zwischen Riedau und Zell an der Pram, in welchern 
ich ebenfalls eine befestigte Anlage entdeckte, die von Ost, Sud und West steil zur Pram- 
Ebene abfallt, oben aber gegen Nord durch Wall und Graben von der Hochebene getrennt 
ist. Auch in Riedau sieht das Terrain oberhalb des Ortes, von der Bahn aus gesehen, wie 
eine befestigte Anlage aus, und sollen auch dort Hohlen gewesen sein, ebenso in Lindet bei 
Taiskirchen. In Andorf befindet sich der grosse, zur Pram abfallende «BurgstaIl» und im 
Orte selbst ist die aus dem Lagerkeller des Huemer'schen Gasthauses zugangliche, jetzt 
zerstorte Hohle, die Herr Pfarrer Lamprecht in «ArchaoIogische Streifziige durchs untere 
InnvierteU, nach den «Mittheiiungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien», Band XV, 
1885, Seite 78, beschrieben hat. Eine zweite Hohle sollte unter der Pfarrkirche im Markte, 
wo wiederholt Senkungen stattfanden, bis zur Hohe des Burgstalles hinaufgefuhrt haben, 
was ich jedoch bezweifle; wo die Kirche steht, soil einst ein Heidentempel gestanden sein. 

MUNZKIRCHEN. 

Munzkirchen, drei Stunden nordostlich von Scharding, schon bedeutend hoher gelegen, 
birgt mehrere kunstliche Hohlen. Zwei befinden sich im Markte, aber nur die eine im Oast- 
hause neben der Kirche ist noch zuganglich; der Kirchenberg selbst, der von drei Seiten 
gerundet in die Tiefe abfallt, macht den Eindruck einer kiinstlichen Abstufung. 
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Durch eine Offnung an der Sohle der Kellermauer des Gasthauses steigt man hinab 
in einen Gang (a, Hohlenplane, IX, Fig. 8). Er fiihrt nordwestwarts, biegt dann im Winkel 
in unmerklicher Kriimmung ebenso iange nach West um und tnundet in einen, wieder von 
Nord nach Sud gerichteten Gang, dessen nordliches Ende dreitheilig geformt ist. Die Breite 
des Ganges ist 0*6 m, die Hohe 1*3 m. Dem ostlichen Eingange gegeniiber vertieft sich die 
Gangwand muschelartig, daran schliesst sich nordwarts eine ganz kurze Strecke in normaler 
Breite und nun zeigt sich das merkwiirdige Gangende, in dem drei muschelformige Vertiefun- 
gen nach West, Nord und Ost in grosser Regelmassigkeit, getrennt von einander durch 0*1 m 
breite, hervorstehende Langsleisten, in Kieeblattform zu einander stehen. Die Vertiefungen 
sind sehr sorgfaltig gearbeitet und verlaufen in die gerundete Gangdecke. Der Anblick dieser 
Erscheinung ist ein uberraschender (siehe Tafel XIII). 

Nun biegt der Hauptgang in einem Bogen von Slid nach West um. In der West- 
wand befindet sich eine kleine, in der Ostwand aber eine grosse Nische; der weitere 
Verlauf des Ganges nach West ist aufsteigend und verschiittet, communiciert aber hochst- 
wahrscheinlich mit der oberen Etage, von der ein verschutteter Gang ostwarts nach unten 
fiihrt; nun biegt der Gang im rechten Winkel nach Sud um, mit einer Sitznische an der 
Stirnseite, wo er abermals im rechten Winkel nach West abbiegt und nach 2*1 m Lange 
endet; die Gangdecke erniedrigt sich hier zu 70 cm. Und nun zeigt sich hier der senkrechte 
Aufstieg, der bis zur oberen Decke 2*7 m hoch ist. 50 cm fiber der Gangsohle befinden 
sich Trittlocher und bis zur oberen Ausmiindung des Schlupfganges sind noch 1*5 m 
(siehe Tafei II). 

Hat man sich emporgeschwungen und einen Einbiick in die oberen Raumiichkeiten 
gewonnen, so sieht man vor sich einen Quergang (b) mit den charakteristischen Lichtnischen 
dem Eingange gegenuber, linksseitig einen nach Siidost abzweigenden Seitengang (c) in 
gewohnlichen Dimensioned Die ganze Strecke ist 2*7 m lang und besitzt an der Stirnseite 
eine Sitzbank; ebenso hat eine 1 m lange Abbiegung im rechten Winkel nach Nordost 
eine Sitzbank; ich halte diese Partie fur eine Wachternische. Der Quergang b ist von Nord 
nach Sud gerichtet. Man kann darin so ziemlich aufrecht gehen; das nordliche Ende ist 
verschiittet und weist aufwarts; hier ist die erwahnte verschuttete Strecke, die nach Ost 
abwarts fiihrt. In der sudlichen Gangstrecke sind ostlich in der Wand zwei Lichtnischen, 
westlich eine geraumige Sitznische, die in einen Querraum (D) fiihrt; dem Eingange gegen- 
uber, wie an den Enden desselben, befinden sich Sitzbanke und bilden in ihrer Anordnung 
eine Art Kreuzform. 

Die zweite kiinstliche Hohle von Miinzkirchen gehort zu den merkwiirdigsten, die 
ich gesehen; sie ist beim «Bauer im Hof», 2 km von Miinzkirchen nordostlich. Leider ist 
dieselbe nicht mehr in ihrer urspriinglichen Anlage erhalten, aber was erhalten ist, ist ausser- 
ordentlich merkwurdig. Man achte auf die Massangaben, um bei der Kleinheit der Raumiich- 
keiten zu erkennen, wie muhsam und schwierig es ist, in denselben sich fortzubewegen. 

Das Haus, aus dessen Keller man heute in die Hohle gelangt, ist ein sehr altes 
Bauernhaus und sind die Familiennamen der Vorfahren des Besitzers schon seit dreihundert 
Jahren auf diesem Hause nachweisbar. Bei einem Umbau und bei der Anlage eines Kellers 
wurde die Hohie entdeckt und jener Theil derselben blossgeiegt, der jetzt den Eingang 
bildet. Hier wurde, wie schon Seite 14 erwahnt, eine solch grosse Menge Asche gefunden, 
dass mehrere Fuhren davon auf die Felder gefuhrt wurden. Auch Geschirre, irdene Topfe 
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und Topfdeckel fanden sich vor. Die Farbe des Geschirres war weiss (?) wie das heute 
gebrauchliche irdene Geschirr, doch in der Form abweichend von diesem. 

Der jetzige Eingang, im oberen Theile der gemauerten Kellerwand offen gelassen, 
ist ein Raum (A, Hohlenplane, IX, Fig. 13) 0*8 m breit, 1*3 m hoch und bis zur Riickwand 
1*5 m tief. Am Fusse dieser Wand ragt eine Stufe hervor, iiber derselben erhebt sich die 
Wand senkrecht empor und lasst oben die ovale Offnung eines etwas gekriimmten, 1*3 m 
langen, wagrechten Schlupfganges (a) offen, welcher 0"55 m breit und 0'37 m hoch ist 
1st es schon schwierig, auf der Stufe stehend, den Oberkorper dem Schlupfgange anzu- 
passen, so ist es noch schwieriger, sich durch diese Rohre durchzuwinden und den Unter- 
korper nachzuziehen (siehe Figuren 2 und 3 auf Seite 6). 

Der Schlupfgang a miindet in einen Querraum (B), dessen Sohle aber 50 cm tiefer 
liegt als die Ausmundung. Vielleicht sass einst in der Sitznische am Ende dieser Kammer 
derjenige, der den Passanten beim Ein- und Durchschlupf behitflich war. Diese Sitznische 
ist 0*65 m von der Einmundung des Schlupfganges entfernt; demselben gegeniiber ist in 
der Wand die charakteristische Lichtnische. Der ganze Raum ist nur 0*7 m breit, 1*05 m 
hoch und 2*8 m lang. 

Eine neue Uberraschung bietet der 0*35 in vom westlichen Ende entfernte senkrechte 
Schlupfgang, der vom Niveau der Kammersohle aus in die Tiefe fiihrt; der untere Theil der 
nordlichen Kammerwand ist apsisartig ausgehohlt und im Hintergrunde senkt sich der 
0*5 m im Durchmesser haltende Schlupfgang in die Tiefe, an seinem Beginne noch etwas die 
Sohle des Kamrnerraumes tangierend. 

Steigt man 1 m in die Tiefe, so fiihrt ein 1 m langer wagrechter Schlupfgang in die 
Kammer C; sie ist 2*5 m lang, 1*4 m hoch und 1 m breit; im ostlichen Theile finden sich langs 
den Wanden sehr schmale Sitzleisten. Und wieder fiihrt unvermittelt aus der Nordwand, dem 
0*6 m breiten Eingange gegeniiber, ein senkrechter Schlupfgang 1 m empor; hat man den- 
selben passiert, so steigt man aus der gerundeten Kammer, in die er ein miindet, eine 
Stufe in eine dritte Querkammer (D) hinab. Sie ist uber 2 m lang, 1*4 m hoch und 0*7 m 
breit; die Sohle ist in ihrer ganzen Lange mit Sitzbanken versehen. Die Sitzleisten langs 
den Seitenwanden sind 20 cm, die an der riickwartigen Schmalseite 30 cm breit und lassen 
in der Mitte eine Rinne, 30 cm breit und 40 cm tief, zum Einstellen der Fusse frei. 

Ein drifter senkrechter Schlupfgang, dem zweiten gegeniiber, fiihrt, 0*4 m im Durch- 
messer haltend, 1 m in die Tiefe hinab und man gelangt in eine ova! geformte Schluss- 
kammer (E), die 1*25 m breit, T2 m tief und entsprechend hoch ist; sie ist ringsherum 
mit einer schmalen, niedrigen Sitzleiste versehen. Sind die iibrigen Raume aus dem Flies- 
gestein herausgearbeitet, so ist die Schtusspartie ganz aus hartem Gestein herausgesprengt, 
infolge dessen nicht so schon und regelmassig geformt wie die anderen Partien. In den 
oberen Theilen der senkrechten Schlupfgange finden sich die iiblichen Lichtnischen und 
ebenso eine am Beginne des heutigen Einganges, rechts in der Wand. 

Die Kammern B, C, D, E stehen zu einander in einem Halbkreise, oder doch in 
einer Kriimmung, sind zur Zeit an ihrer westlichen und die Kammer E an ihrer siidlichen 
Wand mit Steinen verlegt. Der Hausherr gab mir dartiber die Auskunft, dass er selbst 
schon die Sache untersucht habe, indem er Steine entfernte, aber da kam ihm die lockere 
Erde entgegen und es wurden die Steine wieder eingefiigt. Grabungen von oben hatten 
dasselbe Resultat, man stiess ebenfalls auf die lockere Erde, woraus man den gewiss 
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richtigen Schluss ziehen kann, dass entweder alle vier, oder wie ich vermuthe, die Kammer C 
mit einem senkrechten Schaehte, analog jenen von Reichering, Neukirchen etc. in Verbindung 
gestanden, und dass durch denselben der ursprungliche Eingang in diesen so merkwiirdigen 
Bau stattfand. 

An dieses Haus mit seiner kunstiichen Hohle kniipft sich auch die Sage von einem 
grossen Schatze, der in Gestalt eines Goldklumpens, « grosser als ein Ziegel», in derselben 
verborgen sein soil. 

Wir kommen nun zu den von Herrn Max Schlikinger mir bekannt gegebenen Hohlen. 
In Obernberg ist nach Angabe eines Holzarbeiters im Walde ein Gang mit einer Kammer. 
In Aspach befindet sich unter der Kirche eine Hohle. Der Eingang war vom Brauhaus- 
keller aus und soil ein Gang im Spitzbogen urn eine Saule herumgefiihrt haben. Er wurde 
wieder vermauert. In Migelsbach, eine halbe Stunde von Aspach entfernt, befand sich 
auf der Flur, «Hausland» genannt, eine Hohle mit senkrechten Schlupfgangen, welche abge- 
graben wurde. In Zechleiten, Nr. 2, wurde beim Josef Lindlbauer ein Erdstall entdeckt. Im 
Hause war beim Herde eine Senkung eingetreten und wurde infolge dessen ein neuer 
Fussboden gelegt; da wurde ein 5 bis 6 m langer Gang entdeckt, der abwarts in einen 
«Kessel» fuhrte, aus dem 4 bis 5 Gange strahlenformig auseinander giengen; sie hatten 
kleine Nischen und waren sehr stark verschlammt. 

Interessant ist folgender Bericht des Herrn Lehrers Brukschlagl an Herrn Schlikinger: 
«In Gain berg wurden vor circa 12 Jahren an Steile des seither abgebrochenen Kalten- 
hauser Gutes unterirdische Gange aufgefunden. Sie zogen sich circa 8 m unter der Erde 
hin und waren beilaufig 1 m breit und 2 m hoch im Spitzbogen ausgegraben und in 
Entfernungen von circa je 3 bis 4 m von Erdwanden unterbrochen, durch welche ein 
rundes Loch, gerade gross genug, dass ein Mann durchsehlupfen konnte, fuhrte, worauf 
der Gang sich wieder fortsetzte. Die Gange sollen nach drei verschiedenen Richtungen 
gefuhrt haben. Einige Manner suchten sich weiter fortzuarbeiten, da aber die Arbeit rniih- 
sam und beschwerlich war, horten sie damit auf und die Gange wurden verschuttet». 

Beim Vorbeifahren sah ich, dass die Kirche in Gainberg auf einem gerundeten 
Hugel stent; ob derselbe kunstlich oder ob er naturlich ist, konnte ich leider nicht unter- 
scheiden. Eine Hohle befindet sich auch im Walde Oetz beijeging, ist aber bereits zer- 
stort. Im «Burgstallberge> zu Pfaffstadt ist eine Hohle, dem Georg Feichtenschlager 
gehorig; ich sah den verschiitteten Eingangsstollen. 



WIMPASSING. 

In Wimpassing, einer Ortschaft in der Gemeinde Auerbach in Oberosterreich 
befindet sich im Hause Nr. 1, Besitzer Franz Giger, eine Hohle. Daseibst hatte sich eine 
Stubenecke gesenkt und als man die Diele entfernte, fand man die eingesturzte Kammer A 
(Hohlenplane, IX, Fig. 14), eine kleine Rundkamrner mit Sitznische und Lichtnischen 
nebenan und gegenuber; ein kurzer Schlupfgang (a) fuhrt in den Langsraum B mit zwei 
Sitznischen einander gegenuber und von da fuhrte ein Gang, den ich aber nicht passierte, 
nach Angabe der Hausleute in eine Rundkamrner, aus der ein Gang ins Freie aufwarts 
gefuhrt haben soil. 
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OBER-SCHWAND. 

In Ober-Schwand, an der Grenze von Salzburg, wurde beim Paulbauer, Nr. 3, 
gelegentlich des Hausumbaues eine Hohle entdeckt. Aus dem Vorhause betrat ich einen 
noch erhaltenen, 1 m hohen Kammerraum (A, Hohlenplane, IX, Fig. 12) aus welchem, eine 
Stufe erhoht, ein nach West gerichteter senkrechter Abstieg 1 m tief abwarts fuhrt. Aus 
demselben gelangt man in den Quergang (a), der zietnlich niedrig nach West geht, dann 
nach Slid umbiegt, dort wieder senkrecht emporfiihrt, urn abermals in den nord- und 
sudwarts gerichteten Gang b zu miinden. Dieser urspriingliche, nur kriechend zu passierende 
Eingang senkte sich von der Scheune aus in die Tiefe, bog zu seinem Ende nach Ost 
um und fuhrte in die tiefer gelegene Kammer B. Diese letzte Partie war aber so eng, 
dass nur Herr Wrbata durchschliipfen konnte. Ich selbst hatte mich um die Ecke so weit 
durchgezwangt, dass ich in die Kammer hineinblicken konnte. Herr Wrbata schilderte 
mir die Kammer als oval, in einem Theile derselben an der Wand rothgebrannt und reichte 
mir aus derselben mehrere Stucke ziegelroth gebrannten Lehms heraus, aber auch eine kleine 
unter dem Namen Schinderling bekannte Mtinze, die im Feuer gelegen, da ein Stuck 
des Randes abgesprungen war. 

Wir durften also hier keine urspriingliche Herdstelle vor uns haben, was auch 
daraus erhellt, dass die Leute beim Abgraben der Hohle einen grossen Haufen rothgebrannte 
Erde mit Kohlenstueken auf das Feld fiihrten; auch angebrannte Balken des Hauses 
fanden sich vor und ist daher die Vermuthung gerechtfertigt, dass hier die Spuren eines 
Schadenfeuers vorliegen, von dem auch die Tradition berichtet Dagegen fand man am 
Ostende des Ganges a, den ich aber schon vermauert vorfand, sehr alte, ganz entleimte 
Knochenreste und Scherben von Gefassen, auf die ich noch zuruckkommen werde. Es soil 
hier ein abgerundeter Kammerraum gewesen sein, aus dem zwei Bohrldcher schief zu 
einander stehend aufwarts fiihrten und sich im Innern vereinten. Aus diesem Umstande 
vermuthete man hier eine einstige Herdstelle. 

Wenden wir uns an der Westbahn wieder nach Ost bis Redl-Zipf. Von dort fuhrt 
ein Fussweg hinauf nach Neukirchen und zu dem Bauerngute des Lorenz Neudorfer in 
Windbichl. 

Derselbe hatte auf seinem Grundbesitze zu Spock an einem Hiigel Schlier 
gegraben, bei welcher Gelegenheit die Hohle entdeckt wurde. Auf einer Leiter stieg ich 
empor und fand eine Kammer mit Spuren von Sitzen. Aus dieser Kammer fuhrte ein 
im rechten Winkel umbiegendes Gangstiick, am Ende mit einem senkrechten Abstiege, in 
eine 3*2 m lange und 1*5 m breite Kammer; am nordwestlichen Ende fuhrte ein Gangstiick 
vermuthlich zum ursprunglichen Eingange aufwarts und vereinigte sich oben, sowett man dies 
sehen konnte, rnit einem Gangstiicke, das wieder abwarts in eine siidwestlich gelegene 
Langskammer fuhrte, die mit ersterer durch einen iiber der Sohle liegenden, 1*5 m langen 
Quergang in Verbindung stand. Die Hohle ist nunmehr ganz zerstort. 

In dieser Hohle, die ganz abseits von menschlichen Wohnungen liegt, wurden in 
der ersten Kammer zwei rdmische Urnen gefunden. Die eine, die mir der Bauer kauflich 
iiberliess, ist von gelbweissem Thon, sehr diinnwandig und auf Tafel XIX, in der Mitte 
stehend, abgebildet; die zweite, grossere, von derselben Form, aber aus grauem Thon, gab 
mir der Bauer trotz all meinem Bemiihen nicht 
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REICHERINO. 



Die Hohle von Reichering befindet sich beim Bauerngute des Johann Maier, der sie 
ebenfalls gelegentlich des Schliergrabens beilaufig in der Mitte des von seinem Hause in 
die Tiefe abfallenden Hiigels entdeckte; es wurde die Stirnseite der Schlusskammer bloss- 
gelegt und von da an das ganze Innere der Hohle zuganglich gemacht, die sowohl in 
ihrer Anlage, als in ihren Details von hervorragender Bedeutung ist 

Diese kiinstliche Hohle besitzt zwei Etagen. Vom ostlichen Piateau des Hiigels, in 
dessen Schosse sie sich befindet, fiihrt der urspriingliche Eingang (a, Hohlenplane, IX, Fig. 3), 
zweimal im rechten Winkel umbiegend, schief abwarts in die obere Etage. Die erste Gang- 
strecke, mit einer Lichtnische versehen, ist circa 3 m r die zweite \'\ m lang. In der zweiten 
Strecke ist in der Westwand im oberen Theile eine 
grossere Nische. Eine kurze, abfallende dritte Oang- 
strecke mundet oben in eine dreitheilige Kammer A. 
Die Siidwand hat eine Stufe von 0'45 m Hohe iiber 
der Kammersohle. Diese Vertiefung in der Wand 
bildete eine Verschlussvorrichtung und aus der Mitte 
derselben fiihrt ein wagrechter Schluf in die zweite 
Abtheilung des geheimnisvollen Raumes, dessen Sohle 
wieder urn 40 cm tiefer liegt (siehe Fig. 61). Ist man 
nun durch diesen Engpass durch, so befindet man 
sich in einem sehr gut erhaltenen Raume (B) mit 
gerundeter Decke. Gleich rechts neben dem Einschlufe 
ist, 0*2 m iiber der Sohle gelegen, eine Wachtersitz- 
nische. Diese Kammer liegt noch in der oberen Etage, 
aber schon 0*9 m nach dem Eingange befindet sich 
linksseitig in der Wand eine Offnung, die zu einem 
1*6 m tiefen senkrechten Abstiege fiihrt, von derselben 
Form, wie zu Aschbach (siehe Fig. 60 auf Seite 177). 
Rings urn diese Offnung ist ein schmaler Falz zum 
Stutzen der Elibogen beim Hinablassen, und in der 

Tiefe sind zwei kleine Stufen angebracht, die wieder den Aufstieg erleichtern. Im weiteren 
Verlaufe jedoch schliesst der Raum B nicht ab, sondern die Decke neigt sich zum Boden, die 
Wande nahern sich zu einander und lassen eine Offnung frei, die in einen viereckigen Schacht 
mundet, der, bei 6 m hoch, zum Plateau des Hugel emporsteigt und heute mit einer Art 
Luftloch abschliesst, im unteren Theile jedoch in den gegenuberstehenden Wanden iiber- 
einander Trittlocher besitzt zur Erleichterung des Auf- und Abstieges. Zu bemerken ist 
noch, dass dem Eingange zum Schachte in der Wand gegeniiber und im gerundeten 
Raume iiber dem Schachte je eine Lichtnische angebracht ist. Die zweite Partie des 
Hohlensystems steht zur ersteren etwas schief geneigt 

Aus der Tiefe des quadratischen Schachtes b fiihren zwei Ausgange weiter, der 
eine nach Sudost, der andere nach Nordost; der eine Durchlass, der im oberen Theile 
zu beiden Seiten knieformig umbiegt und wie ein gothischer Thorbogen aussieht, fiihrt in 
eine schone, geraumige Kammer (C) mit gerundeter Decke. Die Ruckwand der Kammer 




Fig. 61. Wagrechter Schlupfgang 
in der Hohle zu Reichering. 



Cs? 191 9Cs 



besitzt eine Sitzbank in der ganzen Breite der Kammer. Gleich rechts vom Eingange ist 
in der Kammerwand eine Lichtnische und 0*5 m davon entfernt eine schone grosse Nische, 
im oberen Theile in die gerundete Decke verlaufend, zu sehen. Dieser Nische gegeniiber 
befindet sich in der Wand, analog der oberen Etage, wieder die apsisartige Vertiefung, aus 
deren Centrum wieder ein 0'5 m im Durchmesser fiihrender Schacht nach Nordwest, 
diesmal nicht senkrecht, sondern schief geneigt in einer Curve abwarts fi'ihrt; diese Strecke 
ist ganz glatt abgeschfiffen. Der Eintritt zu diesem Schlupfgange ist sehr sorgfaltig 

gearbeitet Beilaufig 0'7 m iiber der Sohle der Kammer tritt 
die Basis des Einganges zuriick, erhebt sich dann stufenartig, 
verlauft nun horizontal in einer Krummung nach Nordwest, 
erweitert sich in der Rundung zur Tiefe des Raumes und 
Iasst rings urn den Abstieg einen circa 2 cm breiten Falz ubrig. 
Der zweite Ausgang aus dem quadratischen Schachte b fiihrt 
in die schone, nach Nordost gerichtete Schlusskammer D; hier 
ist die scheidende Durchlasswand nur 0'2 m breit, die iibrigen 
Grossenverhaltnisse sind wie die des eben erwahnten. Die 
Kammer D ist am Beginne des Einganges 0*83 m breit, 
erweitert sich aber bis zum Ende bis etwas iiber 1 m. Vom 
Schlusse der Kammer aus bietet sich hier ein sehr merk- 
wurdiges Biid (siehe Tafel XIV). Drei Eingange fiihren in 
kurzen Abstanden von einander hinein, der mittlere aus dem 
quadratischen, der rechte aus dem cylindrischen Schachte der 
oberen Etage und der linke aus dem cylindrischen Schachte 
der Seitenkammer. Der erste mundet horizontal, der zweite 
mit zwei Stufen, der dritte mit einer kleinen Stufe im Hinter- 
grunde des Schachtes in die Kammer. Die beiden Seitenein- 
gange stehen von dem in der Frontseite nur 0'6 m ab. Die 
an der Decke schwach gerundete Kammer hat rechts eine Sitz- 
bank, wahrend links in der Wand zwei von einander getrennte 
kiirzere Sitzbanke sich befinden, Diese Sitznischen sind 1 m 
hoch und verlaufen nach oben zu in das Deckengewolbe. Die 
Schlusswand, welche durch das Schliergraben demoliert wurde, 
war wahrscheinlich, analog der Seitenkammer, ebenfalls mit 
einer Sitznische versehen. Als man den oberen Theil der 
Hohle ausraumte, fand man ein Schwert (siehe Fig. 62, 
nach einer Zeichnung von L H. Fischer). Einer der besten Waffenkenner, Herr Dr. Forrer von 
Strassburg, schrieb mir dariiber: «Es ist ein Reiterschwert aus der Zeit des dreissigjahrigen 
Krieges, wie aus der Form der Klinge, aus der Form des Griffes, kurz aus jeder Einzelnheit 
hervorgeht. Sehr charakteristisch fur diese Zeit ist auch der Mascaron auf der Schutzscheibe. 
Die Marke ist der «Passauer Wolf», wie ihn schon fruher die Waffenschmiede Passaus, zu 
Anfangdes XVII.Jahrhunderts Hermann Reisser, Klingenschmied zu Passau, fuhrte. Diejahres- 
zahl 1414 kommt auf solchen Klingen wiederholt vor und ist wohl 1614 verstanden, mit 
Anlehnung an das 200jahrige Jubilaum, beziehungsweise Andenken an irgend einen 1414 
gelieferten Sieg. Es existieren hieruber verschiedene Versionen, doch hat, wie gesagt, dies 




Fig. 62. 
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Datum mit dem Alter dieser Schwerter nichts zu thun, als dass es nur wahrscheinlich 
ist, dass es eben 1614 angefertigt worden ist, gerade so, wie man auf anderen Jubilaums- 
stucken (Medaillen, Fahnen etc.) im Jahre des Jubilaums das ursprungliche Datum beifiigt. 
Oerade diese 1414 datierten Klingen des XVII. Jahrhunderts haben schon oft Verwirrung 
angerichtet. Es ist eine Waffe, die vielleicht im dreissigjahrigen Kriege verloren gegangen 
ist, denn man hat diese Schwerter benutzt». 

Bei zwei Stunden ostwarts von Reichering befindet sich, vom Bauernhause des 
Johann Hofmaninger in Ober- Holzheim einige 100 Schritte ostlich, im Freien der Eingang 
zu einer Hohle im Bergabhange. Anfangs verengt, erhoht sich der 0'7 m breite Gang 
zu 1*5 m und fiihrt in gerader Linie nach Nordwest Nach kurzer Strecke zweigt ein 
Seitengang rechts ab, doch schon nach t'6 m biegt er wieder im rechten Winkel um, 
urn dann abermals im rechten Winkel in den Hauptgang zuruckzufuhren, also ein Rund- 
gang. Wie es scheint, hat an der Stelle der zweiten Umbiegung ein Gang nach Nord 
gefuhrt. Nach weiteren 6 m schliesst der Hauptgang ab und besitzt vom Ende linksseitig 
eine Sitznische. 

Bemerkenswert ist hier, dass die Lichtnischen Dreieckform haben; auch ist in der 
Gangwand die Jahreszahl 1530 zu lesen. In der Nahe des Bauernhauses fand ich auf 
einem Sturzfelde Reste von Gefassen, die ich in die Volkerwanderungszeit setze. Hier sei 
erwahnt, dass auch in Lam bach kunstliche Hohlen gewesen sein sollen. 

Nach einer von der General -Oberin der Schulschwestern zu Judenau, Frau Angela 
Zauner, erhaltenen Nachricht ist auch zu Timelkam, wo die Kaiserstrasse tiber den Berg 
gegen Seewalchen fiihrt, in der Berglehne eine Hohle, aus der sieben Gange ins Innere 
ftihren sollen. Dort wurden wiederholt Schwerter etc. gefunden. 



MAYRHOF BEI HOHNEROESCHREL 

Haben wir bis jetzt von Oberosterreich Hohlen im Traun-, Hausruck- und Inn- 
viertel kennen gelernt, so besitzt auch das Muhlviertel welche und ist dadurch auch am 
linken Donauufer die Verbindung mit Bayern hergestellt. 

In der Gemeinde Stierberg befindet sich bei dem Weiler «Huhnergeschrei» auf einer 
Anhohe das alleinstehende Bauerngut Mayrhof. Ausserhalb, sudlich vom Hause, war beim 
Ackern ein Ochse eingesunken und bei der Sondierung dieser Einbruchstelle entdeckte 
man die Hohle. 

Der ursprungliche Eingang a (Hohlenplane, IX, Fig 9) leitete nordwestlich in die Tiefe 
in eine rondeauformige Kammer mit senkrecht abfallender Stirnwand der Rundung gegenuber, 
eine Erscheinung, die noch viermal wiederkehrt. Ein senkrechter Abstieg fiihrt in einen 
Gang, der von Sudwest in gleicher Lange nach Nordwest umbiegt und wieder durch einen 
senkrechten Aufstieg in die Rundkammer B miindet. Gleich links vom senkrechten Abstiege 
aus A ist eine Wachtersitznische in der Gangwand angebracht. Die Kammer B verbindet 
ein Gangstiick mit dem Gange b, welcher nach Nordost aufsteigt und sich an seinem 
Ende gabelt. 

Ein Stuck, jetzt verschiittet, fiihrte nach Nord in der Richtung zum Bauernhause, 
die siidostliche Strecke aber durfte nur eine Art Sackgasse gewesen sein. Die nach Siid 
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gerichtete Gangstrecke b endigt in der nach West gelegenen kleinen Rundkammer C, 
wohl eine der merkwiirdigsten, die ich gesehen. Ein kurzer Eingang fiihrt in die an ihrer 
Sohle etwas tiefer gelegene Kammer. Die ganze Hohle ist aus einem porosen Sandgestein 
herausgearbeitet, dies ermoglichte die ausserst interessante Architektonik im Innern des 
Kammerleins. Rechts und links vom Eingange erheben sich aus der Wand hervortretende, 
halbrunde, armdicke Saulen, die uber der gerundeten Decke des Einganges sich in einem 
Bogen vereinen. Aus der Mitte dieses Bogens strebt eine gleich starke Rippe empor zur 
gerundeten Decke, zieht sich an derselben von Ost nach West hin und senkt sich an der 
Wand dem Eingange gegeniiber bis zur Sohle hinab. Eine gleiche Rippe durchzieht von 
Nord nach Slid von Sohle zu Sohle das Kammerlein und durchkreuzt so die erstere in 
der Mitte der Decke. Dem Eingange schief links gegeniiber ist an der Ruckwand ein 
unregelmassig geformter Steinvorsprung stehen geblieben. Der Gang b fiihrt dann im 
massigen Gefalle abwarts, biegt nach West urn und endet mit einem senkrechten Schlupf- 
gange abwarts in die Kammer D von derselben Form wie A und B. Aus dieser fiihrt eine 
Gangstrecke in den Raum E, in welchem der Einbruch stattfand. Ob hier der Bau geendet, 
ob vielieicht, nach der Endform zu schliessen, wieder ein senkrechter Aufstieg war, lasst 
sich nicht mehr bestimmen. Ich mass die Tiefe der Einbruchstelle mit 2*6 m. Gegenwartig 
ist die Hohle wieder verschtittet und nicht mehr zuganglich. Die Tast- und Lichtnischen 
sind am Plane ersichtlich. 

Einige Kundert Schritte von der Hohle siidwestlich ist ein schon zu Hiihnergeschrei 
gehoriger kiinstlicher Hiigel mit Wall und Graben, zur kleinen Muhl abfallend, «BurgstalU 

genannt. 

Der seither verstorbene Pfarrer von St. Peter am Windberg, Herr Pailler, fiihrte mich 
zu einer zweiten Hohle, bei 3 km von St. Peter nordwestlich gelegen, im Rudersberggute, 
Nr. 26, dem Johann Miilleder gehorig. Ich konnte leider in'dieselbe nicht eindringen, denn 
der Gang war bis zur Hone der Tastnischen mit Wasser gefiillt. Nach der Erzahlung des 
Besitzers scheint sie aber nicht minder interessant zu sein, wie die von Mayrhof, da auch 
hier mehrere Kammern sind, die durch senkrechte Gauge miteinander in Verbindung 
stehen. Erwahnenswert ist, dass in der Nahe dieses Hauses die Ortschaft Holler berg 
liegt und dass der kunstliche Hiigel mit Wall und Graben bei der Teufelsbruckmiihle, 
in der Pfarre Haslach, auch nicht weit entfernt ist. Ich nenne bei dieser Gelegenheit 
die kiinstlichen Hiigel, deren Kenntnis ich dem hochwiirdigen Bibliothekar vom Stifte 
Schlagel, Herrn Vielhaber, und dem Herrn Pfarrer Schartner von Haslach verdanke. Ich 
sah den' «Schlosshugel» beim Thurmbauer, einen Hiigel mit einem Graben urngeben ; das 
«Schl6ssl» bei Hollerberg ist ein kiinstlicher Hiigel mit Wall und Graben; es erinnern 
diese Schlossberge sehr stark an die bereits erwahnten Kirchenberge zu Gastern und Klein- 
Zwettl. Ein zweiter «Burgstallberg» ist in nachster Nahe der Eisenbahnstation Haslach, 
ein Hiigel, der siidwarts tief und sehr steil zur grossen Muhl abfallt, von Ost fiber Nord 
nach West jedoch durch einen dreifachen Ringwall von dem ubrigen Gelande getrennt ist. 
Eine dritte Hohle, sehr regelmassig angelegt, aber nur aus Gangen und Kammern bestehend, 
ohne senkrechte Schlupfgange, befindet sich im Bezirke Pragarten, am Himmlergute in 
Reitlirig, Gemeinde Untergaisbach, und wurde von Herrn Dr. Gottfried Balka in den 
«Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien», Jahrgang XXI, Seite 48, 
beschrieben. 
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SALZBURG. 

Mit Ober-Schwand sind wir an die Grenze von Salzburg gekommen. Bevor ich 
von kunstlichen Hohlen im Lande Salzburg etwas erfahren hatte, vermuthete ich doch, dass 
die bekannten Maximus- Hohlen bei St Peter in Salzburg urspriinglich Hohlen in unserem 
Sinne gewesen seien. Als ich sie vor einigen Jahren wieder besuchte, urn sie auf ihren 
eigentlichen Charakter htn zu prufen, und als ich mir die oberen, jetzigen Schlusspartien 
betrachtete, konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, dass diese Raumlichkeiten, die 
Altarnische, die durchbrochene Wand mit der als Grab des heiligen Maximus (f 477) bezeich- 
neten Aushohlung urspriinglich einem anderen Zwecke gedient haben; es kam mir Maigen 
ins Gedachtnis, wo die jetzige Formation der Hohle viele Ahnlichkeit hat mit der von 
Salzburg. Ich zog die Vita Severini zu Rathe, suchte bei den Bollandisten Aufschluss fiber 
diese Hohlen; vergebens, ich fand nirgends eine Andeutung. Da fiel mir in der Pfarr- 
bibliothek zu Behamberg in Niederosterreich ein grosser Foliant, ein Chronicon des Stiftes 
St Peter in Salzburg, Innsbruck 1772, in . die Hand und da fand ich die Geschichte 
dieser Hohlen und deren Ursprung, aufgezeichnet vom Abte Amand 1661, Seite 31 ff. 
Dort heisst es zuerst von dem heiligen Maximus und seinen Genossen: «Cavernis e monte 
partim natura, partim arte cavatis latibuli utebantur*; und spater lese ich: «De spelunca s. 
Maximi et legimus in antiquis manuscriptis nostris hoc eremitorium primitus a s. Ruperto 
fuisse in ecclessiam seu capellam consecratum et mutatum». Was ich vermuthet hatte, das 
fand ich bestatigt: es wurde die Hohle, die urspriinglich eine andere Gestalt hatte, von 
dem heiligen Rupert in eine Kapelle umgeandert. Ich selbst aber stieg mit Erlaubnis des seither 
verstorbenen Herrn Abtes Romuald aus den oberen Raumlichkeiten hinaus und sah dort 
an der abgestiirzten Felswand noch die Spuren eines Ganges, der von der Bergeshohe in 
die Tiefe fuhrte. In der Mittelpartie, ebenfalls zur Felswand hinaussteigend, fand ich ein 
Fragment einer romischen Flachschussel. 

1st also die Maximus-Hohle nur mehr die «durch Kunst» umgeanderte ursprungliche 
Hohle, so befindet sich in Salzburg thatsachlich eine Hohle von der auch heute noch gilt, 
was Abt Amand von der Maximus-Hohle sagt: «Caverna e monte partim natura, partim arte 
cavata», und befindet sich dieselbe am Fusse der schroff abfallenden nordlichen Felswand 
des Rainberges. Ich verdanke die Kenntnis derselben dem in Fachkreisen durch ihre Schriften 
iiber Archaologie, besonders aber Volkskunde bekannten Fraulein Maria Eysn in Salzburg. 
Der Eingang a (Hohlenplane, IX, Fig. II) fuhrt von Nord nach Sud und biegt dann im 
rechten Winkel nach West urn. Nach einer Strecke von 4 m biegt er abermals nach Sud 
urn, hat dort in den Wanden gegeniiber Einbuchtungen und steigt dann empor zu einer 
geraumigen, zum grossten Theile durch die Natur gebildeten Hohle in ziemlich regehnassiger 
Form, an der Nordwand mit einer Art Sitzbank. Der Gang, am Beginne 0*5 jr, wird in 
der zweiten Strecke VA tn hoch, die letzte Strecke aber erniedrigt sich wieder, ist am 
Boden sehr schliipfrig und nass, ebenso die Wande der Hohle selbst, in der man aber 
bequem aufrecht stehen kann. Aus der siidostlichen Ecke fuhrt ein kurzer, naturlicher 
Spalt in den Fels hinein. Fur die kiinstliche Herstellung dieser'Hohle spricht nicht bloss die 
Gangfuhrung im rechten Winkel, sondern auch die charakteristischen Tast- und Lichtnischen, 
die am Plane verzeichnet sind. Auch in der Kammer selbst finden sich in den Wanden 
Vertiefungen, die Lichtnischen gewesen sein durften. Sie sind aus dem Conglomeratgestein 
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herausgearbeitet Es bleibt jedenfalls von Interesse, dass auch hier am Fusse des mit einer 
prahistorischen Ansiedelung gekronten Berges eine kiinstliche Hohle sich befindet. 

Im Juli 1902 sah ich Hohlenkammern in der Nahe von Pitch bei Hallein. Am 
siidlichen Ende des Hugels, auf dem das Schloss Urstein stent, nordwarts von Puch, fallt 
eine Felswand ziemlich schroff zu einem Arme der Salzach ab. Dort stehen Felsenkammern 
offen, 2 bis 3 m im Geviert haltend, und zwar zwei ubereinander, die jedenfalls einst 
geschlossen waren, die iibrigen nebeneinander. Sie erinnern in ihrer Anlage sehr an die , 
Heidenlocher von Oberlingen und Zizenhausen, und durfte deren Entstehen in dieselbe 
Zeitperiode zu setzen sein. 

Von Herrn Hofrath L. Sauter in Salzburg erfuhr ich, dass in Plankenau bei 
St. Johann im Pongau unterirdische Gauge seien, iiber deren Zweck und Charakter man 
nicht im Klaren sei; ein Bergwerk sei ausgeschlossen. Der Weiler Plankenau ist ungefahr 
4 km von St. Johann entfernt und von dort gelangt man in 20 Minuten zum Aubauer, 
Johann Erben, am Fusse des Schtosshugels. 

Ein isoliert stehender Huge] erstreckt sich in einem Ovale von Siidwest nach Nord- 
ost. An dem ausseren Rande zieht sich urn das ganze Plateau dieses Hugels ein Stein- 
wall, augenscheinlich kerne Mauer, beilaufig 1 m hoch herum, unterbrochen an der Nord- 
ostseite hinab zum Graben und oben, wie es scheint, mit speichenartigen Verlangerungen 
von Ost, Nord und West zum Thurme hin. Wahrend an der Ost-, Slid- und besonders 
steil an der Westseite das Gelande bis zu 80 m in die Tiefe abfaltt, ist nordwarts, gegen 
Ost sich hinziehend, ein ziemlich tiefer Graben mit einem Walle; jenseits desselben ver- 
flacht sich wieder das Terrain, verengt sich gegen Nord hin und fallt von West, Nord 
und Ost schief zur Tiefe ab. Wegen Mangel an Zeit konnte ich diesen Theil nicht betreten, 
haite aber hier Kunst und Natur in der Anlage vereint 

Das Wichtigste sind die kunstlichen Gange im Innern des Berges. Sie wurden mir 
als «ausgemauert» bezeichnet, was thatsachlich nicht der Fall war; alle Gange sind aus dem 
erharteten Diluvialschotter, aus dem der Hiigel besteht, herausgebrochen. Im siidostlichen 
Theile des Ostabhanges ist im oberen Drittheile, einige Meter unter dem Plateau, der 
Eingangsstollem Man kann in den Gangen, einige Partien im Innern abgerechnet, aufrecht 
gehen, doch ist eine regelmassige Form derselben bei der Natur des Materials ausge- 
schlossen. Der Hauptgang fuhrt zuerst gerade, dann in einer Krummung vorerst 30 m 
gegen Nordwest. Beilaufig in der Mitte dieser Strecke fiihrt rechtsseitig aus der Gangdecke 
ein Schacht senkrecht aufwarts. Nun theilt sich der Gang. Wahrend die eine Strecke bei 
26 m lang iiber West nach Nord fiihrt, beschreibt die andere einen Bogen von 28 m 
Lange iiber Nordost ebenfalls nach Nord, wo sich beide Gange in einer Art Knotenpunkt 
treffen also ein grosser Rundgang. Aus letzterer Strecke zweigt im letzten Drittheile em 
2 m langes Gangstuck nach Ost ab. Aus dem Knotenpunkte fuhrt ein Gang, der sich in 
zwei Arme spaltet, nach Nordost und Nord und scheint der letztere zur «Burg» hmauf- 
gegangen zu sein, wahrend der andere Arm fur sich abschliesst. Aus der v Hauptstrecke 
fiihrt aber dort, wo die Krummung von West nach Nord ist, wieder ein Gang m kurzer 
Strecke nach West und miindet in einen Gang, der sich 30 m in einer Schlangenwindung 
von Nord nach Slid hinzieht, aus dem ein verschuttetes Gangstuck vermuthhch zur west- 
lichen Abdachung des Berges hinausgefiihrt hat. Wir sehen also hier ein unter der ganzen 
Oberflache sich verzweigendes, labyrinthartiges Gangnetz vor uns. Was aber demselben 
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seine Becieutung gibt, das sind die charakteristischen Tast-, respective Lichtnischen, die 
sich auch hier in den Gangpartien finden. So sind gleich bei der ersten Gangtheilung, 
rechts, zwei einander gegeniiberstehend angebracht. In der kurzen Gangstrecke nach Ost 
sind rechts drei, links eine, dann im Bogen links wieder drei sichtbar. In dem gewundenen 
Gange von Nord nach Siid, in welchem auch von der Decke ein senkrechter Schacht 
aufwarts fiibrte, habe ich alternierend acht angemerkt. Diese Nischen aber, der grosse 
Rundgang mit der Sackgasse, der Umstand, dass einige Gangpartien auch hier nur 
kriechend zu passieren sind, diirfte als Beweis gelten, dass diese Gange vor das Mittelalter 
zuriickreichen. Auch diirfte die Bezeichnung «HausfeId», sowie die kunstliche Anlage des 
Berges gegen Nord, Wall und Graben fur diese Ansicht sprechen, wenngleich es nicht zu 
leugnen sein wird, dass in historischer Zeit eine «Burg» am Berge gestanden. 

Fraulein Eysn schrieb mir uber die Entdeckung einer weiteren solchen Hohle; «Ausser- 
halb der letzten Hauser von St J oh an n, unterhalb der Strasse nach Kleinarl, sieht man 
in dem Conglomeratfels ein dunkles Loch, das von den dortigen Einwohnern sogenannte 
«NiedermoosIoch». Steigt man den ziemlich steilen Grashang bis zur Felswand hinan, so 
steht man vor einem breiten Hohleneingange, der durch Steine und Erde stark versehuttet 
ist. Nur gebiickt kommt man in einen machtigen, mit Steinen bedeckten Vorraum, aus 
dem drei gleich breite Gange weiter ins Innere fiihren, die durch zwei machtige Pfeiler, 
die man vorn Conglomerat stehen liess, getrennt sind. Diese Gange gabeln sich alle wieder 
im Innern; die einen fiihren in kleine Hohlen, die anderen laufen weiter, gabeln sich wieder 
und sind dann durch hineingeschwemmte Erde und Steine halb verschiittet Uberall sind die 
kleinen Nischen, Tast- oder Lichtnischen. Die Gange sind sehr breit und diirften auch, 
wenn der Boden von der Einschlammung befreit, ziemlich hoch sein; manchmal konnte 
ich aufrecht gehen, manchmal aber musste ich tiber die Steine hinwegkriechen . . . Der 
Eingang ist nach Siid gelegen und der mittlere, am weitesten vom Gerolle freie Gang 
ist ungefahr 48 m lang». Ferner berichtet mir Fraulein Eysn von den «Heidenlochern» 
an einer Felswand im Grossarlthal und von der «Heidnischen Kirch » am Beginne des 
Gasteinerthales und es ist kaum zu zweifeln, dass auch hier kunstliche Hohlen von 
ihr entdeckt wurden, sowie auch in Golling, wo nach einer mir gemachten Mittheilung 
ebenfalls unterirdische Gauge sein sollen. 

Auch in Scharfling am Mondsee sind Gange, die in den Fels hineinfiihren. Geht 
man vom Wege, der von der Bahnstation zum See hinabfuhrt, unten an der Strasse eine 
kurze Strecke westwarts, so kommt man zur «Marienquelle» und von dieser einige Hundert 
Schritte entfernt ist im Bergabhange eine zur Zeit meines Besuches mit Wasser gefiillte 
Aushohlung, aus der ein Gang weit in den Berg zu einer Burg hinfiihren soil. Ich halte 
den Gang, soweit ich ihn beurtheilen kann, fur nattirlich, obgleich man mir mittheilte, dass 
in demselben kleine Seitenstollen sein sollen. 



MAHREN. 

Bereits im Jahre 1879 erhielt ich Nachricht von kiinstlichen Hohlen zu Erdberg in 
Mahren und anfangs der Achtzigerjahre kam ich zum erstenmale dorthin. Durch die 
Empfehlung des dortigen Dechantes, Herrn johann Kreitz, erhielt ich Zutritt zu den 
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Hohlen, die durch ihre Anlage und ihre architektonischen Erscheinungen unsere voile Auf- 
merksamkeit verdienen. 

Erdberg, in alter Zeit «Erdburg» genannt, ein grosser Ort, der von Ost nach 
West sich hinzieht, liegt auf einer Art Hoch plateau, dessen sudliche Seite steil zur Tiefe 
abfallt. Es bietet sich dort dem Auge eine herrliche Rundsicht. Der Ort war mit Wall 
und Graben versehen und sind seine Spuren heute noch an der Nordseite sichtbar; er 
fuhrt den Namen «Schanze» und fand ich dort Reste prahistorischer Gefasse, In der Mitte 
des Ortes befinden sich unterhalb der nordlichen und sudlichen Hauserreihe, jedoch inner- 
halb der Schanze, die Hohlen. Die grossere Anzahl sah ich im nordlichen Theile, im siid- 
lichen nur zwei, obwohl sie sich bis zur Kirche am Westende des Ortes hingezogen haben; 
sie sind nicht mehr zuganglich. Nicht eigentliche Kellerraume sind es, aus denen man in 
die Erdstalle, wie man auch hier die Hohlen nennt, gelangt. Unmerklich steigt man aus 
den Hausern, theils iiber Stufen, in die Tiefe und befindet sich in den Hohlenraumen. 

PARTI E I. Diese befindet sich im Hause Nr, 189, wo man den Raum A (Hohlen- 
plane, XI, Fig. 4) betritt Links vom Eingange ist iiber der Sohle ein senkrechter Schacht (a) 
aufwarts, 0*7 m im Durchmesser haltend, der oben durch ein Hausgemach tiberdeckt ist, 
ein Beweis, dass das Haus jiinger ist als die Hohle. Dieser Schacht wurde mir als ein 
sogenanntes «Ausschopfloch» bezeichnet, durch welches das Erdmateriaie aus der Hohle 
zu Tage gefordert wurde. Nach jahrelangen Erfahrungen kann ich mich kurz fassen: wir 
haben hier nur ein Bruchstiick einer Hohle vor uns; der Raum A, urspriinglich Erdstall- 
partie, ist jetzt zu einem Keller umgewandelt, aus dessen Tiefe ein gebogener Gang, 
unverandert erhalten, in die Kammer B fuhrt, die im Spitzbogen angelegt ist. Sie besitzt eine 
Nische. Eine Art Gang.(b) fuhrt nordost warts, verengt sich im Hintergrunde und beginnt 
0'5/b iiber der Sohle des Vorraumes, wendet sich fortwahrend aufwartssteigend gegen 
Nord und mundet in eine Kammer (C) mit Verschlussvorrichtung, aus der der Gang wieder 
aufwarts nach Nordost fuhrt, der urspriingliche Eingang. Der Gang c, unterhalb hindurch- 
fuhrend, mundet in eine Querkammer (D), an die sich unmittelbar ein miissig tiefer Brunnen- 
schacht anschliesst Dem Ausgange gerade gegeniiber ftihrt aus dem Brunnenschachte ein 
Gang in ganz gleichen Dimensionen im Bogen abfallend in den Nachbarkeller, wo nach 
Angabe drei Kammern in der am Plane angegebenen Lage und Grosse gewesen sein sollen. 

PARTIE If. Der Eingang a (Hohlenplane, XI, Fig. 3) ftihrt aus den Kellerraumlich- 
keiten des Johann Beutel, Nr. 188, steil abfallend in einen Raum (A). Ich halte dafiir, dass 
dieser Raum, wie die Kammer B, obwohl der Eingang zu demselben einen Balkenverschluss 
besitzt und im Innern langs der Siidwand eine Sitzbank sich hinzieht, nicht mehr in 
urspriinglicher Form erhalten sind; dafiir sprechen die deutlich kennbaren Erweiterungen und 
der Eigenthiimer erzahlte mir zudem, dass er, als er die Erde beim ostlich abzweigenden 
Gange abgrub, an der Schwelle des Einganges einen riesigen Pferdekopf vergraben fand; 
ein beachtenswertes Zusammentreffen mit den schon erwahnten Pferdeknochenfunden in den 
Hohlen zu Russbach und Fernitz. Mit dem Gange b beginnt nun der eigentliche, wohl- 
erhaltene Bau. Knapp hinter dem Eingange ist eine schmale Vorkammer mit einem Ver- 
schlusse und einer geraumigen Nische in der oberen Halfte der Nordwand. Ein niedriger 
und enger, 0'5 m fanger Durchgang fuhrt in die Kammer C (siehe Fig. 63 auf Seite 199). 
Der mehr gerundete Grundriss derselben ist am Plane ersichflich, Auch das Deckengewolbe 
mit einem Luftloche ist gerundet. Langs der Nord- und Ostwand zieht sich eine zur 
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stidostlichen Ecke geschweifte Sitzbank bin; in der Siidwand ist eine Nische (die Wand- 
vertiefung am Bilde ist spateren Ursprunges). 

Aus dieser Kammer fiihrt der Gang b etwas geneigt gerade nach Slid. Am Ende 
ist eine Tastnische und ein Verschluss. Hier beginnt nun ein Labyrinth sich zu entwickeln; 
der Gang gabelt sich, nach Ost und West abzweigend. Folgen wir der Fortsetzung nach 
Ost, Am Beginne 1*2 m hoch, erniedrigt sich der Gang in der curvenmassigen, mit Tast- 
nischen versehenen Strecke allmahlich, biegt dann im Winkel urn und fiihrt steil abfallend 
in die Kammer D. Uberrascht aber wird das Auge von den kleinen, zierlichen Consolen, die 
mit Sorgfalt herausgearbeitet sind. In der Ostwand befindet sich eine kleine Nische. Eigen- 
thiimlich ist der neben dieser Kammer befindliche Raum gestaltet, sowie der in die Tiefe 
abfallende Zugang, der ziemlich verf alien ist. Ein Oval zeigt rings an den Wanden Spuren 





Fig. 63. Hohle zu Erdberg in Mahren. 



Fig. 64. Hohle zu Erdberg in Mahren. 



einer bankartigen Erhebung, wahrend die Mitte nahezu kreisfdrmig vertieft ist. Zur Zeit 
meines Besuches war sie mit Schlamm bedeckt. Der Eigenthiimer vermuthet hier ein 
Wasserbecken, eine Art Brunnen, und ich stimme seiner Ansicht zu. Aus der siidwestlichen 
Ecke fiihrt der Gang, fortwahrend aufsteigend, in einen 1*4 M langen, schmalen Querraum. 
Der Eintritt hat sich erweitert, die Hohe blieb dieselbe; aber auch im Querraume steigt die 
Sohle auf warts, biegt im rechten Winkel urn, steigt dann fast senkrecht auf, urn an der 
Sohie der schonen Kammer E mit ovalem Querschnitte (siehe Fig. 64) einzumunden. Man 
vergleiche damit Ober-Sulz. Die Langswande bilden parallellaufende Curven von ungleicher 
Lange. Die Kammer besitzt an der spitzbogenformigen Decke ein Luftloch; die Wande 
sind durchwegs ganz glatt. Consolen sind hier keine, dagegen finden sich in den west- 
lichen Kammerecken zwei 0'5 m hohe, 0'35 in breite, gerundete Sitzsockel, doch ist der 
linksseitige sehr stark beschadigt; vielleicht waren es Wachtersitze. Ein Gang mit ovalem 
Querschnitte fiihrt in die Kammer F. Sie bildet einen kapellenartigen Raum, der tonnenformig 
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Fig. 65. Hohle zu Erdberg in Mahren. 



gestaltet, mit sanft geschweiften Langswanden in alien Theilen sorgfaltig geglattet und in 
der Decke im Spitzbogen gehalten ist Auch hier sind in alien vier Kammerecken die merk- 

wiirdigen Consolen beilaufig 1 m iiber der 
Sohle angebracht (siehe Fig. 65). Mitten in der 
Nordwand, 1 m iiber der Sohle, ist eine grosse, 
im Spitzbogen gehaltene Nische angebracht; 
sie ist zum Einstellen von Gegenstanden wenig 
passend, denn die Basis ist zu schmal. Ich 
schreibe dieser Nische einen symbolischen 
Charakter zu. Im Hintergrunde der Kammer 
ist in der Decke ein Luftloch; aus dem Urn- 
stande jedoeh, dass ober dem Eingange eine 
Rohre schrag aufwartsfiihrt und unterhalb der 
Decke in der Kammer E ausmiindet, glaube 
ich zu schliessen, dass auf den Consolen 
rauchentwickelnde Lichter standen. Hier findet 
sich in der Wand die Jahreszahl 1599 ver- 
zeichnet Ein kurzer Gang verbindet die Kam- 
mer E mit der Kammer G von normaler Form 
mit Spitzbogengewolbe. In sie miindet die siidwestliche Abzweigung aus dem Gauge b 
und aus ihm fiihrt ein kurzes Gangstiick in die merkwiirdige Wachterkammer H. Sie diirfte 

ubrigens kaum in ihrer urspriinglichen Form erhalten 
sein, derin ein Theil der Wand ist im oberen Theile 
zu einer Art Feuerstelle umgewandelt, jedenfalls aus 
spaterer Zeit stammend, da die ubrigen Wande ganz 
glatt sind. Was die Kammer so merkwurdig macht, 
ist ein durch den Pfeiler 0*7 m lang laufendes Loch 
(siehe Fig. 66), durch das der Wachter jeden aus 
dem Gange b Herabkommenden beobachten konnte. 
PART IE III. Sehr interessant ist die Saulen- und 
Nischenkammer in dem Hohlensysteme des Wenzel 
Beutel jun., Nr. 187. Auch hier betritt man die Hohle 
von unterirdischen Hausgemachern aus und fiihrt der 
Gang a (Hohlenplane, XI, Fig. 5) ziemlich steil in die 
Tiefe. Aus dem Umstande, dass in der anfanglichen 
Ausbuchtung Lichtnischen sind, schliesse ich, dass hier 
einst eine Schlusskammer war. Von der Kammer A 
fiihrt ein erweiterter Seitengang in die Kammern B 
und C, die ihre ursprimgliche Form nicht mehr be- 
sitzen; dagegen ist der im rechten Winkel umbie- 
gende Gang a intact; er diirfte der urspriingliche Ein- 
gang gewesen sein. Aus der im Spitzbogen gehaltenen 
Kammer A (siehe Tafel XV) fiihrt der Hauptgang a, mit Spuren eines Verschlusses, der am 
Beginne iiber 1 m hoch, zusehends niedriger wird, so dass die nach Siidwest abzweigende 




Fig. 66. Pfeiler mit Quckloch 
zu Erdberg in Mahren. 
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Tafel XVII 
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und in die Tiefe abfallende Strecke nur mehr kriechend zu passieren ist, in den Quergang b, 
der sich dem Hauptgange gegenuber nischenartig vertieft, 

Auffallend sind die beiden Schlusskammern. Kriecht man durch die Oangstrecke b 
nach Nordwest, so hat man folgendes Bild vor sich. In der Kammer D mit spitzbogigem 
Deckengewolbe senkt sich die eine Wand bis zur Sohle herab; die andere ist in ihrer 
Mitte unterbrochen und runt auf drei, in regelmassigen Zwischenraumen von einander ent- 
fernt stehenden, runden Saulen, die durch Bogen verbunden sind. Hinter diesen drei Saulen 
eroffnet sich ein nur 04 /;/ breiter Gang, der mit den Kammern gleiche Lange besitzt. Die 
Breite, inclusive des «Laubenganges», betragt 2'8 m t die Hohe 1*5 m. In der Riickwand 
und in der Wand rechts (siehe Tafel XVI) sind Lichtnischen, in der Decke ein Luftioch. 
In der Wand neben dem Eingange links sind bis zu 28 an hohe Zeichen eingraviert. 

Sehr seltsam ist audi die gegeniiberliegende Kammer E. Uber dem Einschlufe erhebt 
sich eine t'5 m breite, oben im Halbkreise endende Wand uber 2 m senkrecht; der ubrige 
Raum tritt in einem Bogen von 5 m Umfang halbkreisformig zuruck. In der oberen Halfte 
beginnen die Wande sich sanft zur Decke zu neigen und vereinigen sich in einer bei 40 cm 
im Durchmesser fassenden, kreisrunden Flache, im Centrum mit einer senkrechten Luft- 
rohre. In der Wand iiber dem Eingange befindet sich eine stark geschwarzte Lichtnische 
und im Rondeau ringsherum in regelmassigen Abstanden acht grosse Nischen in einer 
Hohe von 30 bis 40 cm fiber der Sohle. Die Nischen sind von einander durch ungefahr 
\2 cm breite Leisten, die sich wie Saulchen ausnehmen, getrennt. Die Leiste, welche die 
«rste von der zweiten Nische trennt, ist ruckwarts in halber Hohe der Nische beilaufig 
40 cm Jang durchbrochen, so dass man mit der flachen Hand bequem hindurchlangen 
kann. Uber jeder Nische ist die Kammerwand sanft ausgehohlt und vereinigen sich diese 
Einbuchtungen strahlenformig in der Decke. Der Raum erhalt ein eigenes marmorartiges 
Aussehen durch die verschiedenen Farbennuancen des Loss, der hier schichtenweise in 
Bandern von dunkelbrauner bis hellgelber Farbe gelagert ist (siehe Tafel XVII). 

PART IE IV. Auch in dem Hohlensysteme bei Franz Rauer, Nr. 185, ist der Zugang 
wie bei den fruheren; ein breiterer Gang (a, Hohlenplane, XI, Fig. 2) fuhrt in die Tiefe 
und hier stossen wir auf die Halfte eines Rundganges, scharf im Spitzbogen gehalten, mit 
Balkenverschluss und Lichtnischen. Ich halte dafiir, dass, analog anderen Hohlen, der Rund- 
gang auch hier einst die Schlusspartie der Hohle gebildet hat, denn der Raum A ist schon 
vermoge seiner Grosse und Form spateren Ursprunges. Eine kurze Gangstrecke fuhrt 
abwarts in die Kammer B, die auch nicht mehr ursprungliche Form besitzen diirfte. Dagegen 
ist das Gangstuck a nach West urspriinglich erhalten; es fuhrt in die Kammer C, in welche 
ein senkrechter Aufstieg einmundet. Wir sehen hier eine besondere Eigenthumlichkeit, nam- 
lich einen durch die oftmalige Beniitzung glanzend glatt geriebenen Einstieg in Sattelform 
(siehe Fig. 1 auf Seite 5) Drei Trittiocher ubereinander erleichtern den Einstieg. Von grossem 
Interesse sind hier wieder zwei jener rathselhaften konischen Vertiefungen, die unmittelbar 
innerhalb des Sattels in der westlichen Halfte der Kammersohle nebeneinander liegen. 

Die ostliche Fortsetzung des Ganges a fuhrt in die eigenthumlich geformte Kammer D 
und aus dieser abwarts in die Querkammer E mit Licht- und Gerathnischen, und der 
kleinen Kammer F. Eine noch nirgends gesehene Erscheinung findet sich in der Nahe des 
Luftloches in der Decke. Es sind das je zwei O'Q m von einander abstehende Locher, die, 
in den Wanden einander gegenuberstehend, zu dem Zwecke herausgestochen wurden, urn 
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zwei Balken aufzunehmen, auf cienen eine Platte lag, auf welcher ein Feuer gemacht 
werden konnte. Dafiir spricht, dass nicht bios das Luftloch, sondern dessen ganze Umge- 
bung ganz rauchgeschwarzt ist. Dass diese Feuerstelle spateren Datums ist, beweist die 
Form des Luftloches, das nicht, wie die iibrigen, rund ist, sondern dasselbe Aussehen hat, 
wie die ausgestochenen Wandlocher. Hier sah ich auch in der Decke, ostlich vom Luft- 
loche, sich in Form der romischen Zehnzahl durchkreuzende Striche, ebenso in der Kam- 
mer D dasselbe Zeichen. Aus der Kammer fiihrt ein kurzer Gang nordwarts in die ovale 
Kammer G mit zwei Lichtnischen und ostwarts der Gang a, dreimal im Winkel umbiegend 
und fortwahrend aufsteigend nach Slid, der ursprtingliche Eingang. In demselben finden 
sich Sitz-, Licht- und Tastnischen, ferner ein Verschluss. 

Bei Muller Thomas, Nr. 191, ist ein verzweigtes System, leider fast ganz verfallen; 
ich sah dort ein Rondeau, das sich glockenformig erhob; auch einige Kammern sind nodi 
erhalten, 

PARTIE V. Bei Muller Melchior, Nr. 83, steigt man ahnlich wie fruher in die Tiefe 
und kommt in zwei Kammern, die miteinander durch einen Gang und die Kammer A 
(Hohlenplane, XI, Fig. 1) wieder mit B durch ein abwarts fuhrendes Gangstuck verbunden 
sind. Zwei schone, grosse, gerundete Nischen sind in der oberen Halite der Sudostwand 
angebracht. Aus diesen Kammern lauft ein Gang in einem grossen Bogen vorerst 6 m lang 
nach West, dann 9 m lang, aufwartssteigend, nach Slid. Am Beginne des Ganges ragen 
aus den Wanden sogenannte Losskindel hervor. An dieser Stelle sind wieder eigenthumliche 
arabeskenarti^e Hiebmarken sichtbar, die fast den Eindruck von Schriftzeichen machen. 
Wo der Gang den Bug macht, ist in der Decke ein Luftloch; in der rechten Wand 
befinden sich acht, in der linken dreizehn rauchgeschwarzte Lichtnischen. Am Ende des- 
selben ist jene eigenthumliche Nischenform sichtbar, wie in Stinkenbrunn etc. Am Schlusse 
gabelt sich der Gang; am Ende des kurzen siidostlichen Stuckes sind an der Decke fiinf 
Bohrlocher; der Hauptgang fuhrt steil aufwarts in die schon etwas verfallene Kammer C 
und aus dieser in den noch mehr verfallenen Raum D, aus dem, wie es scheint, ein senk- 
rechter Aufstieg emporteitete, also der ursprungliche Eingang. 

Aus der Kammer B fuhrt ein Gangstuck in die Kammer E, die ebenfalls mit dem 
Eintrittsraume durch einen Wanddurchbruch in Verbindung steht. Von hier biegt es im 
rechten Winkel in die gut erhaltene Kammer F ab. Auffallend sind die Bohrungen in Kreuz- 
form in der spitzbogenformigen Kammerdecke. Ein zweimal im scharfen Winkel umbiegender 
Gang, mit zahlreichen Lichtnischen versehen, miindet in einen Raum (G) mit gerundeter Ruck- 
wand,' der nur 0-85 m tief ist Uberall sieht man hier die Hiebe von einem schmalen, an der 
Schneide gerundeten Grabinstrumente und macht dies den Eindruck, als ob man in einer nicht 
vollendeten Kammer stiinde; vergleichen wir aber diese halbmondformige Kammer mit der 
zu Fraundorf, Hohenruppersdorf und anderen, so diirfte vielleicht auf eine absichtliche Gestal- 
tung des Raumes in dieser Weise zu schliessen sein. 

PARTIE VI. Den Schluss der Hohlen in Erdberg bildet die von mir erst 1901 
vollstandig erforschte Hohle bei Albrecht, Nr. 85. Aus einem Kellerraume fuhrt ein ziemlich 
steil abfallender Gang (a, Hohlenplane, XI, Fig. 6) in den Raum A. Wahrscheinlich bildete 
er einst die Schlusspartie der Hohle. In dieser Kammer finden wir abermals die Wande 
mit jenen schon erwahnten arabeskenartigen Verzierungen versehen. Die Tafel XVIII zeigt 
einen Theil der Sudostwand neben dem Eingange in die Kammer B. 
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Die Kammer B ist in Form und Dimension nicht mehr bestimmbar; die Kammer 
C ist so ziemlich erhalten. Aus ihr geht ein Gang in Winkelform in die Kammer D und 
schliesst in einer Rundung ab. An der Biegung gibt es hier nur eine Lichtnisehe. Aus der 
Kammer C fuhrt der Hauptgang a in die Kammer E, aus welcher ein verfallener Gang 
nordwarts gefiihrt hat; in der Decke ist ein Luftloch. Nun bildet der fortwahrend auf warts 
steigende Gang eine grosse, 25 m lange Schlangenwindung. Immer enger und niedriger wird 
derselbe, indem von oben herabgekommene Erde ihn zu zwei Drittel seiner Hohe angefiillt 
hat. Als ich im Jahre 1896 mit Herrn Wrbata die Hohle besuchte, kroch ich bios bis beilaufig 
in die Halfte des Ganges. Herr Wrbata war bis in die oberen Raumlichkeiten vorgedrungen 
und nach seinen Angaben ist der vorliegende Plan gezeichnet. Im nordlichen Theile der 
Kammer F fuhrt in der Decke ein Schacht gewiss 3 bis 4 m senkrecht aufwarts, wo er mit 
Balken verschlossen ist; es ist ein sogenanntes Ausschopfloch, zugleich aber wahrscheinlich 
auch der ursprungliche Eingang. An diese Kammer schliesst sich eine zweite mit Sitz- 
banken und eine Schlusskammer an. Ich zahlte in dem Gange drei Luftlocher und alternierend 
funfzehn Nischen. 

POSSITZ. 

Von Erdberg gelangt man uber Joslowitz nach Possitz. Die hier entdeckten Hohlen 
befinden sich im Schosse eines Hiigels, der an seinem Gipfel kunstlich aufgeworfen, sich 
als machtiger, kreisrunder Tumulus prasentiert. Er heisst «Tanzberg» und fuhrt diesen 
Namen daher, weil alljahrlich auf seiner Hohe der Kirchtag mit Musik und Tanz eroffnet 
wird. Der Plan (Hohlenplane, XII, Fig. 1) zeigt eine abweichende Form der Mittelkammern ; 
verursacht wurde dieselbe durch den Schotter, aus dem die Hohle herausgearbeitet ist 

Beim Zugange zur Hohle ist der Berg abgegraben; man betritt einen Kelierraum 
und unmittelbar seitwarts durch den Eingang a die Hohle. Vermutlich war hier eine Kammer. 
Der Gang b, clessen Schweifung nach Nordost am Ende verschuttet ist, lauft in einem 
grossen Bogen uber Siidost nach Nordwest. Lichtnischen und ein Balkenverschluss sind am 
Plane angemerkt. Da der Gang in seiner letzteren Partie schon sehr verfallen war, musste 
ich mir erst einen Weg bahnen, und eine kurze Gangstrecke brachte mich stidwestlich in 
die Kammer A; in deren Decke ist ein Luftloch, links vom Eingange eine Lichtnisehe. 
Ein 2*4 m hoher Durchbruch, an den Seitenwanden spitz zulaufend, vermittelt die Ver- 
bindung mit der Kammer B. In der Siidwestwand ist eine geraumige Nische, ein nord- 
warts fuhrender Gang ist verschuttet Ein regelmassig geformtes Gangstiick fuhrt in die 
Kammer C, die so ziemlich erhalten ist; in der Nordwand ist eine Nische erkennbar, Merk- 
wurdig ist der Ausgang zur Aussenwelt. Ein schmales, kurzes Gangstiick leitet in einen, im 
rechten Winkel umbiegenden, steil ansteigenden, in den Raum D, der als Keller benutzt wird, 
mundenden Gang, wo ein gut erhaltener Verschluss angebracht ist. Der Raum D mundet 
am Tanzberge ins Freie und hier bemerkte ich in der Siidwestwand Gravuren neben- 
einanderstehend, von denen die erste mit Fig. 21 auf Seite 51, die zweite mit der oberen 
Zeichnung von Fig. 50 auf Seite 114, die dritte mit dem Buchstabsn K Ahnlichkeit hat. 

Ostlich von diesem Erdstalle befindet sich an der Nordseite des Tanzberges ein 
zweiter, der «verfallene Erdstalb genannt Ein verfallener Eingang (a, Hohlenplane, XII, Fig. 2) 
fuhrt steil abwarts in den Raum A. Mit Schaufel und Spaten offneten der Eigenthumer und 
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ich den Eingang. Demselben gegeniiber 1st ein verschutteter Gang, rechts desgleichen, links 
vorerst ein in den Berg aufwarts leitender verfallener, dann ein mit Sand angefiillter Raum, 
dessen Ende sich bei dem tiefen Schatten nicht erkennen liess. Alles verschuttet und ver- 
fallen. Nun begann die Minierarbeit, Der Gang b wurde passierbar gemacht; 3*5 m lang 
fiihrt er in den Gang c, am Ende einen Verschluss aufweisend und mit einer Lichtnischc 
im Querraume. Eine Strecke gegen Nord ist verschiittet; sudwarts gelangt man in die 
Karnmer B, die schon gestaltet, aber leider auch bis zur halben Hohe mit Erde angefullt 
ist. In der Sudwand ist das Wort «Joseph» in Schriftzugen des XVIII. Jahrhunderts ein- 
gegraben. Vier Gange fiihrten hier weiter; der sudostliche (d) leitet in die ovale Karnmer C, 
etwas uber 1 m im Durchmesser fassend, mit einer Lichtnische versehen. Die iibrigen Gauge 
sind verschuttet. Drei Bohrlocher befinden sich in der Decke der Karnmer B, von denen 
das mittlere weiter ist als die beiden anderen mit gleichem Durchmesser. 

Der Raum A bildet eine Art Knotenpunkt. In dessen gewolbter Decke befindet 
sich ein Luftloch. Ich eroffnete noch den Eingang zur Karnmer D, welche eine Wandnische 
und einen Verschluss besitzt, kroch dann in den Raum A und durch einen Seitengang in 
die Querkammer E. 

Im benachbarten Grillowitz war auch ein grosser Erdstall, der jetzt eingesturzt 
ist. Er befindet sich am Ostabhange des Berges, auf dem die den Aposteln Petrus und 
Paulus geweihte Kirche steht. 



GROSS-TAJ AX. 

In Gross-Tajax, eine halbe Stunde ostlich von Erdberg gelegen, sah ich eine Hohle 
in dem westlichen Theile des Ortes bei Bresina Anton, Vom Haushofe aus steigt man 
auf einer Stiege in jetzt zu Kellerraumen umgeanderte einstige Erdstallkammern; durch 
ein kurzes Gangstiick gelangt man zu einem senkrecht aufwarts strebenden Schachte 
(A, Hohlenplane, XII, Fig. 3) welcher oben mit einer SteinpJatte verlegt ist; nur eine 
Lichtnische ist hier zu sehen. Von hier fiihrt ein Gang abwarts in die Karnmer B mit 
einer' kurzen Sackgasse nach Siidost; dieser gegeniiber leitet ein Gang in die Karnmer C. 

Merkwurdig ist die Nordostwand gestaltet. Aus der unteren Halfte derselben ragt 
ein gewaltiges Losskindel hervor, welches einem halbrunden Tische gleicht Uber dieser 
Steinplatte erhebt sich, ahnlich wie zu Hohenruppersdorf, eine Kuppel. Im oberen Theile 
stehen in der Rundung in regelmassigen Abstanden vier Nischen, deren Riickwande nach 
oben eine Schweifung bilden (siehe Querschnitt der Karnmer B). Eigenthumlich ist aucti 
die Karnmer C durch den mittleren rondeauartigen Theil gestaltet. Ein jetzt vermauertes 
Gangstiick nach Nordost soil zu einem Brunnen gefiihrt haben, Eigenthumlich ist wieder 
die Schlusspartie, Ein schmaler niedriger Gang fiihrt sanft aufwarts in den kleinen recht- 
eckigen Raum D, an dessen Riickwand eine Stufe angebracht ist. Uber dieser Stufe erhebt 
sich senkrecht ein Schacht mit Trittlochern, der oben geschlossen ist. Beilaufig in der 
Mitte dieses Schachtes befindet sich eine Nische, wahrscheinlich eine verborgene Sitznischc,, 
wie zu Roschitz. In der Nahe dieses Erdstalles sollen noch mehrere sein. 

Der verstorbene Herr Custos Moriz Trapp von Briinn bringt in den «Mittheilungen 
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien», Band XVI, 1886, Seite 163 ff, eine Beschrei- 
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bung der Sandsteinstollen bei Lechwitz; die dort beigegebenen Iilustrationen zeigen die- 
selben uber der Kammersohle befindlichen Durchschlupfe wie zu Olbersdorf, Sirning und 
Reichering; 1. c. erwahnt er noch Hohien zu Edelspitz, Trpin, Wachtendorf und 
dazu Schonbrunn in Bohmen. In denselben Mittheilungen, Band XVIII, Seite 61, zahU 
er die Ortschaften in Mahren auf, in welchen sich Erdstalle (Lochy) befinden, darunter audi 
die von mir erwahnten und zwar foigende: Erdberg, Gurein, Habrowan, Joslowitz 
(nach mir zu Theil gewordenen Mittheilungen durch den Burgermeister sind dort keine 
Hohien); Klobauk, Kobyli, Konigsfeld, Lhanitz, Lechwitz, Loschitz, Misslitz, 
Nakl, Nalautschan, Nenkowitz, Possitz, Rositschka, Rozna, Schlappanitz, 
Schollschitz, Stangendorf (Zwirgllocher), Steinitz, Stfibrnitz, Syrovin, Oross- 
Tajax, Gross-Teinitz, Klein-Urbau, Wrahowitz, Wrbitz. Klein- Urbau und Scholl- 
schitz wurden von Frau Lucia Bakes untersucht und ich erhielt von ihr Planskizzen von 
denselben." 

Nach gutigen Mittheilungen des Herrn Grafen Bylandt, seinerzeit Bezirkshaupt- 
mann in Gaya, sollen auch in Archleban und Dambocitz Hohien sein. Dazu kommt 
die schon Seite 11 erwahnte Hohle von Padochau. Dort hat Herr Ludwig Hans Fischer 
in der Nahe einen kleinen kunstlichen Huge! mit Wall und Graben, «Naborgi» (Neuberg) 
genannt, entdeckt und fand dort Steinaxte, Feuersteinwerkzeuge, Gefassreste, auch Artefaktc, 
die der Hallstadter Periode angehoren. Ein Plan von Lhanitz, den er mir zusandte, zeigt 
nicht bios zwei grosse Rundgange nebeneinander, sondern im Hintergrunde derselben noch 
eine Saule, urn welche ein dritter kleiner Rundgang herumfuhrt. Auch ein Brunnen ist in 
der Hohle. Die letzte Nachricht uber kiinstliche Hohien in Mahren verdanke ich Herrn 
Pfarrer Kmet. Sie betreffen die Hohien in Hostic und Krizanovic bei Vyskov. Sie sind 
beschrieben in der «Zeitschrift des Olmiitzer Museal-Vereines», Band XVIII, Nr. 1, pag. 26, 
und wurden im Fruhjahre 1899 bei Anlegung einer neuen Strasse in hlostic unter "den 
Hausern Nr. 16 und 18 entdeckt. Sie besitzen Rundgange. Ferner wurden Gange entdeckt bei 
Anlegung eines neuen Weges im Herbste 1899 in Krizanovic bei Vyskov. 

So Ziehen sich also die kunstlichen Hohien audi durch ganz Mahren, angefangen 
von dem bohmisch-mahrischen Grenzgebirge, bis Ober-Ungarn und Galizien hin. Ich 
glaube nicht zu irren, wenn ich sie auch in Bohmen, wenigstens im siidlichen Theile, ver- 
muthe. So sollen in Klattau unter dem Eckhause bei dem Pfarrhofe Hohien sein. Nach 
einem Vortrage des Herrn Dr. J. Woldfich ist bei Skyn ein alter Stollen, stellenweise nur 
fur eine Person passierbar. Derselbe ist in Gneis gehauen und in ihm befindet sich eine 
Quelle. Dr. Woldfich meint, er sei mit den urgeschichtlichen Ansiedelungen dieser Gegend 
in Verbindung zu bringen. 

CSEJTHE. 

Die erste Nachricht uber kiinstliche Hohien in Ungarn verdanke ich dem hoch- 
wiirdigen Herrn Moriz Wosinsky, jetzt Abt zu Szegzard, der mir schon 1886 mittheilte, 
dass im Tolnaer Comitate zu Tamasy, Iregh und St. Ivan, sowie auch im Pressburger 
Comitate solche sein sollen. Aber erst im Jahre 1900 kam ich nach Ungarn, eingeladen 
von dem hochwurdigen Herrn Dechant von Csejthe im Neutraer Comitate, Bartholomaus 
von Reviczky, der in den «Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien», 
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Band XXIX, Seite 56, im Jahre 1899 einen Bericht liber die «Riesenkefler» zu Csejthe 
veroffentlichte. 

Wenngleich diese Riesenkeller mit ihren labyrinthartigen Gangen auf ein hohes Alter 
Anspruch machen konnen, so sind sie doch keine Erdstallgange in unserern Sinne, wenig- 
stens nicht in ihrer jetzigen Gestalt Dass dieselben sehr verzweigt sein mussten, beweisen 
die Terraineinsenkungen, welche eingesUirzten Gangpartien ztigeschrieben werden. Bei einem 
Keller sah ich an der HolzthiAre eine ganze Planskizze der verzweigten Gange eingeschnitten. 

Schon glaubte ich resultatlos aus Ungarn heimkehren zu miissen, als mich Herr 
von Reviczky in einen offenstehenden, verfallenen Keller fuhrte, vielleicht auch einst dem 
Riesenkeller angehorig. Als wir diese verfallenen Raume dnrchschritten, bemerkte ich am 
Boden eine Offnung, die sich in der Decke eines wirklichen Erdstallganges befand, der also 
einer wirklichen kiinstlichen Hohle angehort 

Die Einbruchstelle liegt in der Mitte der Gangstrecke a, (Hohlenplane, XII, Fig. 4), 
die von Nordwest in einer Krummung nach Sudost in die Tiefe abfallt; nordwestlich ist 
der Gang verschtittet und hat jedenfalls noch weiter gefuhrt. Die Gangdecke ist gerundet, 
die Grossenverhaltnisse sind wie anderwarts. Nun wendet sich der Gang a zweimal Liber 
Sud nach West und mi'indet im letzten Theile sehr steil aufwarts gerichtet in die grosse 
Kammer A. Wahrend die Gange nur kriechend passiert werden konnen, sind die Kammern 
hoch und liiftig; so ist die Karnmer A 46 m !ang, 2*2 m breit und 1'8 m hoch. Alle Raum- 
lichkeiten sind aus dem Loss blank herausgearbeitet. Ein von Nord herabkornmender Gang 
ist verschuttet. Aus der sudwestlichen Ecke leitet ein Gangstiick in eine kleine, schmale 
Kammer (B). Eigenthiimlich sind die Luftlocher geformt; in der Decke zuerst viereckig 
ausgeschnitten, nehmen sie erst im weiteren Verlaufe eine runde Form an. Da ich in den 
Gangen des Riesenkellers dieselbe Form der Luftlocher beobachtete, so ist die Gleich- 
zeitigkeit der Entstehung nicht ausgeschlossen. In der Kammer A befinden sich interessante 
Inschriften. Im oberen Theile der Westwand steht mit lateinischen Buchstaben: % PROPTER 
METVM TVRCARVM ET GERMANORUM». Darunter stehen mehrere Namen: Lov- 
czyany, Pauius Dravsinats (?), Comes Carolus Revay, Georgius Barinyay und die Jahres- 
zahl 1686. In der Si'idwand stehen die Namen: Petrus Mottko, Spacai Maria, Co. Joannes 
Revay de Reva 1738, praesente L Novotha, also vielleicht ein Enkel des ersteren Grafen 
Revay mit seinetn Hofmeister. 

Die ostliche Fortsetzung des Einganges b fuhrt zuerst in die gut erhaltene Kammer C, 
in der die Jahreszahl 1734 steht. Aus dieser gelangt man in einem Bogen aufwarts in die 
interessante Schlusspartie der Hohle. Die eigenthiimliche Form des Grundrisses der Kam- 
mer D ist am Plane ersichtlich; sie ist 1*8 m hoch und hat in der nordwestlichen Ecke 
der gerundeten Decke ein Luftloch. In kurzer Distanz vom Eingange ist in der Sohle der 
Kammer eine 0-6 m breite und tiefe Einsenkung, gerade die Halfte der Kammerbreite ein- 
nehmend; sie zieht sich schlupfgangartig, abwarts geneigt, unterhalb der westlichen Kammer- 
wand gegen West Analog den senkrechten Abstiegen in den osterreichischen Hohlen ver- 
muthete ich auch hier einen solchen in eine Kammer und es war thatsachlich so. Vor- 
sichtig mich hinablassend, stand ich in der kleinen Kammer E; Auch hier ist in der Sohle 
dieselbe Bodenvertiefung wie oben; deren Rander konnten vielleicht auch als Sitzbanke 
beniitzt werden. Abermals drang ich, mit den Fiissen voraus, vor und gelangte in das 
Schlusskammerlein F mit vertiefter Sohle (siehe den Querschnitt der Schlusspartie). Inzwischen 

en 206 sn 



hatte der mich begleitende Herr Cooperator in der Karnmer D im Boden fest eingetreten 
den Henkel einer prahistorischen Schale gefunden. Diese Hohle hat das Eigenthumliche, 
dass in derselben keinerlei Licht- noch Gerathnischen sich befinden. 

Ais ich dieselbe verlassen hatte, sah ich beiiaufig 100 m vom Keller siidostlich 
entfernt in der Losswand eine Stelle, in welcher ich nicht bios Reste von Freihand- 
gefassen und ein zerbrochenes Webgewicht, sondern auch Henkel und Fragments von 
romischen Gefassen fand. Da jedoch die Romer, nach Herrn von Reviczky's Mittheilung, nie 
in diese Gegend gekommen waren, so konnten diese romischen Gefasse mir ini Handels- 
wege dahin gekommen sein. 

An der Strasse von Csejthe soli vor Vag-Ujhely der Eingang zu einer Hohle 
gewesen sein; Hohlen, die in Vag-Ujhely selbst waren, sind jetzt vermauert. Bei der Suche 
nach denselben wurde mir mitgetheilt, dass in Szebelleb im Honter Comitate sehr 
merkwiirdige Hohlen mit Abstiegen in die Tiefe seien. 



SZEBELLEB. 

Dem Ortspfarrer Herrn Johann Novotny verdanke ich den Zutritt zu den Hohlen, 
die in- und ausserhalb des Ortes sich befinden. Die im Orte sind bei den ersten Hausern 
in der Berglehne zuganglich, die von West nach Ost sich hinzieht. 

Von den Hohlen im Orte ist die Hohlenplane, XII, Fig. 6 verzeichnete verhaltnis- 
massig am besten erhalten. Man steigt vom Haushofe des Johann Bossanyi durch eine 
zufallig entstandene Offnung mittelst einer Leiter in die Tiefe. Fast die ganze Karnmer A 
stand unter Wasser, sie ist langgestreckt, mit einem runden Schachte in der Decke, dessen 
Verschluss in der Scheuer deutlich erkennbar ist. Es soil hier der ursprungliche Eingang 
gewesen sein. Die Karnmer B mit ihrem Verbindungsgange, desgleichen die Karnmer C, 
angeblich mit Sitzbanken, haben genau die Form unserer Erdstallkammern und darf man sie 
daher sicher als kunstliche Hohlen betrachten. In kurzer Entfernung ist eine zweite derartige 
Hohle, von aussen durch einen Einschluf zuganglich, aber noch mehr mit Wasser gefullt, 
so dass ein weiteres Vordringen unmoglich war. 

Ungleich interessanter sind die Hohlen in den Kellern des Weingebirges bei 3 km 
vom Orte entfernt. Ich selbst sah jedoch nur die Hohlenplane, XII, Fig. 5, dargestellte, 
deren Besitzer, der Ortsrichter Florian Dlholucky, mir bereitwilligst seinen Keller offnete. Im 
Hintergrunde derselben erstreckt sich der Raum Aim lang von West zu Ost, 3 m breit und 
so hoch, dass man bequem aufrecht gehen kann. In der Ostwand ist 1 m uber der Sohle eine 
kammerartigeVertiefung(B)angebracht, 1*1 m hoch, bei 2 m tief und 1*2 m breit Der Einstieg 
ist mit einer Art Schwelle versehen, so dass der Innenraum tiefer liegt als der Einstieg. 
In diesem Kammerraume fand ich in der Sohle eine kreisrunde, mit einem Steine verschlossene 
Offnung, eine «Fruchtgrube», in Flaschenform. Wie in der Ost-, so ist auch in der Nord- 
wand, von der Karnmer B nur bei 50 cm entfernt, ebenfalls 1 m uber der Sohle, ein ovaler 
Kammerraum (C) eingefiigt Der Eingang besitzt ebenfalls eine Schwelle. Die Karnmer ist 
sehr gut aus dem harten Sandsteine herausgearbeitet. In der Siidwand befinden sich die 
schon Seite 9 erwahnten kleinen Lichtnischen mit Brandspuren. Beiiaufig in der Mitte des 
Raumes A ist am Rande der Siidwand am Boden ein rechteckiger Falz im Sandsteine ein- 
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gemeisselt, 1 m lang, 0'6 m breit, und in diesem Falze lag ein genau passender, schwerer 
Verschlusstein; er verdeckt einen Abstieg in die unterhalb liegende Kammer D, die tonnen- 
formig gestaltet und an der Decke gewolbt ist Hier fand ich einen kugelformig, jedenfalls 
kunstlich geformten Stein, im Durchmesser 20 cm, in der Ausbauchung 10 cm messend. 

Seitlich von dieser Hohlenpartie befindet sich gegen Siid eine 3 m breite, 7 m 
lange und 1*8 fll hohe Kammer mit einer grosseren Nische in der Riickwand. Der Eingang 
hat einen kunstvollen, aus dem Sandsteine herausgearbeiteten Verschluss. Im ersten Dritt- 
theile dieses Raumes zweigt ein Seitenstollen mit einigen Stufen abwarts gegen West ab 
und fuhrt in eine bei 3 m lange, 2 m breite Kammer, die ganz mit Wasser gefiillt war. 

Als ich diese Hohlen besuchte, war es mir leider nicht vergonnt, die in etnem 
Nachbarkeller befindlichen zu sehen, da der Eigenthumer nicht zu Hause war. Herr Pfarrer 
Novotny sandte mir naehtraglich die sub Hohienplane, XU, Fig. 7 und 8 angefiihrten 
Planskizzen. Beide sind aus einem Keller zuganglich und gehoren dem Michael Crezer in 
Szebelleb. Die Kammer C sub Fig. 7 ist bei 5 m lang, ungleich, 2 bis 2-5 m breit und 
I - 78 m hoch. In der Riickwand befindet sich eine grossere Nische und zwei Lichtnischen. In 
Fig. 8 haben wir wieder ganz die Form unserer Hohlenkammern. Der Eingang leitet in die 
Kammer A, die gegen Slid ausgebaucht ist. In der Riickwand ist nun, beilaufig 1 m iiber der 
Sohle, wieder eine Wandvertiefung. Auf ihrem Boden vor dem Rande der Nordwand findet 
sich ein 1 m tiefer, 0*7 m im Geviert haltender Abstieg; daran schliesst sich ein 1 m langer 
horizontaler Schlupfgang und fuhrt in die, wieder urn eine Stufe tiefer liegende Kammer B, 
also ahnlich wie zu Csejthe. Ober dem Abstiege ist in der Kammer A in der Wand eine 
Lichtnische angebracht, desgleichen in der Sudwand und auch in der Kammer B in der 
Nord- und Westwand. In der Sohle der letzteren finden wir wieder eine konische Vertiefung 
wie in der Kammer C, Fig. 2, zu Erdberg, nur hier etwas grosser als dort Zu bemerken 
ist noch, dass die Kammer B, Fig. 8, unter die Kammer C, Fig. 7, zu liegen kommt. Angeb- 
lich sollen im Weingebirge noch mehrere Hohlen sein. 



DUPENCETESARSKE. 

Wertvolle Nachrichten verdanke ich auch Herrn Pfarrer Andreas Kmet von Prencov, 
der mir im Juni 1902 mittheilte, dass in dem senkrecht abfallenden Sandstein-, respective 
Conglomeratfelsen unterhalb Domehaza der Eingang zu einer Hohle sei, und zwar zu 
einem grossen Rondeau mit acht Kammern nebeneinander. Eine spater iibersandte Plan- 
skizze veranschaulicht dasselbe (siehe Fig. 67 auf Seite 209). Von den acht im Halbkreise 
nebeneinander stehenden Kammern steht die erste offen, das heisst, sie hat keinen ver- 
engten Eingang wie die ubrigen. Die Kammereingange befinden sich in nahezu gleichen 
Intervallen nebeneinander. Die Eingange zu den Kammern sind oben gerundet und, mit 
Ausnahme jener der Kammern B und F, die 1 m und 0*85 m breit sind, durchschnitttich 
0-8 m breit, \m bis 1*5 « hoch. Die Kammern haben eine verschiedene Grosse. Die 
beiden Eckkammern sind die kleinsten, die Kammer B ist 2 -30 m hoch, breit und tief. 
Die grosste Kammer dagegen durfte die funfte (E) sein. Ihre Seitenwande messen 3 m 
und 3*49 m in der Lange, die Riickwand ist 2-5 m breit und die Hohe betragt l'70/«. 
Die funfte und sechste Kammer (E, F) sind am Boden durch ein Loch miteinander ver- 
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bunden. Zu bemerken ware, dass die Wande der Kammern nicht gleiche Lange haben; 
aus diesem Grunde stehen dieselben in ungleichem Winkel zu einander, was besonders bei 
den Kammern C, D und E der Fall ist. Herr Kmet bemerkt zu diesen Hohlen: «Das 
Wort Dupence, das ist Hohlchen, ist bei 
uns Siovaken ebenfalls alt, denn im 
Alltagsleben ist das Grundwort Dupa, 
das ist Hohle, ausser Gebrauch. Wohl 
viele Hohlen fiihren diesen Namen». 
Weiter schreibt Se. Hochwurden, dass 
einige tausend Meter thalabwarts eben- 
falls im Conglomeratfels sich eine zweite 
Gruppe von Hohlen befindet, von denen 
die eine in der Nahe der Thalsohle ist 
Oberhalb dieser Hohle, etwas links, be- 
findet sich eine Doppelhohle, welche 
aus zwei Kammern besteht; doch ist 
eine regelmassige Kammerform auch 
bei diesen nicht vorhanden. Dasselbe 
gilt von einer dritten Hohle in dersel- 
ben Felswand. Nach den Planen und 
Zeichnungen, die ich erhalten habe, 
glaube ich, dass diese drei Hohlen 
natiirliche Aushohlungen sind, denen 

jedoch kunstlich eine theilweise regelmassige Form gegeben wurde. Nach einer in jtingster 
Zeit erhaltenen Mittheilung von Herrn Pfarrer Novotny sind auch in Korpona, Palast, 
Lisso und Szud, alie im Comitate Hont, Hohlen von der eben beschriebenen Art. 




Fig. 67. Hohlenplan von Dupence Tesarske, Comitat Hont, 
Ungarn. 



MASZT. 

Maszt, unmittelbar sudwestwarts an Stampfen anschliessend, ist ein langgestreckter 
Ort, an dessen Beginn die Ortskirche auf einer Anhohe steht. Nach Herrn Dechant Gond's 
Mittheilung haben wir in Maszt ein zweites Roschitz vor uns, es soil namlich der ganze 
Ort unterminiert sein. Ich selbst fand diese Angaben an mehreren Stellen des Ortes bestatigt 
Im Ortsgasthause unweit der Kirche sah ich Reste von Gangen. 

Beilaufig in der Mitte des Ortes, bei Matthias Fejtl, sah ich im Keller sechs sehr gut 
erhaltene Erdstallkammern mit Nischen. Viel interessanter sind die Gang- und Kammer- 
partien, dem Urmanico Philipp gehorig, einige Hauser von vorigen entfernt. Zwei Keller- 
eingange, beilaufig 15 bis 20 m von einander entfernt, fiihren aus dem Freien in sie; beide 
haben die von Nordwest nach Sttdost sich hinziehende Anlage der urspriinglichen kunst- 
lichen Hohle durchschnitten, beziehungsweise zerstort, denn am siidostlichen Ende sah ich 
nur mehr die Halfte einer Kammer mit Lichtnischen und einem Luftloche, das nicht gebohrt, 
sondern herausgestochen war. In diese Kammer scheint ein senkrechter Abstieg gemundet 
zu haben, denn aus dem oberen Theile derselben fuhrt ein Gang gegen Nordwest, erweitert 
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sich am Ende zu einer schmalen Langskammer und miindet dann in den Kellerschacht; 
diesen durchschneidend fuhrt die Fortsetzung gegenuberliegend in drei Kammern, die gut 
erhalten in Dreieckform nebeneinander stehen. Die Gangform ist hier ahnlich wie zu Erd- 
berg, Fig. 1, Gang b, und sind audi hier zahlreiche Lichtnischen; ich zahlte deren gegen 
zwanzig! Vom Hause Nr. 35, dem vierten unterhalb dem Gemeindehause, fiihrt ein Gang 
bis zum Gemeindehause. 

Interessant ist die Hohle bei dem Bauer Ivicza, Haus Nr. 109. Ruckwarts im Hofe 
fuhrt eine Stiege hinab in die Karnmer A (siehe Fig. 68). Sie ist jedenfalls vergrossert 
worden und gegenwartig 5 m lang und 3 /// breit Ein kurzer Gang (a) fiihrt in die Karnmer 
B, die unverandert erhalten und 2*75 m lang, 1*46 m breit und 2'1 m hoch ist. Rechts 

vom Eingange befindet sich ein Sitz- 
sockel von der Art wie zu Erdberg 
in Mahren. Links vom Eingange ist 
in der Ecke eine kleine Nische, 0'5 in 
hoch und 0*2 m tief. In der Mitte 
der Westwand fiihrt von der Sohle 
aus ein wagrechter Schlupfgang (b) 
0*9 m hoch, 0*5 m breit und 1*8 m 
lang weiter und endet mtt einem 
senkrechten Schlupfgange, der mit 
einem Durchmesser von 0*5 m 1*2 m 
hoch emporfiihrt und mittelst eines 
Steines verschlossen ist. Beiderseits 
beim Eingange und ruckwarts im 
senkrechten Schlupfgange sind Licht- 
nischen. Ein vorzuglich erhaltener 
Gang (c, siehe Gangprofil) leitet zu 
einem Rundgange. Links vom Ein- 
gange fuhrt eine Stufe empor, die 
Fortsetzung ist aber vermauert und 
bildet diese Mauer einen Theil der 
Ostwand der Karnmer A. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat einst der Rundgang audi in 
dieser Richtung in die jetzige Karnmer C eingemundet, wo in der Westwand ebenfalls 
Mauerwerk zu sehen ist. Rechts vom Eingange wendet sich der Rundgang, fortwahrend 
aufwartssteigend, iiber Siid nach Nord und miindet in die Karnmer C, die, 5 '2 m lang, 
2*1 m breit und 1*8 m hoch, in der Decke ein Luftloch besitzt, welches ebenfalls nicht 
gebohrt, sondern ausgestochen ist. Die Nordwand weist eine Lichtnische auf. Der Rund- 
gang hat ebenfalls Licht-, respective Tastnischen und fur einen Baikenverschluss auf der 
einen Seite die Rille, auf der anderen Seite das Loch (siehe Plan). Am Beginne des Rund- 
ganges sah ich auch hier sich kreuzende Linien, ungefahr 40 cm lang, in Form der romischen 
Zehnzahl. In der Westwand der Karnmer A sehen wir zwei Gangoffnungen vermauert, 
sie fiihrten zu einem unterirdischen Brunnen, und zwar so, dass der Gang urn den 
Brunnenschacht herumlauft. Noch eine seltene Erscheinung bilden zwei, jedenfalls ursprung- 
lich angelegte und sehr gut erhaltene Getreide- oder Fruchtgruben (D und E); die erstere 



Fig. 68. Holilenplan voti Maszt in Uiigarn. 
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ist hinter der Nordwand, in welcher in der oberen Halfte eine Offnung freigelassen ist, 
welche die Verbindung mit der Grube herstellt; ahnlich ist es audi in der Ostwand. Diese 
Gruben, nahezu gleich gross, sind tonnenformig, die eine ist 1*5, die andere 1*7 m tief, am 
Boden 1 m, oben 1*2 m breit und die Hohe bis zur Decke betragt 23 bis 2*5 m. 

Das Vorhandensein dieser kiinstlichen Hohlen im nordwestlichen Ungarn und jenseits 
der March bei einer merkwiirdtgen Ubereinstimmung mit denen von Osterreich und Mahren 




Fig. 69. Hohtetiplan der ^Schfupflocher auf dem Schanzberge^ im Oebirge von Unter-Szent-lvany, 

Comitat Tolna, Ungarn. 



ist gewiss von grosser Bedeutung. Es bildet die March nicht die Grenze dieses Hohlen- 
gebietes nach Ost, ebensowenig aber die Leitha. Denn, wie vorher erwahnt, hat Herr Abt 
Wosinsky schon vor Jahren von den Hohlen im Tolnaer Comitate berichtet Neuestens aber 
theilte er mir mit, dass eine in der Tamasyer-Hohle angebrachte Marmortafel anzeigen soil, 
wie weit eine Jagdgesellschaft des Fursten Eszterhazy den Zellengang besucht hat. Ferner 
ubersandte er mir die Copie eines Grundrisses der sogenannten «Schlupflocher auf dem 
Schanzberge» im Gebirge von Unter-Szent-Ivany, schon im Jahre 1810 von einem 
gewissen Emerich Arvay aufgenommen. Es sind weitverzweigte, sich durchkreuzende Gange, 
zwolf Kammern und auch eine Art Rundgang (siehe Fig. 69). 
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BAIERN. 

Ich erhielt im Jahre 1901 von Herrn Apotheker J. Fleissner in Rotthalmiinster die 
Nachricht iiber kiinstliche Hohlen, welche derselbe in der dortigen Umgebung erforscht hatte. 
Es sind die Ortschaften Pettenau, Ering, Schambach, Unter- und Ober- Westerbach, 
Hengersberg, Hum und Kind la ch. Ober Einladung des Herrn Fleissner entschloss 
ich mich, diese Hohlen selbst anzusehen. 

Ich fand auch hier, dass sie atle denselben Charakter wie unsere heimischen besitzen. 
Die ich sah, sind alle nicht aus Kellern oder Gebauden, sondern vom Freien aus zugang- 
lich. So liegt die Hohle von Pettenau an einer Berglehne 10 bis 12 m iiber der Thalsohle. 
Die merkwiirdigste, weil bis jetzt einzig in ihrer Art, ist jene von Unter -Westerbach. 
Leider fand ich sie 1902 infolge des andauernden Regens eingestiirzt. Nach Herrn 
Fleissner's Beschreibung befand sich bei Unter -Westerbach in dem am Bache gleichen 
Namens verlaufenden lehmigen Erdwalle eine Hohle, die beim Lehmgraben aufgedeckt 
wurde. Eine Steinplatte verschloss den Haupteingang, welcher oben gewolbt ist. Dieser 
zog sich nach links in Hufeisenform in einer Lange von 6 m zur Hohle, die, 4 m lang, 
an beiden Seiten mit kleinen Nischen versehen war. Ein wagrechtes rundes Loch, 0*4 m 
im Querschnitte haltend, verband beide Enden der Hufeisenform und mi'mdete direct am 
Grunde der Hohle (Kammer) ein. An der Einmundungsstelle beider Gauge in die Hohle 
war an der Sohle ein senkrecht in die Tiefe fuhrendes Schlupfloch, das, tinten mit Gerolle 
ausgefullt, eine Fortsetzung vermuthen liess. 

In nachster Nahe von dieser Hohle befindet sich seitwarts ober derselben im Berg- 
abhange der durch Zufall eroffnete Eingang zu einer zweiten Hohle. Aus dem ersten nun 
geoffneten Raume fuhrt ein senkrechter Schlupfgang, 0-4/7* im Durchmesser, 1-3 m tief 
in einen Gang, der in eine Kammer leitet, dieselbe durchquert, dann, nach einer kurzen 
Strecke in den Berg hinein, mit einem senkrechten Schachte aufwarts, der verschuttet ist, 
endet In dieser kurzen Gangstrecke sah ich eine Liehtnische und ein Luftloch. 

Die Hohlen von Hum sind ebenfalls vom Freien aus zuganglich, beide von einander 
wenig entfernt in ein und demselben Hugel. Die eine, jetzt nur mittelst einer Leiter 
zuganglich, im Bogen in den Berg hineinfiihrend, ist verschuttet. Die andere, am Fusse des 
Hiigels in der Nahe des Quellbaches, zeigt einen niedrigen Gang, nur kriechend zu pas- 
sieren, 2 '5 m lang, dann einen senkrechten Schlupfgang aufwarts, mit einer sich rechts- 
seitig anschliessenden schmalen Seitenkammer, 2 in lang, 1 m hoch und 0-75/?/ breit, beider- 
seits in der Wand zwei Lichtnischen. 

Wertvoll sind Herrn Fleissner's Berichte von Funden in und ausser den Hohlen. 
So wurde im Thale bei Pettenau, doch nicht in einer der kunstlichen Hohlen selbst, ein 
Plattengrab mit einem weiblichen Skelette und Goldschmuck gefunden, der sich im German i- 
schen Museum zu Ntirnberg befinden soli; ferner zwei Urnen mit runden Steinen, die 
jedoch aus Unkenntnis zerschlagen wurden. Ich fand in der Ebene den verdickten, daumen- 
breit gerundeten Gefassrand einer Flachschussel mit dem bekannten, glanzenden Graphit- 
anstriche der Innenwand. In der Nahe der Hohlen wurden diverse Steinartefakte gefunden, 
so zu Schambach ein Werkzeug aus Feuerstein. In den Hohlen selbst wurde gefunden zu 
Kainading eine eiserne Pfeilspitze und zu Hengersberg ein altes eisernes Beil. Vie! 
wichtiger aber sind die Funde von Gefassen und Gefassresten in der Hohle bei Kindlach, 
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von denen die besser erhaltenen im Landshuter Kreisarchive sich befinden; die Reste, 
welche ich erhielt, sind aus grauem Thon, unglasiert und erweisen sich als romischen 
Ursprunges. In derselben Hohle fand Fleissner auch, 1 m iiber der Kammersohle, in einem 
senkrechten Schlupfgange einen cylindrisch bearbeiteten, oben abgeplatteten Stein und 
darauf liegend eine runde, mitten entzwei gebrochene Steinplatte. 



UBERLINGEN AM BODENSEE, BADEN. 

Einige Kilometer westlich von Uberlingen befinden sich bei Gold bach die sogenannten 
«Heidenlocher». Als sie noch unversehrt waren, reichten sie in dem Sandsteinfelsen, in dessen 
innern sie sich befinden, bis an das Ufer des Bodensees. Heute fuhrt Strasse und Eisenbahn 
voriiber, und wurde durch die Abgrabung des Felsens die Hohlenanlage mit ihren Kammern 
und Gangen theilweise zerstort. Die Hohlenkammern, die noch existieren, gleichen in Grosse 
und Form unseren heimischen. Ich sah Sitzbanke, Nischen und in dem noch erhaltenen 
Gangstucke, das im Hintergrunde der in christlicher Zeit zur «Katharinen- Kapelle» umge- 
wandelten Kammer sich in einer schwachen Krummung gegen Ost wendet, in der rechten 
Wand eine noch erhaltene Lichtnische. 

In diesen Heidenlochern sah ich zwei Skulpturen, die eine, eine Art Venus (nackt) 
darstellend, die andere, eine unvollendete tnannliche Figur, die zwar den Eindruck sehr 
hohen Alters machen, aber da sie aus den Ecken, welche die Kammer- und Gangwande 
bilden, herausgeschnitten, aller Wahrscheinlichkeit nach Falschungen sind, da die weisse 
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Fig. 70. 



Tiinche, mit welcher die Kammern, wie mir Herr k. k. Oberstlieutenant i. P. Menzinger zu 
Uberlingen mittheilte, vor circa 100 Jahren bestrichen wurden, durchschnitten ist Anders 
aber diirfte es sich mit einer Skulptur verhalten, die in der ersten westlichen Kammer, 
aus der Kammerwand hervorragend, zu sehen ist. 

Merkwiirdig ist nur, dass diese Skulpturen von keinem Archaologen irgendwo erwahnt 
wurden. So hat auch Ober-Staatsanwalt Haager von Constanz in seinem zu Uberlingen 
im Jahre 1875 gehaltenen Vortrage, publiciert in den «Schriften des Vereines fur Geschichte 
des Bodensees und seiner Umgebung*, Jahrgang 1876, Seite 66 ff, bei der Besprechung der 
Heidenlocher von derselben nichts erwahnt. Diese Skulptur, die auf Tafel XXI wieder- 
gegeben ist, stellt einen Fratzenkopf vor. In den Wulsten, welche die Augenbrauen bilden 
und zwischen denselben stehen Graviiren, die sich wie Schriftzeichen (Runen) ausnehmen. 
Da ich leider keinen Abklatsch bekommen konnte, habe ich die Zeichen moglichst getreu 
abgezeichnet; sie haben annahernd die in Fig. 70 wiedergegebene Gestalt. Wiirde.es sich 
herausstellen, dass diese Zeichen wirklich echte, d. i. in alter Zeit hergestellte Runen sind, 
dann ist naturlich der Kopf selbst echt und verhaltnismassig sehr alt, sonst aber Iasst sich 
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iiber die Entstehungszeit desselben streiten und mogen Fachmanner daruber entscheiden. 
Ich erwahne nur das Gesehene. Ubrigens verweise ich auf Haager's Schlussfolgerungen 
iiber die Uberlinger Hohlen, die ich spater noch anfuhren werde. 

Inzwischen hat, seit 1896, wo ich die Zeichen noch intact fand, ein Besucher die 
Augenbraue, rechts vom Beschauer, weggeschnitten und dafur L. F. eingraviert. Von Fundert 
in diesen Heidenlochern erwahnt Herr Haager ein Fragment eines romischen Ziegels 
und sagt in dem erwahnten Vortrage von den Hohlen, «dass ihre Ausfuhrung an den 
ausgearteten spatromischen Styl erinnerU, ferner: «von diesen Hohlen ostlich, beilaufig 
60 Schritte entfernt, ist eine zweite H6hlenabtheilung». «Die Gelasse waren unregelmassig 
an Wanden und Gewolben, theilweise noch die Hiebe der Aushohlungswerkzeuge sicht- 
bar;... auch hier waren an den Offnungen noch Falze fur Thuren und Fenster». Ich sah 
diese Offnungen, konnte aber keinen Zutritt zu diesen Hohlen erlangen. Ferner erwahnt 
Haager an Funden einen sehr harten, grossen Kieselstein, welchen er fiir ein keltisches 
Artefakt halt, indem man in gallischen Grabern solche Steingebilde gefunden habe, die 
einer sitzenden Menschenfigur ahnlich sind; doch halt er dafur, dass durch Uberarbeitung 
daraus ein Gott Vater, in der Hand die Weltkugel haltend, entstanden sei. Von diesem 
Steinbilde erfuhr ich, dass es in Goldbach an einem Hause eingemauert war, bei einem 
Brande jedoch verloren gieng. 



ZIZENHAUSEN. 

Fahrt man mit der Bahn von Oberlingen nach Stockach, so hat man von da eine 
halbe Wegstunde nach Zizenhausen, wo in dem sogenannten «Heidenbuhl>, einem hohen 
Sandsteinfelsen, Heidenlocher sich befinden. Herr Haager erwahnt in seinem Vortrage zwolf 
Hohlen in zwei Reihen, oben fi'inf, unten sieben. In der unteren Reihe sollen die ersten zwei 
durch einen 49 Fuss langen, 13 Fuss hohen und 3 Fuss breiten Gang verbunden sein. Eine 
Kammer wird «Hafnerhohle:> genannt, weil man dort Reste ungebrannter Gefasse fand. 
Alle (?) Hohlen sind mit Sitzbanken und Nischen versehen. Die grosste Kammer soil 20 Fuss 
hoch und tief und 43 Fuss breit sein. In diesen Hohlen sollen auch romische MCinzen aus 
der Zeit der Antonine gefunden worden sein. Dieser Bericht stimmt jedoch, insbesondere 
was die Grossenverhaltnisse anbelangt, nicht mit meinen Beobachtungen, die ich im Fol- 
genden niederlege, iiberein. Am bewaldeten Bergrucken ostlich von Zizenhausen erblickt man 
schon von der Feme eine Losswand und in derselben eine Offnung. Dort waren einst 
die Hohlen im Innern des Berges. Heute liegen fast alle Kammern der unteren Reihe zum 
Theile mehr'als die Halfte offen und fuhrt ein Fussweg an der Wand vorbei. Diese 
Kammern haben normale Grosse. In der ersten, vom Norden her, ist oben im Hintergrunde eine 
Quernische, welche beilaufig die Halfte der siidostlichen Wand einnimmt. In einem kurzen 
Verbindungsgange zwischen dieser und der folgenden, einer Art Doppelkammer, ist eine 
Verschlussvorrichtung. In der vierten Kammer sind an den Wanden Sitzbanke angebracht 
Oberhalb dieser steht in der Wand eine Kammer der oberen Etage offen. Es war mir 
leider versagt, in dieselbe einzudringen. 

Am Ende des ausseren Ganges kommt man zu einer Wandvertiefung, aus welcher 
der Gang a (Hohlenplane, IX, Fig. 15), sanft aufsteigend, 2 m hoch, 18 m lang, von West 
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nach Ost in den Berg hineinfiihrt Gleich am Beginne ist rechtsseitig der Eingang in die 
Kammer A. Dieselbe ist sehr gut erhalten, halt 2 m im Quadrat und ist 2 m hoch. Die 
vier Wande streben, zur Dreieckform sich verjiingend, zur Decke empor. Die Wande sind 
jedoch nicht glatt, sondern ganz regelmassig neben- und ubereinander mit Hiebmarken des 
Grabinstrumentes bedeckt. Dem Kammereingange gegeniiber sind nebeneinander zwei 
muldenformige Vertiefungen in der Wand, vielteicht spateren Ursprunges, 
sichtbar. Von dieser Kammer 5*8 m entfernt ist der Eingang zur Kammer B; 
die Sohle besitzt eine kreisfdrmige Vertiefung von 1 m, wahrend die Wande C . 

uber den vier Ecken noch 2'5 m hoch zur Kammerdecke emporreichen. Dem () (1 tl C I 
Kammereingange gegeniiber ist eine Lichtnische angebracht Am Ende des 
Ganges befindet sich vor dem Eintritte in die Kammer C ein Verschluss in Rg.7i. 

der Art, dass das Abschlussthor seitwarts im Gauge eingestcllt werden konnte, 
also wie zu Klein- Baumgarten bei Gaubitsch. Die Kammer C ist gross, schon geformt, an 
der Decke gewolbt, die Wande ebenfalls voll Hiebmarken. In den vier Kammerecken 
wurden vier dreieckige, an der Vorderwand nach innen geschweifte Sitzsockel stehen 
gelassen. Auch hier sind in der oberen Halfte der Nordostwand zwei kleine Lichtnischen. 
In dieser Wand ist eine kleine Vertiefung in Rechteckform herausgeschnitten und in dieser 
stehen die in Fig. 71 abgebildeten Buchstaben, die ihrer Form nach einer alten Zeit ange- 
horen. An diese Kammer schliesst sich noch die mehr als zur Halfte offene Kammer D an, 
die zur abgesturzten Wand hinausfuhrt. 



BERMATINGEN. 

Die Hohle von Bermatingen, eincm ansehnlichen Dorfe bei Salem, wurde im Jahre 
1840 gelegentlich der Anlegung eines Bierkellers am Lietschenberg zufallig entdeckt. Dekan 
Eitenberg von Biethingen hat sie uber Auftrag der Innkreisregierung untersucht und 
beschrieben. Ich entnehme dariiber dem schon erwahnten Vortrage Haager's, Seite 79 ff, 
Folgendes: 

«Die Hohle ist eine Doppelhohle. Die eine ist 21 Fuss lang, 7 Fuss hoch und 
nahezu so breit, also 7 m lang und 2 m breit und hoch. Die Richtung war von West 
nach Ost mit einer Abweichung von 30 Grad nach Nord». <'Auf der westlichen 
Seite ist ein Altar von Stein und auf dieser Seite ist ein byzantinisches Kreuz in die 
Molasse eingegraben». Links vom Kreuze ist das Monogramm des Namens Christus tief 
eingegraben in griechischer, verzogener und unregelmassiger Schrift mit einer Lange von 
2 Fuss. Auf der rechten Seite des Kreuzes ist der Name Jesus in dem bekannten grie- 
chischen Namenszuge eingegraben» . . . «An den beiden Wanden fanden sich 14 Nischen 
vom Oldampf stark berusst». Auf der rechten Seite war eine kleine Hohle (Nische) 
95 an hoch, 63 cm breit. Dekan Eitenberg halt sie fur den Aufbewahrungsort des conse- 
crierten Brotes und Weines. Siidlich schloss sich eine kleine Hohle, 8 Schuh lang und 
4 Schuh breit, an; <'durch diese gieng der Ein- und Ausgang». «Die zweite Hohle liegt 
der ersten quer nach Nordost entgegen in einer Lange von 22 Schuh, Hohe und Breite 
wie bei der ersten >. Auch hier soil gleich beim Eintritte, gegeniiber in der Wand, in Brust- 
hohe das griechische X, der Anfangsbuchstabe des Namens Christi und nicht weit davon 
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das Monogramm Jesu einfach mit geraden und Querstrichen zu sehen sein». Dem fuge ich 
noch bei, was ich im Pfarrhofe zu Bermatingen in einer Topographie iiber Salem und 
Salmannsweiler von Steiger in Bezug auf Bermatingen gefunden habe: «Uber die Hohlen 
von Bermatingen ist noch zu bemerken, dass auch wir sie fur gegrabene Hohlen halten 
und alter als die Hohlen von Uberlingen, indem diese mehr Architektonik zeigen als die 
hiesigen. Man will zwar auch glauben, dass die Bermatmger Hohlen unter Karl dem 
Grossen, wo noch mehrere deutsche Stamme die reh'giosen Gebrauche der Heiden beob- 
achteten, die aber bei schwerer Strafe verboten waren, von Heiden benutzt worden seien, 
allein ohne Zweifel hatten sie das Kreuz an der Wand beseitigt, da eben das Kreuz ihnen 
verhasst war, dieses ware gewiss auch mit der dabei befindlichen Geheimschrift geschehen, 
die sich auf das Christenthum beziehen soil. Die Ein- und Ausgange selbst konnten nicht 
mehr gefunden werden». , . . 

Als ich 1900 die Hohlen von Bermatingen, auch hier wieder durch Vermittlung 
der hochwiirdigen Ortsgeistlichkeit, betrat, fand ich nur leere Raume, nun Kellerzwecken 
dienend. Altar, Kreuz und Wandnischen sind verschwunden. Als ich mich zu dem nach 
Nordost anschliessenden Raume wandte, bemerkte ich hier eine breite, runde Offnung (a, 
Hohlenplane, IX, Fig. 10) die in die Tiefe abfiel. Mittelst einer Leiter stieg ich in die Tiefe. 
Nun stand ich im Raume A, der in einer Breite von 2'4 ///, im riickwartigen Theile etwas 
enger, sich iiber 10 /// lang zum Querraume B erstreckt Gleich links vom Einstiege sieht 
man in der Wand eine kleine, dann eine grossere und hernach zwei Lichtnischen uber- 
einander. Aus der rechten Wand zweigt nach 6*3 m Lange ein Seitenstollen nach Siidost 
ab; er ist 0'9 m breit, 1*7 m hoch und 9 in lang und hat am Ende eine unregelmassige, 
0-8 m tiefe Einbuchtung. Diesem Gange etwas schief gegenuber fuhrt ein engerer und 
niedrigerer Gang (c) in einen kleinen, auch nicht ganz regelmassig geformten Raum, der 
1 m tief, 1*3 m breit und 1*2 m hoch ist. Vor der Einmiindung in den Querraum B 1st 
in den Wanden ein 27 cm breiter Falz fur einen Verschluss erhalten. Der Raum B erwies 
sich als eine 7 m lange, im Spitzbogen gehaltene Kammer, 2'2 m breit, und da die Sohle 
am siidostlichen Ende stufenformig erhoht ist, 2*4 m, respective 2*1 m hoch. Auch hier 
finden sich sowohl Lichtnischen als auch in der siidwestlichen Ecke eine unregelmassige 
Einbuchtung, 0*9 m breit und tief. Das Instrument, mit dem hier die Wande bearbeitet 
wurden, mass 6 cm an der Schneide. 

Als ich die Wande beleuchtete, entdeckte ich an der Su'dwestwand des Raumes A 
Gravuren. Vergleicht man dieselben mit der Beschreibung von Eitenberg, so ware man ver- 
sucht, wenn nicht ausdriicklich gesagt ware, dass Altar und Kreuz an der westlichen Seite 
des oberen Raumes waren (von einem unteren tiefer gelegenen ist uberbaupt keine Rede) 
zu glauben, dass man hier das byzantinische Kreuz vor sich hat Ich halte die Kritzelei fur 
spateren Ursprunges, dagegen die Kreuzform selbst fur sehr alt. Ahnliche Kreuzformen 
sah ich in Wien gelegentlich der Codices -Ausstellung in der k. k. Hofbibliothek. Vergleicht 
man damit die Kreuzform an der Kammerdecke in Klein -Weikersdorf mit seinen verdickten 
Enden (siehe Tafel VI), so konnte man dieses in dieselbe Zeit einreihen. Auf Grund dieser 
christlichen Embleme meint Dekan Eitenberg, dass die Hohlen von Bermatingen &eine 
Zufluchtstatte verfolgter Christen zur geheimen Feier des Gottesdienstes zur Zeit der 
Christenverfolgung unter Decius gewesen seien, dass sie aus der ersten Halfte des III. Jahr- 
hunderts stammen und somit das hochste christliche Alterthum in Deutschland seien». 
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Eine Viertelstunde ostlich von Bermatingen 1st der «Schlossberg», auch «Hefdenbiih]» 
genannt. Oben sah ich Walle und Graben, so dass dieser Schlossberg viele Ahnlich- 
keit mit dem Burgstallberge zu Haslach in Oberosterreich hat, so wie ich auch inn fur 
nichts anderes als einen kiinstlichen Hugel aus germanischer Vorzeit halte. Am Fusse des- 
selben soil ein Gang im Felsen und eine betrachtliche Hohle sein. Da ich auch auf der 
Fahrt nach Zizenhausen, wenn ich nicht irre, bei der ietzten Station vor Stokach, einen 
Schlossberg sah, der, nach der Form zu schiiessen, ein kunstlicher Hugel ist, so haben wir 
auch hier kiinstliche Hohlen und kunstliche Hugel in nachster Nahe beisammen. 

An weiteren Heidenlochern erwahnt Herr Haager die Heidenlocher von Bamberger!, 
zwei ungleich grosse, mit einem Gange verbundene viereckige Kammern, jede innen mit 
einem Faizverschlusse; die Heidenlocher bei Thiergarten unweit Sigmaringen im oberen 
Donauthale; die Heidenlocher am Fusse des Scheinberges im Breisgau; das Heidenloch bei 
Heidenheim in Wurttemberg; die Heidenlocher am Hohenstauffen im wiirttembergischen 
Oberamt Goppingen; die Hollenlocher und Heidengraben auf dem Eichfelde bei Urach; 
die Heidenkuche im Friedingerthal, Oberamt Riedlingen und das Heidenloch bei Gunich- 
heim in der bairischen Pfalz. 

Hier mochte ich noch Folgendes einfugen. im Jahre 1882 sandte mir Herr Max 
Ritter von Wolfskron aus Hall in Tirol eine Karte sammt Planskizze, wodurch er mich auf 
die Abhandlung «Ober den neuentdeckten unterirdischen Gang zu Kapellendorf», eine Meile 
von Weimar, publiciert in dem dritten Bande der in Weimar 1813 erschienenen «Curiositaten», 
aufmerksam machte. Die Planskizze, die ich auch in den «Curiositaten» wiederfand, stellt 
einen funfmal im rechten Winkel umbiegenden Gang dar, ahnlich wie zu Dobersberg, 
der in einen gewolbten Raum einmundet. In den «Curiositaten» fan'd ich Seite 110, dass 
die Hohle dadurch entdeckf wurde, dass ein Pferd beim Ackern einsank und Seite 117 
heisst es: «Diese sehr engen und niedrigen Gange sind gemauert auf beiden Seiten, oben 
gewolbt, unten gepflastert. Thuren haben sich nicht gefunden . . . es mussten also die 
Eingange von vorgesetzten Bretterthuren geschlossen gewesen sein, und zwar von innen, 
denn die Locher fur starke, holzerne Einsatzriegel sind allenthalben inwendig angebracht»! 
Liest man diese Beschreibung und vergieicht dazu den Plan, so ist die Ahnlichkeit 
mit unseren kunstlichen Hohlen unstreitig; dagegen macht das Mauerwerk im Innern 
die Sache zweifelhaft. 

HOHATZENHEIM. 

Durch die Vermittlung des Herrn C. Winkler, Conservator der historischen und 
Kunstdenkmale des Elsass in Colmar, und des Herrn Dr. Forrer in Strassburg war es 
mir moglich geworden, im Sommer des Jahres 1895 die Hohle von Hohatzenheim, einem 
Orte einige Stunden westlich von Strassburg, sehen zu konnen. 

Auf einem Hugel, der sich circa 50 m hoch sudwarts uber der Ortschaft Hohatzen- 
heim erhebt und der die ganze Gegend beherrscht, steht eine alte, aus dem X. bis 
XI. Jahrhundert stammende Wallfahrtskirche. Herr Conservator C Winkler berichtete mir, 
dass ihm ein glaubwurdiger Mann mittheilte, dass derselbe als Knabe vom Wohnhause 
im Dorfe aus tief in den Berg hineingeschlupft sei und dass sich die Gange (es sollen 
deren mehrere sein) stellenweise zu Kammern erweitern. Der Gang vom Wohnhause aus 
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geht unter der Wallfahrtskirche durch, in welcher man, nach der Aussage des beriihmten 
elsassischen Historikers Grandidier, zu Anfang des XVIII. Jahrhunderts in einer Ecke ein 
Loch zeigte, welches die Leute «Heidenloch» nannten und wo man auch mehrere alte 
Monumente oder Inschriften fand, die man nicht lesen konnte: «ou on decouvrit plusieurs 
anciens monuments ou inscriptions qu'on ne put dechiffrer». Der jetzige Zugang befindet 
sich in den Kellerraumlichkeiten eines Hauses am sudlichen Abhange des Hiigels und fand 
ich von der urspriinglichen Anlage nur mehr den Gang a (Hohlenplane, IX, Fig. 6) und 
die Kammern A und B so ziemlich intact. Der Gang a fuhrt in gewohnlichen Dimensionen 
aufwarts, ist aber oben verschuttet und es lasst sich nicht bestimmen, ob er in die Kirche, 
oder unter derselben hindurchfuhrte. 

Die unregetmassige Kammer A durfte noch in urspriinglicher Form erhalten sein, da 
in der Siidwestwand eine Lichtnische vorhanden ist; dasselbe gilt von der Kammer B, in 
welche ein kurzer Gang fuhrt. Auch sie ist unregelmassig geformt, sehr niedrig, da der Boden 
infolge von oben eingedrungener Erde erhoht ist. Die Kammern C und D sind regelmassig 
gestaltete Raume, an die sich die Kellergelasse anschliessen; der Verbindungsgang zwischen 
C und D scheint mir aber nicht mehr ursprunglich zu sein, da er 0*84 bis O'Q/h breit ist 
Die Wandnische in der Kammer C ist 0-65 m breit, 0*25 m tief und 0*35 m hoch; die 
Kammer selbst ist 2*5 m lang, 1*9 m breit, wiihrend die Kammer D 3'5 m lang und Y2 
bis 1*5 m breit ist. Man kann in derselben aufrecht gehen. Wenngleich ich im Hauptgange 
keine Lichtnische fand, glaube ich doch die ganze Anlage als eine echte kiinstliche Hohle 
erklaren zu konnen. 

Herr Winkler bemerkt zu diesen Hohlen: «Was diese Hohlen betrifft, so treten die- 
selben hier ganz vereinzelt auf und ich kenne in dieser Gegend keine weitere, was jedoch 
nicht ausschliesst, dass deren noch im Lande vorhanden sein konnten; auch die Boden- 
formation des Landes, lockerer Lehm oder Loss, eignet sich hierzu vorzug!ich». 
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BS&S war mir gegonnt, im Allgemeinen und Besonderen, in Wort und Bild die «kiinst- 
Sgj5 lichen Hohlen aus alter Zeit» darstellen und beschreiben zu konnen. Dass die 
Bezeichnung «kunstliche H6hlen» gerechtfertigt ist, durfte wohl keinem Zweifel 
unterliegen; die Anlage und planmassige Durchfiihrung derselben in ihretn weiten 
Verbreitungsbezirke, die minutiose Gleichheit in den Einzelnerscheinungen, die in 
ihrer Art hie und da kiinstlerisch zu nennenden architektonischen Ausfuhrungen im Innern 
derselben rechtfertigen diese Bezeichnung. Ist aber auch die Bezeichnung «aus alter Zeit* 
gerechtfertigt? Der archaologische Begriff von « alter Zeit» geht gewohnlich in die vor- 
historische oder wenigstens in den Beginn der historischen Zeit zuruck, und nachzuweisen, 
dass in diese Zeit die meisten der von mir erforschten Hohlen zuriickreichen diirften, soil 
nun meine Schlussaufgabe sein. 

Wenngleich die vorliegenden Hohlenplane eine gemeinsame Idee reprasentieren und 
■mithin auf eine eigenartige Zweckbestimmung, die uns rathselhaft geworden, hinweisen, so 
hat doch die Meinung, dass sie aus dem Mittelalter stammen, vermuthlich noch ihre An: 
hanger. Aber gerade aus dieser Zeit haben wir keine historischen Nachweise uber ihre 
Entstehung; ich habe wiederholt mit Mannern dariiber gesprochen, die mit Regesten- und 
Urkundenforschungen sich beschaftigen, ob in denselben ein Hinweis oder eine Erwahnung 
iiber unsere kiinstlichen Hohlen sich finde; ich erhielt nur negativen Bescheid. Die einzige 
Nachricht, die ich erhielt, und die auf unsere Hohlen Anwendung erfahren konnte, findet sich 
im Codex palat. 413, wonach Abt Popo von Niederaltaich 1289 erwahnt: « Homines nostri 
ubicunque rerum suarum aliquid absconderunt in fossatis, vel in silvis, vel in ecclesiis . . .» 
woraus jedoch hervorgeht, wenn iiberhaupt der Ausdruck «tn fossatis» auf unsere Hohlen 
hinweisen sollte, dass dieselben schon vorhanden waren, und nicht in spaterer Zeit erst ausge- 
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graben wurden. Die Entstehung in die Kurutzen-, Schweden- oder Tiirkenzeit zu setzen, ist 
wohl nach dem, was in diesem Werke vorliegt, ein iiberwundener Standpunkt, umso mehr, als 
man ja in Ungarn propter metum Germanorum und umgekehrt in Osterreich propter metum 
Hungariorum sich in dieselben verkriecht. Dass sie auch der Tiirkenzeit zugeschrieben 
werden, beweisen einerseits die «Turkenldcher» in Osterreich, andererseits die erst in neuester 
Zeit von Herrn Pfarrer Novotny erhaltene Nachricht, dass man die Entstehung der Hohlen 
im Honter Comitate ebenfalls dem Erscheinen der Tiirken zuschreibt Die in den Hohlen 
eingeschriebenen Jahreszahlen sind alle verhaltnismassig jung, aus dem XV. und XVI. Jahr- 
hundert herstammend; aus dem Umstande jedoch, dass sie in raumlich weit von einander 
entfernten Orten sich finden, geht wieder hervor, dass sie alle in erwahnter Zeit schon 
bestanden hatten. Hierher ist auch der Hinweis zu rechnen, der sich im Urbarium von 
Aspern an der Zaya findet; -1577, Hans Eder dient auf einem halben Joch Acker auf den 
Erdst6Ilen». Die altesten schriftlichen Hinweise auf unsere Hohlen mogen wohl die sein, 
von denen Abt Amand von Salzburg berichtet: «legimus in antiquis manuscripts nostris» 
(siehe Seite 195). 

Geben uns also geschriebene Urkunden nur sparliehe Hinweise auf unsere Hohlen, 
so fragt es sich, ob nicht vielleicht die Klassiker uber dieselben Andeutungen oder Berichte 
geben. Von dem, was ich diesbezuglich gefunden und auf unsere Hohlen Bezug habend 
halte, fuhre ich Folgendes an. Ovid schreibt Metamorph., I, 121, de argentea aetate: «Tum 
primum subiere domus, domus antra fuerunt». Unter antrum ist jedoch die natiirliche 
Hohle oder Grotte zu verstehen, und dass sie thatsachlich den Menschen als «Wohnhaus» 
diente, beweisen die vielen Hohlenfunde mit ihren Bein- und Steinartefakten. Ob Ovid auch 
kunstliche Hohlen im Auge gehabt, bleibt dahingestellt. Bezeichnender driickt sich schon 
Plinius aus, der in Nat. Hist, VII, 56, sagt: «Specus erant pro domibus», da mit dem Worte 
specus schon der Begriff einer kunstlichen Aushohlung verbunden ist. 

Einen weiteren Hinweis auf kunstliche Hohlen finden wir bei Tacitus, Cap. 16, 
Germania, und ich stehe nicht an, ihn specie!! als auf unsere Hohlen Bezug nehmend zu 
halten; er berichtet dort von den Wohnungen der Germanen und ihrer Baugepflogenheit, de 
Germanorum habitationibus et aedificandi ratione, in deutscher Obersetzung nach Johann 
Ernesti, Nurnberg 1791, bei J. C. Monath, Folgendes: «Es ist hinlanglich bekannt, dass die 
deutschen Volker in keinen Stadten wohnen; nicht einmal vereinigte Wohnungen dulden 
sie. Sie bauen sich abgesondert hier und da an, je nachdem ihnen eine Quelle, ein Feld, 
oder ein Hain gefallt . . Jeder umgibt sein Haus mit einem freien Platze, sei es gegen 
Feuersgefahr oder aus Unkunde des Bauwesens. Selbst Bruchsteine und Dachziegel kennen 
sie nicht . . Sie pflegen auch unterirdische Hohlen auszugraben, die sie oben dick mit 
Diinger belegen, als Zufluchtsort im Winter und als ein Behaltnis fiir ihre Friichte, weil 
sie an solchen Orten die Strenge der Kalte mildern und wenn der Feind einfallt, er offene 
Sachen verheert, die unter der Erde verborgenen nicht weiss, oder eben dadurch verfehlt, 
dass er sie erst suchen muss». Im Originaltexte lautet die Stelle: « Solent et subterraneos 
specus aperire, eosque multo insuper fimo onerant, suffugium hiemi et receptaculum frugi- 
bus, quia rigorem frigorum ejusmodi locis molliunt: et si quando hostis advenit, aperta 
populatur; abdita autem et defossa aut ignorantur, aut eo ipso fallunt, quod quaerenda sunt». 

Tacitus selbst hat die Hohlen nicht gesehen; ware das der Fall gewesen, hatte 
er sie gewiss noch naher beschrieben; aber selbst das, was er anfiihrt, passt vollkommen 
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auf unsere Hohlen. Ich habe im Laufe der Jahre wiederholt die Beobachtung gemacht, 
und habe darauf auch hingewiesen, dass dort, wo jetzt Hauser iiber den Hohlen sich 
befinden, dieselben spateren Ursprunges sind, als die Hohlen; insbesondere fand ich in 
Oberosterreich eine Bestatigung der Angabe des Tacitus betreffs der Anlage der Hauser 
in Bezug auf die Isolierung der einzeinen Gehofte, bei oder unter welchen sich Hohlen 
befinden und gerade dort, wo Hohlen entdeckt wurden, deren Existenz ganz aus dem 
Gedachtnisse der Bevolkerung geschwunden, fanden sich jene Fundobjecte, die von dem 
hohen Alter der Hohlen Zeugnis geben. Die germanische Hutte, nicht von «Bruchsteinen 
gebaut», auch nicht mit «Dachziegeln gedeckt», verschwand, der Eingang verfiel und kam 
in Vergessenheit, die unterirdischen Raume jedoch blieben erhalten. Ich mochte auf die 
verschiedenen Bezeichnungen hinweisen, die Tacitus betreffs der Hohlen macht Vorerst 
sagt er; «soIent et subterraneos specus aperire* Diese Stelle wird mit «ausgraben» tiber- 
setzt, obwohl das aperire ein «6ffnen» bedeutet; ob dieses aperire einen Hinweis auf die 
so zahlreichen Verschlusse unserer Hohlen bietet, bleibt fraglich, aber ich erwahne es der 
Moglichkeit wegen, Ferner schreibt er: «abdita autem et defossa aut ignorantur aut eo ipso 
fallunt, quod quaerenda sunt»; also: abdita, was versteckt, verborgen ist, et defossa quae- 
renda sunt, das tief gegrabene muss man suchen. So mochte ich diese Stelle ubersetzen 
und nicht, wie oben angefuhrt ist. Joannes Aventinus ubersetzt in seinen «Anales Boicorum* 
oder «Cronica AventinU, Frankfurt 1566, diese Stelle zu Capitel 16, Germania «Von der 
Bauwung der Stett und Hauser» : «Sie machten auch Erdstadel, darinnen sie das Getreid 
mochten behalten und verbergen fur den Feinden». Moglicherweise ist aus diesem « Erdstadel » 
das Wort «Erdstali» entstanden, die in Niederosterreich gebrauchliche Bezeichnung der 
kunstlichen Hohlen, wahrend dieselben in Oberosterreich «Grufen», in Mahren «Lochy>> 
genannt werden: ; 

In der nach Tacitus citierten Stelle sind ferner zu beachten die Worte: «eosque 
multo insuper fimo onerant», die Eingange werden stark mit Dunger belegt. Merkwiirdiger 
Weise fand ich diese Erscheinung heute noch bei folgenden Hohlen, Jn Klein -Weikersdorf 
weiset der im Innern zu verschliessende Haupteingang auf die Dungerstatte im Hofe. In 
Ober-Grunbach war der Abstieg in die Hohle bei der Dungerstatte mit Balken verlegt, 
auf welchen Dunger lag. In Gainberg war der Zugang zur Hohle unter der Dungerstatte 
und in Wimpassing konnte ich eine zweite Hohle nicht besuchen, weil zur Zeit meines 
Besuches ein grosser Dungerhaufen den Eingang verschloss. Aber auch in Ungarn wurde 
mir in Maszt die Stelle des Hohleneinganges im Haushofe des Burgermeisters an der 
Dungerstatte gezeigt und die Eroffnung unterblieb leider nur deshalb, weil der Hausherr 
verreist war. Auch in Szebelleb ist der heutige Abstieg in die Hohle im Hause des 
Urbanico knapp neben der Dungerstatte. Die Thatsache, dass heute noch die Eingange zu 
kunstlichen Hohlen in Nieder- und Oberosterreich, wie auch in Ungarn, mit Dunger belegt 
sind, bleibt zum mindesten erwahnenswert 

Ein weiterer Gewahrsmann fur unsere Hohlen ist Plinius. In historia naturalis, Editio 
Basilensis, Froben 1525, 19, 1, wo er iiber die Kunst des Webens spricht, heisst es: «In 
Germania defossi atque sub terra id opus agunt». Er bedient sich also desselben Ausdruckes 
«defossi» wie Tacitus und fiigt noch erganzend hinzu: «sub terra». Moritz Haupt schreibt 
in der «Zeitsch rift fur deutsches Alterthum», Band VII, Leipzig 1849, in dem Capitel: «Uber 
Tung» zu dieser Stelle: «Also unterirdische Webstatten, wie man es noch jetzt zum Bei- 



Cr? 221 SCs 



spiel in Appenzell fur zweckmassig halt, diese Gemacher wenigstens halb in die Erde 
hinein zu bauen. 1m beginnenden Mittelalter ist der gleiche Gebrauch fur die Franken und 
Friesen nachweisbar. Die Arbeitsraume der Wetber werden in der lex salica, der lex 
Frisonum und dem capitulare de villi's «screona» oder «screuna» oder «screo» genannt 
(Waitz: «Salisches Recht», 292), ein etymologisch dunkles Wort, aber es kommt davon das 
franzosische «escrene» oder «ecraigne«, in der Champagne und in Burgund die Benennung 
unterirdischer Gemacher, wo die Madchen zur Winterszeit nachtlich beisammen sassen 
oder sitzen (Du Cange, unter screo). Zur Abwehr der Kalte werden diese escrenes mit 
Mist bedeckt. Ganz das Gleiche gibt bet den Germanen Tacitus an, indem auch er zwar 
nicht von unterirdischen Werkstatten derselben, aber sonst von Gemachern unter der Erde 
spricht: «solent subterraneos specus aperire eosque multo insuper fimo onerant». 

[ch war hoch tiberrascht, in Oberosterreich einen Anklang an das Wort screona 
oder screo zu finden. Dort nennt man noch heute die Balkons an den holzernen Hausern 
■im ersten Stocke, auf denen man die Wasche aufhangt, «Schreot», ein eigenthiimlich 
gutturales Wort, wie es eben nur der Volksmund auszusprechen im Stande ist. Zur 
Erganzung obiger Stelle fiihre ich noch an: Plinius' «Naturgeschichte», deutsch von 
Wittmann, Band III, Buch 19, Seite 425: «In Deutschland verrichtet man diese Arbeit 
(Leinweberei) in tief in die Erde gegrabenen Raumen, desgleichen in ltalien in der 
Allianischen Landschaft zwischen den Flussen Po und Ticino. 

Handelt es sich urn die Frage des Alters unserer Hohlen, so kommen auch die 
Funde in Betracht, die in denselben gemacht wurden. Die in der zu Gross -Weikersdorf 
im Jahre 1898 mitten im Orte entdeckten kunstlichen Hohle gefundenen zahlreichen Gefass- 
scherben gehorten dem Mittelalter an (vergleiche Seite 86). Viel wichtiger schon sind die 
Gefasse aus der Hohle zu Mayrhof bei Huhnergeschrei, die, wie erwahnt, ganz aus dem 
Gedachtnisse der Menschen geschwunden war; sie lagen in der Kammer A (Hohlenplane, 
IX, Fig. 9), in welche der ursprungliche Eingang einmiindete; sie sind auf den Tafeln XIX 
und XX abgebildet und sind es auf ersterer die neben der romischen Urne rechts und links 
befindlichen Gefasse. Das links stehende, mit uberstehendem Henkel, halte ich nicht fur eine 
Lampe, da mir die Anbringung eines Oles oder Dochtes unwahrscheinlich diinkt, sondern 
fur eine Opferschale, in der Rauchwerk verbrannt werden konnte. Die Oberflache der 
Schale zeigt zwei erhabene, gerundete Rander, einen ausseren und einen inneren; beide sind 
durch einen schon geformten, tiberstehenden Henkel miteinander verbunden. Bildet die 
gerundete Vertiefung innerhalb des inneren Randes die eigentliche Schale, so zieht sich noch 
ausserdem zwischen dem inneren und ausseren Rande eine massig gerundete Erhebung in 
Kreisform durch und theilt so die horizontale Innenflache in zwei seichte Rinnen. Der 
Boden der Schale, Tafel XX, links, tragt ein Sonnenrad. Der 5 an im Durchmesser fassende 
Kreis ist regelmassig geformt und gehen vom Centrum aus acht Speichen,zum Innenrande des 
Kreises. Das Rad ist vermuthlich mittelst eines Stempels gebildet worden. Das Gefass 
rechts ist von geschmackvoller Form mit kantig vom Halse getrenntem Bauche und mit 
einem oberen Rande, der ganz der in der Mitte stehenden romischen Urne entspricht. Die 
Halfte eines dritten kleinen Gefasses ist nicht abgebildet und trug dieselbe ebenfalls die 
schwachen Spuren eines vierspeichigen Sonnenrades am Boden. Diese drei Gefasse, schwarz, 
im Thone graphithaltig, sind auf der Drehscheibe gemacht. Dagegen halte ich das vierte 
Gefass (Tafel XX, rechts), ein Fragment einer grosseren Urne mit 8 bis 10 cm dicken Wanden, 
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aus graphithaltigem, stark mit Sandkornern vermengte Thone, innen und aussen rothbraun; 
fur ein Freihandgefass, da man im Innern deutlich die Furchen und Eindrucke sieht, die von 
des Topfers Fingerspitzen herruhren. Auch das complicierte Sonnenrad am Boden halte ich 
fur ein Freihandgebilde. Es zeigt zwei Kreise und gehen durch beide vom Centrum aus 
die Speichen, innerhalb des innern neun, zwischen dem inneren und ausseren eilf, da an 
zwei Stellen die innere Speiche nach aussen sich spaltet. Die Kreise sind nicht ganz regel- 
massig rund und die Speichen ragen an einigen Stellen iiber den ausseren Kreis hinaus. 
Der aussere Kreis halt 8, der innere 4 cm im Durchmesser. 

Aus welcher Zeit nun stammen diese Gefasse? Wie ich Seite 94 erwahnt habe, 
entdeckte ich am Kogelberge bei Ruppersthal ein Erdwerk, darstellend ein Sonnenrad, des- 
gleichen entdeckte Herr Ingenieur Kiessling deren zwei im Waldviertel. Nun aber bin ich 
in der gliicklichen Lage, uber noch andere selbst gemachte Entdeckungen in Bezug auf 
das Sonnenrad berichten zu konnen. Als vor einigen Jahren in Herzogenburg das Bezirks- 
armenhaus gebaut wurde, stiess man beim Fundamentausheben auf ein romisches Grab. 
Unter den Beigaben befand sich auch ein Becher aus blaugrauem Thone mit eingedriickten 
Wanden, also dem IV. Jahrhunderte nach Christus angehorend. Als ich denselben besich- 
tigte, fand ich zu meiner grossen Uberraschung am Boden ein vierspeichiges Sonnen- 
rad. Durch diese Entdeckung aufmerksam gemacht, untersuchte ich einen etwas kleineren 
Becher derselben Kategorie, stammend aus dem romischen Graberfelde am Gottweigerberge 
und siehe da, auch da fand ich am Boden das vierspeichige Rad. Als ferner in den 
Neunziger Jahren die neue Donaubrucke zwischen Mautern und Stein gebaut wurde, fanden 
am Steiner Ufer Abgrabungen statt; es wurden Graber gefunden, die ich leider nicht mehr 
sah, dagegen fand ich- noch zahlreiche Reste von Frei hand-, romischen und nachromischen 
Gefassen und auch hier entdeckte ich auf dem Boden zweier gebrochener Gefasse das 
vierspeichige Sonnenrad. Finden wir nun das Sonnenrad in der freien Natur als germanisches 
Denkmal, finden wir es auf romischen Gefassen aus dem IV. Jahrhunderte, finden wir 
es aber auch auf Gefassen, die in Hohlen gefunden wurden, so miissen auch leztere in die 
romische, spatestens in die Volkerwanderungszeit zu setzen sein. 

Zu demselben Resultate fuhren auch die in der Hohle zu Ober-Schwand gefundenen 
Gefassreste; es sind die auf Tafel XIX abgebildeten Randstiicke mit scharfem Schnitte 
zum Halse, eines mit einem tief eingepragten Stempel und die zwei Deckelknopfe, wahrend 
der vor der romischen Ume liegende Gefasshenkel mit den tiefen Einschnitten aus der 
Hohle zu Biberbach stammt. Ausser den abgebildeten fanden sich noch vor Gefass- 
wandungen, dunn, von tiefgrauer Farbe, hart gebrannt, mit Wellen- und Strichel-Ornament, 
ein Bodenstuck, ockergelb, vermuthlich von einem romischen Gefasse, endlich Knochen- 
fragmente, ganz entleimt und federleicht Alle diese Gefassreste, auch der Henkel von 
Biberbach, stammen aus spatromischer oder dem Beginne der Volkerwanderungszeit und 
glaube ich dies wieder aus anderwartig selbst gemachten Funden beweisen zu konnen. 

Am 16. Marz 1891 wurde in Mautern an der Donau, wo ich so glticklich war, 
die ersten Nachweise des Christenthums in Niederosterreich zur Romerzeit entdeckt zu 
haben, gelegentlich des Schulbaues ein eigenthumlieh sarkophagartig geformter Brennofen 
durchschnitten und dann blossgelegt. Ich fand darin, in einer Reihe stehend, eingebettet in 
einer hart gebrannten Thonmasse, mehrere schon geformte, bis zu 37 an hohe Urnen, 
welche ganz dieselbe Randform besassen, wie sie aus Ober-Schwand vorliegen (vergleiche 
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meinen Bericht uber die «Ausgrabungen in Mautern an der Donau 1890 und 1891 in 
den Mittheilungen der k. k. Centra! -Commission fur Kunst- und historische Denkmale», 
1892, Seite 213). Einen ganz ahnlichen Brennofen entdeckte und untersuchte ich spater zu 
Hadersdorf am Kamp mit zahlreichen Gefassen derselben Kategorie, darunter einem Kruge 
mit sehr schon ausgepragtem Sonnenrade am Boden (vergleiche daruber meinen Bericht in 
denselben Mittheilungen, 1900, Seite 159). Neuestens wurde aber auch in Wien am Neuen 
Markt ein Brennofen entdeckt, in allem ubereinstimmend mit den von mir in Mautern und 
Hadersdorf gefundenen. Herr Hofrath Dr. Fr. Kenner setzt denselben in die romische Zeit 
(siehe * Bericht uber romische Funde in Wien in den Jahren 1896 bis 1900>\ von Dr. 
Friedrich Kenner, Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1900, Seite 61). Viele der Gefasse 
von Mautern bringen als Verzierung am beiderseits gegenuberl legend dornartig vorstehen- 
den Rande zwei tief und scharf markierte, sich durchkreuzende Einschnitte. Diese Marke 
in Form der romischen Zehnzahl fand ich aber in Mautern nicht bloss als Gefassrand- 
verzierung, ich fand sie auch als Ornament auf romischen Ziegeln, sah sie auf romischen 
Gefassboden als Kritzelornament, ja ich besitze sogar aus einem romischen Grabe zu 
Mautern ein Bronze -Armband, auf welchem dasselbe Ornament sich findet. In Mautern 
und Hadersdorf kommen an den Gefasshenkeln, parallel schief abwarts stehend, jene tiefen 
Einschnitte vor, wie sie auch der Henkel von Biberbach zeigt Im Brennofen zu Haders- 
dorf fand ich ein eisernes Messer mit gerundeter Schneide, mit dem vermuthlich diese 
tiefen Einschnitte gemacht wurden. Ich halte dafur, dass alle diese Gefasse spatromischen, 
oder doch unmittelbar nachromischen Ursprunges sind und ich werde in dieser Meinung 
noch durch die Thatsache bestarkt, dass ich dieselben Henkel mit den tiefen Einschnitten im 
Museum zu Halistadt und auch im Museum zu Carnuntum inmitten der romischen Fund- 
objecte vorfand. Dass in der Hohle zu Ober-Schwand sich derartige, aus spatromischer 
Zeit stammende Gefassreste vorfinden konnten, erklart sich dadurch, dass in dem vielleicht 
eineinhalb Stunden entfernten Strasswalchen die Romer weilten. Zu diesen auf die Romer- 
zeit hinweisenden Funden kommen aber nun noch die romischen Urnen aus der Hohle 
zu Spok in Oberosterreich, die romischen Gefasse und Gefassreste aus der Hohle zu Kindl- 
bach in Baiern und die aus der Maximushohle zu Salzburg. Von prahistorischen Funden 
in den Hohlen kann ich nur zwei aufweisen, den Gefasshenkel in der letzten Kammer zu 
Csejthe und einen Gefasscherben, den ich in dem langen Gange in der Hohle zu Erdberg 
in Mahren, Fig. 6, gefunden; doch kommt dieser weniger in Betracht, da derselbe entweder 
mit dem Erdreich, oder durch ein Luftloch in den Gang gekommen sein diirfte; fur vie! 
wichtiger jedoch halte ich den kugeligen Stein von Szebelleb, den ich fur einen Mahl- 
stein halte. 

Weisen also die Funde schon auf ein hohes Alter hin, so fiihren die Hohlen 
selbst eine beredte Sprache. Und was sagen sie uns? Sie geben uns Kunde von einem 
Volksgebrauche, nach bestimmten Systemen im Schosse der Erde Hohlen anzulegen, 
ein Volksgebrauch, der in dem «so!ent» des Tacitus seine Bestatigung findet Allen 
gemeinsam, so weft ich sie vom Rhein bis zu den Karpathen kennen gelernt habe, sind 
die engen Gange mit den Kammern, und insbesondere die charakteristischen Lichtnischen, 
die, wo sie in Gangen sehr zahlreich auftreten, uns vielleicht auch uber das etappenmassige 
Fortschreiten des Hohlenbaues Aufschluss geben. Die Hohlensysteme selbst aber zeigen 
einen gewissen Unterschied. Wiihrend im Viertel unter dem Manhartsberg die Kammern 



a? 224 sq 



vorherrschen, finden wir im Waldviertel und in Mahren die Systeme mit den Rundgangen, 
in Oberosterreich bis Baiern hinaus aber die merkwiirdigen Anlagen mit den senkrechten 
und wagrechten Schlupfgangen, wahrend weiter westlich wieder die grosseren Kammer- 
raumlichkeiten durch Gange verbunden auftreten. 

Zur Zeit der Rorner haben aber in Germanien verschiedene deutsche Voiksstamme 
gehauset, wie es uns Tacitus darstellt. Gilt also von den Deutschen im allgemeinen der 
Ausspruch des Tacitus: «solent et subterraneos specus aperire», so ist die Moglichkeit 
nicht ausgeschlossen, dass die einzelnen Voiksstamme ihre besondere Art, die Hohlensysteme 
anzulegen, hatten, wie ja auch die diesem Werke beigegeberren Hohlenplane zu bestatigen 
scheinen. Doch spreche ich damit nur eine Vermuthung aus, welche durch zukiinftige 
Forscher oder durch Vergleich mit bereits vorhandenem Materiale ihre Bestatigung finden 
durfte. Ich fiihre diesbeziiglich an, was J. Seraphin Hartmann in seinem am 15. Februar 
1878 in der Miinchner Anthropologischen Gesellschaft gehaltenen Vortrage liber die 
Hdhlen gesagt hat: «Solche naturliche oder kiinstliche Stein- und Erdmonumente finden 
sich ausserst zahlreich in beiden obgenannten Landern — Frankreich und England — 
so auch in Deutschland. Ich erinnere an die Hohlen, welche Panzer in seinen Beitragen 
zur deutschen Mythologie aus bairischen Gegenden, Falkenstein in seinen nord- 
gauischen Alterthumern, Moser in den westphalischen Gegenden und Torlacius 
diesseits und jenseits der Ostsee gefunden und beschrieben haben. Hierunter sind 
es namentlich die kunstlichen unterirdischen Gange, welche mit ihrem eigenthiimliciien 
Baue und ihren rathselhaften Schachten und Kammern fur die al teste Geschichte und 
Kunde des Landes eine zu wichtige Erscheinung sind, als dass sie nicht unser vollstes 
Interesse in Anspruch nehmen sollten». 

Leider standen und stehen mir die genannten Autoren nicht zur Verfiigung, urn 
selbst vergleichende Studien machen zu konnen. Doch verdanke ich Herrn Arthur Nagl 
in Wien den Einblick in das Werk «Fians, Fairies and Picts» von David Mac Ritchie in 
Edinburgh, London 1893, mit Planen und lllustrationen, das iiber Wohnungen handelt, 
die theils oberirdisch, nach der Form Bienenkorbhauser genannt, theils halb, theils ganz 
unterirdisch, letztere auf Tafel I und XIII abgebildet, handelt. Dieselben befinden sich 
auf den britischen Inseln Schottland und Irland. Der Anlage nach gleichen sie vielfach 
unseren «Erdstallen» und bestehen ebenfalls aus engen, niedrigen Gangen in Verbindung 
mit Kammerraurnlichkeiten; auch Wachternischen finden sich vor, von Lichtnischen 
jedoch fand ich keine Erwahnung, denn es unterscheiden sich diese Bauten von den 
unseren dadurch, dass ihre Wandungen und Wolbungen alle aus einer trockenen Stein- 
mauerung ohne Mortel aufgefiihrt sind. Die Zeitschrift «Globus» bringt im Jahrgange 
LXXXII, Nr. 21, einen Auszug mit lllustrationen und dort werden in einer Anmerkung fur 
diese Bauart die Bezeichnungen «falsch», «zyklopisch», «pelasgisch», «turanisch» und 
«maya», in Bezug auf ahnliche Mauerungen in Centralamerika, angefuhrt. Ober die Grossen- 
verhaltnisse heisst es: «die fraglichen Durchgange sind so eng, dass sie augenscheinlich 
nur von Personen beniitzt wurden, welche auf alien Vieren krochen , . .» Ein Sir Arthur 
Mitchell, von Herrn Mac Ritchie wiederholt erwahnt, schildert einen in den Sechzigerjahren 
untersuchten Bau in Shetland als 13"7 m lang und fast in seiner ganzen Lange 40 bis Al cm 
weit und zwischen 61 und 67 cm hoch und bemerkt hierzu: «Wir wissen nichts von 
den Menschen, die in einen solchen Bau hinein- und wieder herauskriechen konnten», 

en 225 TCi 29 



daher die Vermuthung einer prahistorischen Zwergbevolkerung in Schottland und Irland, 
wie ja auch in Bayern und vereinzeit in Mahren die Hohlen mit Zwergen in Verbindung 
gebracht werden. 

1st es nun ein Gebrauch germanischer Volksstamme, unterirdische Hohlen anzulegen, 
so sehen wir andererseits in alien ihren Gauen durch ganz Baiern bis hinab nach Ungarn 
ihre ausseren Wahrzeichen, die Tumuli, Haus- und Schlossberge. Ich halte dieselben betreffs 
ihrer Entstehung gleichen Schritt haltend mit unseren Hohlen, und dass auch in diesen 
kiinstlichen Hiigeln ofters kiinstliche Hohlen sich finden, habe ich fur Osterreich in diesem 
Werke nachgewiesen. Aber auch in Baiern wiederholt sich dieselbe Erscheinung. So sagt 
F. Seraphin Hartmann in dcm erwahnten Vortrage: «Es kominen in unserer Gegend 
nicht selten natiirliche, oder durch Kunst angelegte Hugel, in der Ebene gelegen, vor . . . 
solche Statten fuhren im Volksmunde die Namen: Burgberg, Burgstall, Burxl, Schloss- 
berg etc. ... die hervorstechendste Merkwiirdigkeit dieser Berggipfel und Hugel ist, dass 
sie in ihrem Innern diese engen, rathselhaften Gange und Kammern bergen, oder, wann 
dies nicht der. Fall ist, nach der Sage sich dort befinden sollen, welche weft entfernte Orte 
mit einander verbinden». Ich erwahnte Seite 120, dass zu Hohenwarth in der Kammer E 
uber den Eingangen einerseits eine Diminutiv-Pyramide, andererseits ein gerundeter Socke! 
sich befinden (siehe Tafe! X). Was sollen sie bedeuten? Ich halte sie fur Nachahmung von 
Hausbergen, wie sie im Freien vor den Augen derjenigen sich zeigten, die diese Hohlen 
ausgruben. Man vergleiche damit Fig. 15, Seite 48 und Tafel V, sowie das Bild des Haus- 
berges von Stronegg. Noch ein Argument fur das hohe Alter unserer Hohlen mochte 
ich anfiihren; es sind die Hinweise auf die lange und haufige Benutzung der Hohlen in 
ihrer Gesammtheit sowohl, als in ihren einzelnen Systemen, die darin bestehen, dass, wie 
erwahnt, nicht bloss die Wande der Gange und Schlupfgange, sondern hervorragende 
Steinchen, ja, wie in Sirning, selbst eigrosse Kieselsteine glatt, glanzend, wie poliert und 
geschliffen erscheinen. Nicht Jahre, sondern Jahrzehnte der Benutzung mussten vergehen, 
urn diese Wirkung zu erzielen. Man vergleiche hierzu die Bilder Fig. 1, Seite 5, Fig. 3, 
Seite 6, Fig. 58, Seite 169, Fig. 60, Seite 177, Fig. 66, Seite 200 und andere, so zuni 
Beispiel auch Tafel I. 

Sind nun unsere kiinstlichen Hohlen wirklich «aus alter ZerU, so kommt die noch 
wichtigere und schwierigere Frage zu beantworten: Zu welchem Zwecke wurden sie aus- 
gegraben. Ich stehe nicht an, viele derselben nur als unterirdische Wohnungen zu erklaren, 
und gilt dies insbesondere von denjenigen, bei denen die einfacheKammerform vor- 
herrscht, wie dies besonders im Viertel unter dem Manhartsberg der Fall ist Man 
betrachte zum Beispiel die vielen und grossen Kammern von Gaubitsch, Klein- Baumgarten 
u. s. w.; wir finden hier Raumlichkeiten, gross genug, um selbst ganze Familien zu bergen. 

Ich fiihre hier an, was Ober-Staatsanwalt Haager in seinem schon erwahnten Vor- 
trage uber die Hohlen am Bodensee, iiber deren Ursprung und Zweck gesprochen: «Die 
R6mer», sagte er (Seite 74), «hatten diese Hohlen schon vorgefunden und beniitzt, ver- 
mehrt, erweitert und verbessert, was sich daraus schliessen lasst, dass in den Heidenlochern 
bei Uberlingen ein Fragment eines romischen Ziegels? in jenen von Zizenhaiisen einige Miinzen 
aus dem Zeitalter der Antonine vom Jahre 138 ft gefunden worden sind. Die Hohlen sind 
viel alteren Ursprunges, von den Urbewohnern dieser Gegend in den Felsen gegraben und 
gehauen . . . dieselben waren als Wohnungen vorziiglich geeignet»; und Seite 77: «Als 
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Ergebnis unserer Betrachtungen stellt sich so viel heraus, dass die Heidenlocher am Boden- 
see weder als romische Graber noch als Zufluchtsstatten verfolgter oder im verborgenen 
lebender Christen oder Heiden, sondern als Wohnungen der jeweiligen Bewohner unserer 
Gegend, Kelten, Sueven, Romer und Alemanen gedient haben». 

Neben diesem Zwecke hatten sie aber auch den der Zufluchtsstatten vor Feinden, 
was Tacitus mit den Worten andeutet: «si quando hostis advenhS; die im Zickzack in die 
Tiefe fiihrenden Eingange, die vielen Verschlusse, die vielfach so sinnreich angebrachten 
Wachtersitze und Nischen, insbesondere aber die zur Irrefuhrung vorziiglich geeigneten 
Rundgange am Schlusse der Hohlensysteme rechtfertigen diese Annahmen. Als ich zum 
erstenmale den Rundgang zu Roschitz, Hohlenplane, VIII, Fig. 1, passierte, konnte ich 
mich eines bangen Gefuhles nicht erwehren, dass ich mich verirrt hatte. welches erst wich, 
als ich am Endpunkte auch die Eintrittsstelle wieder erkannte. Beachten wir aber jene 
Rundgange, die mit Sackgassen in der Nahe des Beginnes versehen sind, wie zum Beispiel 
zu Watzendorf, Hohlenplane, VIII, Fig. 3, so liegt hier der Zweck der Vertheidigung klar 
auf der Hand; ein nachfolgender Feind konnte von der Seite angegriffen werden, oder war 
er in die Hohle, unkundig mit der Anlage derselben, eingedrungen, so war er im Rund- 
gange ein Gefangener und in der Gewalt des ihm Nachfolgenden. 

Sind zwar die Rundgange hauptsachlich im Waldviertel, in Mahren und vereinzelt 
auch am rechten Donauufer und in Oberosterreich zu Ober-Holzheim zu finden, so hat 
es mich unendlich uberrascht, einen solchen auch zu Maszt in Ungarn zu finden mit all 
den charakteristischen Erscheinungen wie in Osterreich. In Baiern sind die Rundgange nicht 
vertreten, wenigstens fand ich in den mir bekannt gewordenen Berichten keinen erwahnt. 
Eine ausserst sinnreiche Vertheidigungsstelle ist audi die zu Neudegg, Seite 99, und zu Neu- 
siedl, Seite 166, erwahnte Wachternische. Dafur, dass die Hohlen als Wohnungen, Verstecke 
und zur Aufbewahrung der Feldfriichte dienten, bietet insbesondere die Hohle von Maszt 
ein sehr instructives Beispiel; wir finden hier die Kamrnern, den Rundgang zur Vertheidi- 
gung, die Fruchtgruben, den Brunnen, den senkrechten Aufstieg vielleicht zum Schlaf- 
gemach, also alle Erfordernisse fiir einen langeren Aufenthalt Vielleicht finden wir einen 
Hinweis auf diese Zweckbestimmung der Hohlen auch in Ammianus Marcellinus' romischer 
Geschichte. In cap. 31, 6, erzahit er, dass die Gothen in Thrazien das ganze Land ver- 
wiistend und raubend durchstreiften. Und da heisst es: «Die Goldgraber leisteten den 
Barbaren gute Dienste, indem sie ihnen bei diesen Wanderungen durch unbekannte Gegen- 
den die verborgenen Getreidemagazine und die geheimen Verstecke und Schlupfwinkel der 
Einwohner entdeckten, conditiora frugum occulta, et latebras hominum et receptacula 
secretiora». 

Ein merkwiirdiges Seitenstiick zu unseren Erdstallen erwahnt O. Baumann in seinem 
Werke: « Durch Massailand zur Nilquelle», Seite 176 > zu Ufiomi. «In dem dunklen hinteren 
Theile der Tomben (eigentliches Wohnhaus) ist der Herd, neben welchem der Eingang zu 
den merkwurdigen Zufluchtshohlen sich befindet. Dieselben werden in den lehmigen 
Boden gegraben. In den vollig dunklen Tombenraum mundet ein verticaler, etwa 2 m tiefer 
Schacht, aus dessen Unterseite ein Gang leicht bergab fuhrt, in dem man auf Handen 
und Fiissen kriechen muss. Nach etwa 20 bis 30 m gelangt man in einen cylindrischen 
Raum, der nach Tombenart gestiitzt ist. Dieser bildet die Sohle eines zweiten Brunnens, 
der im offenen Felde mundet, und dessen Offnung, mit einer Schicht Stroh 
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und Erde bedeckt, nur ftir Kundige zu finden 1st Manchmal sind zwei Tomben unter- 
irdisch verbunden, manchmal fiihren aus dem cylindrischen Raume Gange noch weiter, 
so dass ganz Ufiomi formlich unterminiert ist. Diese Hohlen wurden erst seit der Zeit 
der Massaieinfalle gegraben und waren friiher unbekannt. Sie dienen im Kriegsfalle als 
Zuflucht, hauptsachlich fur Weiber und Kleinvieh. Die zweite Offnung dient theils als 
Luftloch, theils urn im Nothfalle einen Ausweg zu erdffnen» (siehe Fig. 72). Herr Ludwig 
Hans Fischer, dem ich diese Notiz verdanke, theilte mir ausserdem noch mit, dass ihm 
O. Baumann personlich erzahlte, dass der Luftschacht, mit Mist gedeckt, sorgfaltig den 
Blicken entzogen wird. 

Nach einem Vortrage des hierrn Dr. Naokata Yamasaki in der Anthropologischen 
Oesellschaft in Wien gibt es auch in Japan Erdstalle, und zwar senkrechte Tate- ana und 
horizontale Yoko-ana und sind es besonders letztere, die mit unseren Erdstallen eine Ahn- 
lichkeit haben, da ein niedriger Eingang in eine Kammer fuhrt. Ofter befinden sich auch 




Fig. 72. Langssclinitt einer Zufluchtshdhle 211 Ufiomi. Nacli einer Zetehmmg von L. H. Fischer 
zu O. Baumann's Werk ^ Durch Massailand zur Nilqiielle, Seite 176. 



zwei und mehrere Kammern neben- oder auch seitlich ubereinander. Wie mir Herr 
Dr. Naokata Yamasaki mittheilte, sind in einigen Kammern auch Sitzbanke und Lichtnisclien 
angebracht. Ein beriihmter Ort von solchen Hohlen ist Hyaka-ana (hundert Hohlen) unweit 
von Tokio in der Provinz Musashi. Der beriihrnteste Hohlenforscher Japans Dr. S. Touboi, 
Professor der Anthropologic an der Universitat zu Tokio, der viel hundert soldier Hohlen 
durchforscht hat, halt sie fur Wohnungen aus althistorischer Zeit Japans, die spater theil- 
weise als Graber benutzt wurden. (Siehe «Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft 
in Wien», Band XXXI, 1901, Heft III und IV, Seite 90.) 

Ausser diesen Hohlensystemen kommen aber noch so manche andere vor, die ver- 
moge ihrer Anlage und Bauart den Zweck als Wohnungen oder Zufluchtsstatten aus- 
schliessen; es sind jene geheimnisvollen Anlagen, deren Zweck bis jetzt rathselhaft ist und 
vielleicht auch bleiben wird und welche. nur die Annahme rechtfertigen, dass sie einem 
besonderen, vermuthlich religiosen Zwecke gedient haben. In diese Kategorie recline ich 
alle Hohlensysteme, die sowohl durch auffallende Architektonik in der Kammerform, als 
auch durch ausserst schwierigen Zugang sich auszeichnen. In dieser Beziehung steht wohl 
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Roschitz mit seinen so zahlreichen Hdhien obenan und erwahne ich daraus Hohlen- 
plane, VII, Fig. 4 b, und ahnliche derartige Kammerleins, eben gross genug, urn mit aus- 
gestreckten Fiissen, den Riicken an die Wand gelehnt, sitzen zu konnen; es ist dieselbe 
Kammerform wie zu Schwarzach in Niederbaiern, wo, der Sage nach, die Alraun ihren 
Sitz hatte. Ferner Fig. 5, Kammer A mit ihren sieben Nischen, die ebenfalls mit der sieben- 
nischigen Kammer von Gottersdorf in Niederbaiern ubereinstimmt, wo angeblich die Pla- 
neten verehrt wurden; dann Fig. 9, Kammer G, die «Kapelle» mit dem Vorkammerlein F 
und dem ausserst schwierigen und beschwerlichen Zugange, eine Schlusspartie, mit der 
die zu Olbersdorf, Hohlenplane, IV, Fig. 5, ubereinstimmt; ferner Fig. 6 in ihrer ganzen 
Anlage. Oberhaupt ist ja zu Roschitz der ganze obere Markt so merkwurdig utiterminiert, 
dass man vor einem Rathsel steht, ob man diese vielen complicierten Systeme nur fiir 
Refugien oder audi fiir Cultstatten halten soil. Directe Beweise fur letzteres haben wir 
zwar nicht, doch lassen uns, wie erwahnt, die geheimnisvollen Anlagen und die Vergleiche 
mit Baiern dies vermuthen; audi knupft sich in Roschitz an das Haus, unter dem die 
Hohle mit der Kuppel ist (siehe Seite 139), die Sage, dass es einst drei Fraulein gehort 
habe, eine Sage, die auch in Baiern sich findet und welcher man dort grosse Wichtigkeit 
zuschreibt. So erklart Fr. Panzer die drei Fraulein fiir die Nornen, Parzen etc. und bringt 
sie «in Beziehung mit der Erdmutter, wegen ihrer Beihilfe zu landwirthschaftlichen und 
hauslichen Verrichtungen». F. Seraphin Hartmann geht. aber noch weiter, er erklart die 
drei Jungfrauen «fiir die Priesterinnen dieser grossen Mutter» und kommt zu dem Schlusse: 
«. . . die kunstlichen Hohlen waren die unterirdischen Tempelraume dieser Gottheit und 
ihren Mysterien geweiht und ebenso Theile ihres Cultes, wie die heiiigen Haine, Seen und 
Quellen, welche sich im Zusammenhange mit unseren Denkmalen befinden». 

Dass in Roschitz die Hohlen alle alter sind als die Hauser, habe ich bereits erwahnt. 
Ausserdem muss aber Roschitz weit in das graue Alterthum zuruckreichen. In nachster 
Nahe sind die merkwurdigen Steindenkmale und Steingebilde am Stoizenberg und Umgebung, 
zahlreich sind die neolithischen Funde und die Gefasse, die Herr Dr. Eugen Frischauf 
in Grabern daselbst gefunden, sie zeichnen sich durch ihre elegante Form besonders aus; 
auch wurde zu Roschitz eine sehr gut erhaltene Bronzemunze von Antoninus Aug. Pius 
gefunden. Das alles lasst uns einen Schluss Ziehen auf die Bedeutung von Roschitz in 
der Vorzeit, wovon uns jedoch weder Sage noch Geschichte eine Kunde geben. 

Hierher mochte ich auch rechnen die hervorragenden Hohlenkammern bei Beutl sen. 
und jun. zu Erdberg in Mahren (Hohlenplane, XI, Fig. 3 und 5), wo es ja bei ersterem i 
Systeme gar nicht viel Phantasie benothigt, urn die ganze Anlage mit ihrem Empfangs- 
raume (C), mit der Sitzbank im Halbkreise, der Wachterkammer H, den labyrinthischen 
Gangen, der Schlusskammer F mit ihren Konsolen und der grossen centralen Wandnische, 
zu seicht, urn darin etwas einstellen zu konnen, fur eine Cultstatte zu erklaren. Ich erinnere 
auch daran, dass hier an der Schwelle des Einganges ein Pferdeschadel vergraben lag 
(vergl. Seite 198 ft). Aber auch die beiden Schlusskammern in Fig. 5 (siehe Tafel XVI 
und XVII) lassen einen geheimnisvollen Zweck vermuthen, denn fur profane Zwecke hatte 
ja die einfache Kammerform geniigt. Ob die acht Nischen Sitznischen gewesen, wozu sie 
zu seicht sind, ob nur Ornament, ferner welchen Zweck in der Nebenkammer der 04 m 
breite und 0*8 m hohe Gang hinter den drei Saulen hatte, kann ich nicht bestimmen. Ich 
erWahne nur, was mir Herr Dr. Wankel seinerzeit mittheilte, namlich, dass in der Troglo- 
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ditenstadt zwischen Gori und Tiflis sich Hohlen befinden und in denselben kapellenartige 
Erweiterungen mit Spitzbogen, mit 5 bis 7 Nischen, von welchen ebenfalls Strahlen bis 
zum Centrum an der Decke emporfuhren. Diese Nischenkammer kommt aber auch in 
Vergleich mit der ebenso merkwurdigen Nischenkammer C zu Gosing (Hohlenplane, III, 
Fig. 1) bet der die Nischen jedoch vermoge ihrer Form aller Wahrscheinlichkeit nach Sitz- 
nischen gewesen sind. Hier kommt aber in Betracht die durch die eigenthumliche Stellung 
der Hiebmarken des Grabinstrumentes zu einander hervorgerufene arabeskenartige Verzierung 
der Kammerwand (vergl. Seite 117). Zum Beginne des Ganges b in der Hohle zu Erdberg 
(Fig. 1) sehen wir auf einem hervorstehenden Losskindel ganz gleiche Hiebmarken und 
Kammer A der Hohle Fig. 6 zu Erdberg besitzt ahnliche Arabesken; Tafel XVIII zeigt 
einen Theil derselben. In der rundlichen Vertiefung sieht man ein pferdeahnliches Figur- 
chen und rechts oben in der Einbuchtung Runen ahnliche Zeichen. Es mag wohl das 
Pferdefigiirchen zufallig sein, doch die in mehreren Fallen wiederkehrenden Arabesken 
halte ich fur absichtliche Verzierung und sollen auch in einer Kammer zu Kurein solche 
zu sehen sein. So halte ich auch die regelmassige Anordnung der Hiebmarken in der 
Kammer A zu Zizenhausen (Hohlenplane, IX, Fig. 15) fur absichtliche Wandverzierung. 
Als ein Analogon dazu diene folgende Mittheilung von Dr. Wankel: «In der Krim sind in 
den Pesceren, namentlich in Tepo Germen, Schuful Kale, dann in Mangub und auch in 
Inkerman in den ktinstlich erweiterten Hohlen die ganzen Wande und auch die Decke 
bedeckt mit parallel laufenden Einritzungen, die mit Griibchen enden, oder die Griibchen 
sind daneben angebracht, so dass diese Rillen und Napfchen Ornament geworden sind, 
welche namentlich die Decke in ausgezeichneter Weise zieren. Diese Hohlen reichen weit 
vor Christus zuriteb>. Derartige Partien und Erscheinungen in unseren Hohlen machen auf 
den Beschauer unstreitig den Eindruck des Geheimnisvollen. Daraus erklart sich, dass 
August Thiersch, Professor der Architektur und Architekturgeschichte an der koniglich 
technischen Hochschule zu Miinchen, welcher die Hohlen entschieden zu den «vorgeschicht- 
lichen Denkmalern» rechnet, nach einer Vergleichung mit den romischen Katakomben, den 
Iabyrinthischen Gangen in Italien, Kleinasien und Agypten zu dem Schlusse kommt: «An 
der urspriinglichen Bestimmung dieser Gange als Grabstatten kann nicht rnehr gezweifelt 
werden». Fr. Panzer halt sie fur Todtengrufte, aber auch fur Reste altheidnischer Tempel. 
F. Seraphin Hartmann spricht, wie oben erwahnt, von einem Cult der Erdmutter. Ausserst 
interessant ist die Besprechung der bairischen Hohlen durch Prof. Dr. Sepp, «Die Iaby- 
rinthischen Berggange in Altbaiern u. a.». Aber auch er kommt zu dem Schlusse: «Doch 
wir haben es bei uns mit lauter kunstlichen Grabgangen zu thun». 

Diesen Citaten, sammtlich dem Separatabdrucke «KunstIiche Hohlen in Oberbaiern» 
aus den «Beitragen zur Anthropologic und Urgeschichte Bayerns», Bd. II, 1878, Seite 146 
bis 175 entnommen, fuge ich noch bei, was Erzbischof Dr. Anton Steichele in seinem 
Werke «Das Bisthum Augsburg historisch und statistisch beschrieben» im zweiten Bande, 
Seite 418 ff, erwahnt. «So rathselhaft und geheimnisvoll diese unterirdischen Bauwerke auch 
erscheinen, so ist doch hinreiehender Grund zur Annahme vorhanden, dass dieselben mit 
der heidnischen Religion der altesten Landesbewohner in einer Beziehung gestanden» 
(pag. 418). Ober den wahrscheinlichen Zweck sagt er Seite 421: «Unsere Gauge sind 
ungeachtet ihrer Spitzbogen anderen Baues und anderer Beschaffenheit (als die mittelalter- 
lichen unterirdischen Gange) und so wie mir durfte Jedem, der solche Gauge betreten, 
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ihre Verzweigungen durchforscht hat und in ihre geheimen Kammern eingedrungen ist, 
der Eindruck geblieben sein, dass sie aus uralter Zeit stammen und einem Volke ange- 
horen miissen, welches schon vor dem Einbruche der Romer diese Landstriche bewohnte. 
Ahnliche Gange und Raume bestehen nach der Beschreibung von Carmont «Cours anti- 
quity monumentales», Paris 1830, Seite 163 bis 166, auch in Gegenden Frankreichs und 
Englands, in welchen sich Kelten niedergelassen haben, dort, gleich der Alraunhdhle bei 
Schwarzach in Niederbaiern, in Felsen gehauen wie bei uns in Sand. Bei Vergleichung 
der Gange untereinander tritt ferner die Wahrnehmung hervor, dass dieselben nach einem 
einheitlichen Typus, ja nach einem kunstgerechten Systeme, angelegt und gebaut worden 
seien, daher sie nicht von gewohnlichen Landbewohnern herriihren konnen, sondern einem 
solchen Stande im Volke zugeschneben werden miissen, welcher mit der Technik unter- 
irdischer Bauten wohl vertraut war und mit unseren Gangen hohere, iiber die Bedurfnisse 
des profanen Lebens hinausreichende Zwecke anstrebte, wofiir damals nur der Stand der 
Priester geeignet sein konnte» (Seite 422). «Wenn aber Panzer weiter sagt, diese Grtifte 
seien wohl nur die unterirdischen Oberreste altheidnischer Tempel, so mochte damit die 
richtige Deutung dieser Bauten gegeben sein; denn, dass sie fur Zwecke des religiosen 
Cultus bestimmt waren, darauf deuten alle Anzeichen hin: das feierliche, rnysteriose Wesen, 
das im Ganzen iiber ihnen schwebt, die enge, leicht zu verbergende Offnung nach aussen, 
die Vorkehrung fur reichliche Erhellung, die geheimnisvollen und nur durch enge Locher 
zuganglichen Kammern. Was uns aber bei Beurtheilung der Sache als besonders mass- 
gebend erscheint, sind die steil nach oben iiber Treppen fiihrenden, schachtartigen Aus- 
gange, mittelst welcher die Gange hochstwahrscheinlich mit heiligen Statten auf den Gipfeln 
der Berge, mit Opferplatzen oder Tempeln in Verbindung standen. Hiernach besteht wohl 
kein Zweifel, dass zur Zeit des Heidenthums unsere Gange in den Handen der Priester 
sich befanden und von ihnen fur Zwecke religiosen Cults verwendet wurden. Aber worin 
diese Zwecke und Mittel fur dieselben bestanden, wissen wir nicht und wir diirfen uns, 
von der Unsicherheit blosser Vermuthungen und Combinational absehend, iiberhaupt damit 
bescheiden, dass uber diesen dunklen Gange und Kammern Geheimnisse ruhen, welche 
wir geniigend zu losen umso weniger vermogen, als so vieles von dem, was jene altesten 
Volker in Sitte und Religion iibten, fur uns selbst ein Geheimnis ist» 

Ich stimme dem, was Dr. A. Steichele iiber unsere Hohlen schreibt, vollkommen bei 
und erklare auch so manche derselben, nicht alle, einem Culte dienend. Die Bestimmung 
als Graber oder Todtengrufte halte ich jedoch fur ausgeschlossen und es ist auch sehr 
fraglich, ob die zwei romischen Urnen in der Schlusskammer der Hohle zu Spok, die 
allerdings auch durch einen senkrechten Aufstieg zuganglich war, Todtenurnen gewesen 
und stunde der Fall auch ganz vereinzelt da. Die in Baiern so haufig wiederkehrende 
Sage von den Zwergen, die in den Hohlen gehauset, mag vielleicht Dr. Sepp richtig deuten, 
wenn er schreibt: « Dass sie fur Sitze der drei Schicksalssch western, Zwerg- und Schratzel- 
locher, auch Behausung der Feen gelten, besagt eben, dass man die Geister der Verstor- 
benen, die auch zwerghaft erscheinen, darin heimisch dachte». Dass ein Zwergvolk die 
bairischen Hohlen angelegt, ist ja schon deshalb ganz unwahrscheinlich, weil wir ja in 
Osterreich dieselben Anlagen besitzen und hier ist von Zwergen nicht die Rede. Ubrigens 
bin ich, der ich doch normal gebaut bin, selbst durch die engsten Schlupf locher, freilich 
mitunter ausserst miihsam, hindurchgekommen. 
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Wenn nun Dr. A. Steichele sich dahin aussert, «dass so vieles von dem, was die 
altesten Volker in Sitte und Religion iibten, fiir uns Geheimnis ist», so bin ich vielleicht nach 
meinen Beobachtungen in der gliicklichen Lage, in dieselben einen Einblick geben und das 
Geheimnis etwas luften zu konnen. Die Hohle von Mayrhof im Miihlviertel durfte uns 
hiefiir einigen Aufschluss geben. 

Seite 194 habe ich das Kaminerlein C (Hohlenplane, IX, Fig. 9) beschrieben, das 
von alien, die es sahen, als Kapelle bezeichnet wurde. Als ich in diesem 1*3 m tiefen und 
hohen Rundkammerlein hockend sass und die an der Decke sich kreuzenden, bis zur 
Sohle herabreichenden Rippen betrachtete, kam mir der Gedanke, dass wir hier einen 
Zusarn men hang haben rnit den in der Kammer A gefundenen Gefiissen, und zwar in Bezug 
auf das Sonnenrad und wie wir dasselbe auf den Boden der Gefasse sehen, so finden 
wir es audi im Kammerlein, indem die an der Decke sich kreuzenden, bis zur runden 
Kammersohle herabreichenden Rippen eine Imitation des Sonnenrades bilden. Oder tausche 
ich mich? Ich halte dafiir, dass die zerbrochenen heidnischen Gefasse nach dem Siege des 
Christenthums in die Hohle geworfen und dort verschiittet wurden, bis sie nach Jahr- 
hunderten wieder ans Tageslicht kamen. 

Uber den Cult selbst gibt vielleicht Aufschluss, was Elard Hugo Mayer in «Ger- 
manische Mythologies 1891, § 87: «Die symbolischen Zeichen » schreibt: «Sie bestehen 
sowohl im Norden wie in England in halbkugel-schalenformigen Vertiefungen, Radern, 
Fussohlen, vierspeichigen Radern, im Norden auch in Schiffs- und Menschenfiguren. Die 
wichtigsten sind das Hammer- und die verwandten Kreuz-, Hakenkreuz-, Gabel-, Rad- und 
ahnliche Zeichen, die von L MtiMer : « Religiose Symboler>?, Kopenhagen 1883, als Symbole 
des ewigen Lebens und der Dreieinigkeit viel zu mystisch oder auch als solche Odins 
aufgefasst, mit mehr Recht durchwegs auf Thor bezogen werden. Zweifellos ist namentlich 
der Hammer (T), obgleich man auch dem Kreuze nach dem Zeichen des hebraischen 
Buchstaben «Thau» wohl dieselbe Form gab, eine Waffe Thors . . . Der sogenannte 
Donnerbesen auf germanischen Urnen, Brakteaten (L Miiller, 52) scheint ebenfalls zu Donar 
zu gehoren, vielleicht auch das vierspeichige Rad auf germanischen Gefassen, Grabsteinen, 
Munzen, Schmuck und von nordischen Felsinschriften . . . , das als Hjulkors Radkreuz gegen 
Maren und dergleichen, von anderen aber als Sonnensymbol angesehen wird». Trifft meine 
Vermuthung zu, dass wir in dem Kammerlein zu Mayrhof das vierspeichige Sonnenrad vor 
uns haben, so konnen wir auch auf die Ausiibung einer Art Sonnencult in dieser Hohle 
schliessen. 

In diesem Cttate ist aber auch von dem Thau, dem Hammer Thors die Rede. 
Ich habe in diesem Werke wiederholt hingewiesen auf die Kreuz-, respective T- Form, wie 
ich sie sowohl in der Form einzelner Kammern, wie der Hohlensysteme selbst beobachtet 
habe. Ich erwahne Pottenhofen, Hohlenplane, II, Fig. 5; Ruppersthal, Kammer A, Hohlen- 
plane, II, Fig. 9; Langenlois, Hohlenplane, III, Fig. 6; Ebersbrunn, Kammern A, D, E, Hohlen- 
plane, IV, Fig. 1 und andere; insbesonders aber sind es vier Hohlensysteme, in denen 
die T-Form in der ganzen Anlage wohl unleugbar zu Tage tritt, namlich Aschbach und 
Biberbach in Niederosterreich, Hohlenplane, VIM, Fig. 6 und 9, und Reichering sowie Neu- 
kirchen am Walde in Oberosterreich, Hohlenplane, IX, Fig. 3 und 5. Unter alien Hohlen- 
systemen, die ich aus. eigener Anschauung oder durch Bericht kennen gelernt habe, sind 
diese vier Systeme die einzigen, die in Plan und Anlage sich nahezu vollkommen gleichen, 
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wohl auch ein Beweis fur die besondere Zweckbestimmung dieser Hohlen. Insbesondere 
tritt die Kreuz-, respective T-Form in Reichering hervor, wo die Kammern B, C und D 
in T-Form zu einander stehen. Dass wir in diesen vier, raumlich weit von einander ent- 
fernten Hohlen eine zufallige Gleichheit in der Anlage erblicken sollten, wird, glaube ich, 
wohl Niemand behaupten. Es kehren in regelmassiger Anordnung die senkrechten und 
wagrechten Schlupfgange wieder. In Aschbach iiberrascht besonders die schone Central- 
nische in der Kammer B (Tafel XII); in Biberbach das Ende des Ganges b mit seinen drei 
Nischen ini Kreuzstande; wie sorgfaltig Reichering ausgearbeitet ist, zeigt Fig. 61, Seite 191, 
und Tafel XIV; Neukirchen am Walde lasst uns das Kammerlein B mit seiner sorgfaltig 
gearbeitcten, dreitheiligen Nischenform bewundern, die dem Gangende zu Munzkirchen 
gleicht (Tafel XIII). Und wieder frage ich: Tausche ich mich, wenn ich in alien diesen 
architektonischen Fortnen einen Hinweis auf das T erblicke und ihnen einen symbolischen 
Charakter zuschreibe? 

Was soil nun die T-Form in unserem Falie bedeuten? Gehen wir aus von der 
Annahme, dass speciell diese vier Hohlensysteme einem Cult gedient, so gibt uns vielleicht 
Auskunft, was P. Christian Pesch in seiner Abhandiung in den Laacher Stimmen: «Der 
Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Alterthums» schreibt: «Die altehrwiirdigsten 
Denkmale unserer Sprache sind die Runenschriften. In diesen geht aber kein einziger Name 
auf Odin oder sonst einen Got! Nur T = Tyr ist als einziger Gottesname ein hochst 
feierliches, uberaus heiliges Zeichen. Beim Einritzen der Siegrune in das Schwert musste 
Tyr zweimal genannt werden und da diese Rune sich mit den nothigen lautiichen Abande- 
rungen bei den verschiedensten Stammen findet, so ist damit derZio-Cult als die fruheste 
Form der Gottesverehrung auch aus den deutschen Denkmalern selbst erwiesen (« Deutsche 
Mythologie» von Jakob Grimm). Mit Tyus=Tyr ist hochstwahrscheinlich jener Tuisco 
zusammenzustellen, von dem Tacitus erzahlt: «Die Germanen feiern in ihren alten Liedern, 
welche bei ihnen die einzige Form der geschichtlichen Uberlieferung und Urkunden bilden! 
den erdgeborenen Sohn Tuisco und seinen Sohn Mannus ais die Ur- und Stammvater 
ihres Volkes*. Und spater sagt Pesch: « Dieser Tuisco war, wie man weiss, ursprunglich 
der arische Gott des Lichtes». Betrachten wir nun die merkwurdige T-Form in unseren 
Hohlen, so ist die Moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass wir in derselben, urn mit Pesch 
zu reden, «einen Hinweis auf Tyr, Tius oder Tuisco haben und gehoren dieselben zu jenen 
deutschen Denkmalern, die einen unverhofften Einblick in den Zio-Cult, als die fruheste 
Form der Gottesverehrung, gestatten»; aber auch der Hinweis auf Tuisco, als den arischen 
Gott des Lichtes, mag seine Bestatigung finden in den Sonnenradern in der Hohle und 
auf den Gefassen zu Mayrhof. 

Dr. Sepp vergleicht unsere Hohlen auch mit dem Orakel des Trophonius zu Lebe- 
dea. Es ist zu interessant, urn nicht wenigstens theilweise anzufiihren, was Pausanias im 
IX. Buche der Beschreibung Griechenlands, cap. 39, anfuhrt. Nachdem er alle Vorbe- 
reitungen schildert, deren sich der Besucher des Orakels unterziehen muss, auch dass 
er «ein linnenes mit Binden aufgegurtetes Unterkleid anzieht», fahrt er fort: « Dieses 
Orakel liegt oberhalb des Haines auf der Berghohe. Hier steht eine kreisformige Mauer- 
einfassung aus Marmor im Umfange der kleinsten Tennen und nicht ganz zwei Ellen hoch. 
Innerhalb der Umfassungsmauern findet sich eine, nicht von selbst entstandene, sondern 
mit grosster Kunst und Regelmassigkeit gebaute Erdoffnung. Dieser Bau hat die Form 
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des Gef asses zum Brodbacken, seinen Durchmesser kann man auf vier Ellen und 
auch seine Tiefe nicht hoher als auf acht Ellen schatzen». Bekanntlich vergleicht auch bei 
uns das Volk die Erdstallkammern mit Backofen. «Es fiihrt jedoch kein Weg auf den 
Grund hinab, sondern wenn jeinand dem Trophonius sich nahen will, so holt man eine 
enge und schwache Leiter herbei; steigt man auf dieser hinab, so sieht man zwischen 
dem Boden und der darauf gebauten Wand eine Offnung, die mir zwei Spannen breit 
und eine Spanne hoch vorkam. 1st man unten, so legt man sich mit Honigkuchen in den 
Handen auf den Boden, steckt dann die Fiisse in die Offnung und ruckt dann auch mit 
dem ubrigen Korper nach, um die Kniee in die Offnung hineinzubringen; 1st es aber so 
weit, so wird der Korper augenblicklich nachgezogen und muss den Knieen so schnell 
folgen, wie wenn ein sehr grosser und reissender Strom einen Menschen verschlingt, den 
der Strudet gefasst hat. 1st man aber in das innerste Heiligthum gelangt, so besteht von 
jetzt an keine feste Bestimmung mehr daruber, wie man die Zukunft erfahren soil, sondern 
der Eine erfahrt sie durch das, was er sieht, der Andere durch das, was er hort. Wer 
hinabsteigt, muss auch den Riickweg durch dieselbe Offnung nehmen, gleichfalls die 
Fiisse voran». 

Liest man das, was Pausanias als Augenzeuge beschreibt, und vergleicht es zum 
Beispiel mit Reichering, so ist die Ahnlichkeit eine auffallende. — Ich bin uberzeugt, wenn 
man heute Jemanden, mit den Hohlen nicht Vertrauten in der Finsternis durch einen wag- 
rechten oder senkrechten Schlupfgang durchziehen wiirde, er wiirde von denselben Gefuhlen 
erfasst werden, wie sie Pausanias empfunden hat! Derartige Orakelorte erwahnt Iibrigens 
auch Herodot, Buch LXXI, cap. 108, wo er von einem Orake! der Thraker spricht, «einem 
Tempel mit einer Hohle auf einem sehr hohen Berge» und Strabo, Buch V, cap. 4, wo er 
von den Kimmeriern am Avernersee erzahlt, «dass sie, in unterirdischen Gebauden wohnend, 
welche sie Argillen (Lehmgruben) nennen, durch Stollen miteinander verkehren und die 
Fremden in den Orakelsitz auf nehmen, der tief unter der Erde liegt». «Hos habitare in 
subterraneis aedificiis, quas argillas vocant, ac per fossas quasdam inter se commeare hospites- 
que eadem via ad oraculum adducere, alte infra terram conditum.» — Tacitus spricht zwar im 
cap. 8, Germania, von Wahrsagerinnen und im cap. 10 von der Zeichendeuterei und Wahr- 
sagung, von Orakelorten aber erwahnt er nichts, man musste hochstens den Schluss des 
cap. 9, wo er von der Verehrung der Gotter spricht, dahin erklaren: «lucos ac nemora con- 
secrant; deorumque nominibus appellant sec re turn illud, quod sola reverentia vident>. 
Die Annahme dieses «-secretum illud » als unterirdischer Cult- oder Orakelort ist 
aber nicht wahrscheinlich, weil dieses bis jetzt durch nichts bewiesen. Vielleicht geben 
kiinftige Forschungen daruber Anhaltspunkte. — Dass iibrigens so manche unserer Hohlen 
Cultcharakter an sich tragen, diirfte nach dem Gesagten wohl nicht zu bezweifeln sein, 
und eben so wenig, dass dieser Cult ein heidnischer war. Die christlichen Etnbleme des 
Kreuzes, wie wir es zu Bermatingen und Klein -Weikersdorf finden, sind jedenfalls spateren 
Ursprunges und ob die Bohrlocher in Form des Kreuzes an der Decke der Kammer F zu 
Erdberg in Mahren, Fig. 1, ebenfalls das christliche Kreuz vorstellen, bleibt fraglich, da wir 
ja in derselben Hohle im Seitenarme des Ganges b an der Decke ebenfalls 5 Bohrlocher 
in symmetrischer Anordnung finden. 

Als gewissenh after Beobachter der Einzelnheiten in den Hohlen kann ich aber 
nicht umhin, hinzuweisen auf die architektonischen Erscheinungen, die in unseren Hohlen 
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auf gothischen oder romanischen Stil hinweisen. Ich bin leider in der Kenntnis der verschie- 
denen Baustile zu wenig bewandert, urn daruber ein endgiltiges Urtheil abzugeben. Sollte sich 
aber Jemand dafur interessieren, so moge er den Durchgang zu Reichering von dem senk- 
rechten Schachte b in die Kammer C und den Durchgang zu Neukirchen am Walde vom 
Schachte A in die Kammer C betrachten, beide lebhaft an die Gothik erinnernd. Ich weise 
diesbeztiglich auch hin auf die Wandnische zu Aschbach, Tafel XII, die Nischen und 
Saulenkammern zu Erdberg in Mahren, Tafel XVI und XVII, die Wandnische mit den 
Consolen zu Erdberg, Fig. 65, Seite 200, und andere ahnliche Erscheinungen. 

Wenn ich nun im fi'mfundzwanzigsten Jahre meiner Hohlenforschungen dieses 
Werk schliesse, wenn ich so vieles, was der Erde dunkler Schoss verborgen, ans Tages- 
licht gebracht, wenn ich das Horaz'sche «nonum prematur in annum* urn mehr als das 
Doppelte uberschritten, so muss ich doch gestehen, dass auch dieses Werk, wie ailes 
Menschliche, nur Stiickwerk ist und darum betrachte ich es auch nicht als ein den 
Gegenstand der Forschung vollkommen erschopfendes, sondern vielmehr die Forschung 
erst anbahnendes und grundlegendes Werk und kann daher auch betreffs der Schluss- 
dcductionen nur sagen: salvo meliori. 

Doch all die Ergcbnisse funfundzwanzigjahriger Forschungen in weiten Landen 
wiiren nur schatzbares Materiale gebiieben, hinterlegt in unserer Stiftsbibliothek zu Gottweig, 
wenn nicht die Direction der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien durch 
die Herausgabe dieses Werkes die Veroffentlichung meiner Forschungsergebnisse in zusammen- 
hangender und durch die reiche Illustrierung anschaulicher Form ermoglicht hatte. Und 
darum sehe ich nach Voliendung desselben es als meine Pflicht an, dem Director der 
erwahnten Anstalt, Herrn Hofrath Professor Dr. J. M. Eder, sowie dem Lehrkorper bestens 
zu danken. Auch alien Denen, die mir bei meinen Forschungen mit Rath und That an 
die Hand giengen, insbesondere Herrn Regierungsrath Dr. M. Much, spreche ich meinen 
herzlichsten Dank aus. 

Und so schliesse ich denn dieses Werk, an das ich alle meine bescheidenen Krafte 
gesetzt habe mit dem alten Benedictinerspruche: «Ut in omnibus glorificetur Deus», und 
iibergebe es der Offentlichkeit mit dem Wunsche, es moge zu weiteren Arbeiten auf diesem 
Gebiete ein gern beniitzter Rathgeber sein. 
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